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İĞİNDEKİLER 





(Üçgende Alan'dan Açı-Kenar Bağıntılarına Kadar) 


2.BÖLÜM TARAMA SINAVLARI . . 5 Test 158-167 
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KONULAR TEST ADEDİ SAYFA a 
1. TEMEL KAVRAMLAR 2 Test 8-11 Â 
2. DOĞRUDA AÇILAR 3 Test 14-19 â 
N â 
3. ÜÇGENDE AÇILAR 3 Test 22-27 â 
4. PİSAGOR BAĞINTISI > Test 30-33 â 
5. ÖKLİT BAĞINTILARI 2 Test 36-39 Â 
6. AÇILARINA GÖRE ÖZEL DİK ÜÇGENLER 2 Test 42-45 R 
DİK ÜÇGENLER KARMA TEST 1 Test 46-47 a 
7. İKİZKENAR ÜÇGEN 3 Test 50-55 â 
8. EŞKENAR ÜÇGEN 3 Test 58-63 Â 
R a 
1.BÖLÜM KONU TARAMA TESTLERİ 5 Test 66-75 A 
(Temel Kavramlar'dan Eşkenar Üçgene Kadar) â 
9. ÜÇGENDE ALAN 6 Test 78-89 â 
d a 
10. AÇIORTAY 4 Test 92-99 â 
11. KENARORTAY 4 Test 102-109 â 
i a 
12. BENZERLİK 9 Test 112-129 Â 
“ â 
13. AÇI-KENAR BAĞINTILARI 1 Test 132-133 Â 
a? â 
2.BÖLÜM KONU TARAMA TESTLERİ 10 Test Ooo 136-155 Â 

â 

a 

A 
14. ÇOKGENLER 4 Test 170-177 a 
15. DÖRTGENLER 1Test Ooo 180-181 A 
16. PARALELKENAR 4Test (oo 184-191 a 





Ni kartezyen 





kariezyeni 


Â 17. EŞKENAR DÖRTGEN 1 Test 
A 18. DİKDÖRTGEN 5 Test 
A 19. KARE 5 Test 
A 20. YAMUK 7 Test 
A 3.BÖLÜM KONU TARAMA TESTLERİ 6 Test 
Â (Çokgenler'den Yamuğa Kadar) 
â 3.BÖLÜM TARAMA SINAVLARI 3 Test 
A (Temel Kavramlar'dan Yamuğa Kadar) 
A 21. ÇEMBERDE AÇI 6 Test 
A 22. ÇEMBERDE UZUNLUK 7 Test 
23. DAİREDE ALAN 3 Test 
3 4.BÖLÜM KONU TARAMA TESTLERİ 1 Test 
(Çemberde Açı'dan Dairede Alan'a Kadar) 
4.BÖLÜM TARAMA SINAVLARI 3 Test 
Â (Temel Kavramlar'dan Dairede Alana Kadar) 
â 24. NOKTA ANALİTİĞİ 6 Test 
? o 25. DOĞRUANALİTİĞİ 11 Test 
A 26. GRAFİK OKUMA 1 Test 
A 27. UZAYDA TEMEL KAVRAMLAR 1 Test 
a 28. KATI CİSİMLER 9 Test 
A 29. ÇEMBER ANALİTİĞİ 10 Test 
A 30. DÜZLEMDE VEKTÖRLER 6 Test 
3 31. KONİKLER 7 Test 
â 32. UZAYDA VEKTÖRLER 1 Test 
A GENEL TEKRAR TESTLERİ 16 Test 
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TEST /1 
1. | (AD|SJAB|411 A 
A Bs © € |CD||BCJ 47 
2JAC|<3JAB), |BCJ—14 cm (AB|#JCDJ-38cm O? 
olduğuna göre, |AC| kaç cm dir? olduğuna göre, 
|İBC|-JAD| toplamı 
A) 21 B) 24 C)32 D) 36 E) 42 kaçtır? 
C D 
A) 33 B) 35 C) 39 - D) 43 E) 47 
2, |ABI.2 . c 
(BC| 5 
|AB|4|BC|-35 cm > > Z > 
olduğuna göre, |BCJ —8 -3 2 6 
kaç cm dir? 
B Yukarıdaki şekilde verilenlere göre, 
A) 27 B) 25 C) 23 D) 21 E) 19 |AC|*1BD|J-2JBC)| kaçtır? 
A)8 B) 9 C) 10 D) 11 E) 12 
3. N / 


Oem maa 


Şekilde verilen doğru parçasının gösterimi aşağı- 
dakilerden hangisidir? 


AJAB  B)(AB) C)JABI D)IJABI E)ABJ 


4. 2İAC|<3JAB)| 
(BC) -|AC|J*2 
JAB|-8 cm 8 
olduğuna göre, 
Çevre(ABC) kaç 
cm dir? 


(e 


A) 34 B) 32 Cc) 30 D) 28 E) 26 





KONU KAVRAMA SERİSİ 





Sayı doğrusunda A(-14) ve B(4) noktaları arasında- 
ki uzaklık a br, C(7) ve D(35) noktaları arasındaki 
uzaklık b br olduğuna göre, a*b toplamı kaçtır? 


A) 38 B) 40 C) 42 D) 44 E) 46 


Bir ABC üçgeninin kenarlan arasında 


bağıntısı vardır. 


Üçgenin en uzun kenarı ile en kısa kenarı arasında- 
ki fark 6 cm olduğuna göre, çevresi kaç cm dir? 





A) 21 B) 22 C) 24 D) 25 E) 27 
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TEMEL KAVRAMLAR 











TEST /1 





9g. 


10. 


11. 


12. 





Şekildeki beşgenin A 13. Toplamları 170* olan iki açıdan birisi 729 olduğuna 
kenarlan ardışık göre, diğeri kaç derecedir? 
sayılardır. 
Beşgenin en kısa B E A) 108 B) 98 C) 88 D) 78 E) 74 
kenarı 7 cm olduğu- 
na göre, çevresi kaç 
cm dir? 
C 
D. : 
A) 32 B) 38 Cc) 42 D) 44 E) 45 
A 
14. Toplamları 1309 olan iki açıdan büyük olanı küçük olan- 
dan 20" fazladır. 
Buna göre, büyük açı kaç derecedir? 
B C A) 55 B) 65 C) 75 D) 85 E) 95 


Aşağıdakilerden hangisi ABC açısı ve ABC açısının 
iç bölgesini ifade eder? 


A 


A) ABC B)(ABC) C)ABC D)(ABO) Basc E 





Yandaki şekle göre, 

EDFn BAC 

ifadesi aşağıdakilerden 

hangisine eşittir? | 

i 15. Aralarında 2«- 36 bağıntısı bulunan « ve P açıla- 
rının toplamı 2109 olduğuna göre, B kaç derecedir? 


A) 126 B) 118 C) 96 D) 88 E) 84 





ALIK.LM,NI  B)İKİNİMNI O İKMINTİNŞ 
D) (KLMN) E) KLMN 
Yandaki şekle göre, A 
A 
dm(ABC) 
ifadesi aşağıda- E d 
kilerden hangisine D 
eşittir? 
GC 16. Ölçüleri toplamı 154”, ölçüleri farkı 14 olan iki açi- 
B dan büyük olanı kaç derecedir? 
ADE BDE OJDE DIDEJ E)d A) 70 B) 74 Cc) 78 D) 82 E)84 








| 1-E 2-B 3-C 4-A 5-D 6-B 7-E 8-E SE 10-D 11-A 12-0 13-B 14-C 15-E 16-E 
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TEMEL KAVRAMLAR 


1. o 26420" geniş açı olduğuna göre, «aşağıdaki değer- 
lerden hangisini alamaz? 





A) 58 B) 50 GC) 44 D) 40 E) 34 


2. Yandaki şekilde verilen- 
lere göre, aşağıda veri- o 
len ifadelerden hangisi- 
nin sonucunda oluşan 
açı geniş açı değildir? 





A) MEOD) 4 m(AOB) 
B) m(AOB) * m(öOoj 
C) 3m(0OC) - mAOC) 
D) m(AOB) * m(BOGoj 
E) mBOD) 


3. — Aşağıda verilen açı çiftlerinden hangisi bütünlerdir? 


A) (40, 50) B) (70, 85) 


D) (136, 44) 


C) (43, 142) 
E) (70, 120) 


4. o Bütünler iki açıdan büyük olanı diğerinden 40“ fazla 
olduğuna göre, küçük açının ölçüsü kaç derecedir? 


A) 70 B) 75 G7 E) 80 E) 85 
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TEST /2 
5. Ölçüleri farkı 30* olan tümler iki açıdan, küçük olanın 


ölçüsü a dır. 


Buna göre, a dan 20” fazla olan açının ölçüsü kaç 
derecedir? 


A) 50 B) 45 G) 40 D) 35 E) 30 


6. Ölçüleri toplamı 87” olan iki açıdan büyük olanın ölçüsü 
509 dir. 
Buna göre, küçük olan açının tümleri kaç derecedir? 


A) 47 B) 50 C) 53 D) 56 E) 61 


7. A açısının tümleri 37”, B açısının bütünleri 105 
olduğuna göre, m(A)--m(B) toplamı kaç derecedir? 


A)120 oB)124 C)128 D)132 E)136 


8. o m(A)44* olduğuna göre, A açısının tümleri ile 
bütünlerinin toplamı kaç derecedir? 


A)170 o B)182 C)192 D)196 E)206 


GEOMETRİ SORU BANKASI 





TEMEL KAVRAMLAR 








TEST/2 





9. o Tümlerinin 4 katından 5” fazla olan açı kaç derecedir? 


A) 79 B) 76 C) 73 D) 69 E) 66 


10. Tümleri ile bütünlerinin oranı z olan açı kaç dere- 
cedir? 


A) 55 B) 60 C) 65 D) 70 E) 75 


11. 15*10'04' lik açı kaç saniyedir? 


A) 47804 B) 48004 


D) 54604 


GC) 54304 
E) 56004 


12. m(AOB)-37*34'14" 
m(BOC) 24" 16! 06" 


olduğuna göre, 
ACC açısının ölçüsü 
aşağıdakilerden 





hangisidir? 
A) 59* 40'20* B) 619 50' 20i C) 62" 50' 20" 
D) 62*54'10" E) 64” 50' 20" 








1-E 2-D 3-D 4-A 5-AA 6C 7-G 8-B 9-C 


©“ O KONU KAVRAMA SERİSİ 





m(Â) 379 36' 141 


olduğuna göre, 2.m(Â) kaç derece, kaç dakika, kaç 
saniyelik açıdır? 


A) 76“ 12! 28" B) 759 12'28“ 
D) 76" 22' 14“ 


C) 759 10! 285 
E) 789 36' 341 


Ölçüsü > radyan olan açı kaç derecedir? 


A) 140 (O B)180 oC)120  D)110  E)100 

Ölçüsü 45 olan açı kaç radyan dır? 

4g «mg GG: m. <g 

4 3 3 2 2 

ALLAR ağ e 

mA) tm), M(A)—75 

olduğuna göre, m(B) kaç derecedir? 

A)215 oOB)195 C)175 D)165 E) 155 





11-D 12-B 13-B 14-C 15-A 16-8 
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Test (1) Temel Kavramlar 
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AAA AAA LALA LALA AAA YAAA ALA AAA AŞA İLLA SALİ İLİ LALA İ İLA LİLİ İLİ İLLA İİİ AAA İ 














Test (2) Temel Kavramlar 








TOPLAM 


BİTİRME TARİHİ 


BİTİRME HEDEFİ 





> 
e 
i 
T 
m 
s 
> 
Z 
O 
— 





Test (1 -2) 
Temel Kurallar 


NOTLAR: 


i— 

© 
gr 
 S 
iz 
T 
md 
























































eğitim yayımlar 
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ER EK İİ İl rl ll — 
1. (CA 1 (oc 
B İC 
(0B 1 (0D 
N —— 
m(AOB)—-709 
olduğuna göre, D 
yep 70 
px p Dai m(DOC) pi O 
. M(AOB) -x4*109 
Eye DOC ters açılardır. m(AOB) xt kök arsdsli 
m(DOC)—2x-359 olduğuna göre, m(AOD) kaç dere- 
cedir? 
A) 70 B) 65 G6) 60. D) 55 E) 50 
A) 95 B) 105 C) 115 D) 125 E) 135 
2. o AObileBOC B, O, D doğrusal A 
bütünler, DOG ile m(COD)-2m(AOB) izgi 
BOC tümler açılardır. Mi çe gili B ete) D 
— B — 
m(BOC) 259 M(BOC)<a 
Iduğ öre, 
olduğuna göre, olduğuna göre C 
— ği a& kaç derecedir? 
m(AOB) kaç derecedir? 
A 
8 A)112 oB)116 C)120 D)124 E)128 
A) 125 B) 120 G) 115 D) 110 E) 105 
3. D m — 
— m(BOC)—m(DOOJ — 
G m(DOE)-m(EOF) 
m(AOB)—150* 
vü m(AOF)-28* 
(0) B o B 
m(DOC)—40*, m(AOB)-130*, m(AOD)-m(BOC) 4-40* olduğuna göre, m(EOC) kaç derecedir? 
olduğuna göre, m(BOC) kaç derecedir? A) 34 B) 47 G) 53 D) 59 E) 61 
A) 40 B) 35 Cc) 30 D) 25 E) 20 
e A, O, B doğrusal 
ini o —— — D 
e m(DOC)—-2m(BOC) £ 
m(AOC)—140 MEĞD)-2m(AGE) | z 
olduğuna göre, i 
m(AOD) ii 
kaç derecedir? olduğuna göre, m(EOC) kaç derecedir? 
A)135 oOB)130 C)125 D)120 E)115 A) 130 B) 120 C) 115 D) 105 E) 95 
14 
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TEST/1 











9. A,0O,B doğrusal 5 13. JBAJ LJCA B 
> e E 
m(EOD) -m(BOC) (BDJ 1 (CE 
m(AOE)-60* z Ml VE A 
m(DOĞ)-80* el e Giz ri 
olduğuna göre, 
A O B — 
m(ABD) 
olduğuna göre, m(EOC) kaç derecedir? kaç derecedir? C D E 
A) 90 B) 95 C) 100 D) 105 E) 110 A) 15 B) 20 C) 25 D) 30 E) 35 
14. Aşağıdaki şekillerde verilenlere göre hangi şekilde- 
ki & ve B açıları bütünler değildir? 
10. A 
D A) dı 
3x-30” B 
N 7 
ç 2x*20 da 
> : dı//d, 
d 
p < o) dı 1 D) 
IBA // JEF, (BC // TED, m(ABC)—3x-30* A i 
—— d , 
m(DEF)-2x--209 olduğuna göre, x kaç derecedir? d dı z Bi 
Mağ p 
A) 55 B) 50 C) 45 D) 40 E) 38 ” S 
) ) ) dı//d,  delld; 
da 
E) dı da//d; 
dı//d; 
11. D da vr 
40“ . dali dz 
C da B 
4x420" dı 
F / 
A B 


(BA // TED, (BC // EF, M(ABÜ)—4x4-209 





15. Saat 13:00 da akrepile 


yelkovanın arasındaki 
açının ölçüsü kaç 














m(DEF)—-40* olduğuna göre, x kaç derecedir? derecedir? 
A) 15 B) 20 C) 25 D) 30 E) 35 
A) 15 VB)30 C) 45 D) 60 E) 75 
12. (JBAY/IDE | 
16. Saat 16:00 da akrep ile 
IFC 1 (BDJ yelkövânın durumu şe- 
FE 1 (DE kildeki gibidir. 1 saatte 
— akrep 309, yelkovan 
m(ABD)—35* 360” hareket etmektedir. 
Yukarıdaki bilgilere 
göre, 20 dakika sonra, 
yelkovan akrebin 
bulunduğu yere 
<< diği ilerid 
olduğuna göre, m(EFĞ) kaç derecedir? a akrep yelkovandan kaç derece ileride 
A) 145 B) 140 C) 135 D) 130 E) 125 A) 10 B) 15 C) 20 D) 25 E) 30 
1D 2-C 3-D 4-E 5-A 6-E 7-E 8-B 10-B 11-D 12-A 13-C 14-D 15-B 16-A 
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DOĞRUDA AÇILAR TEST / 2 





TEST /2 
1. — Şekilde birbirine 5. (BA/JCD 9. (BA EDE 13. (BAY/IDE B A 
parelel oland, ved, m(BCE)<4m(GBE) m(ABC) -2x459 (CF // (DK 
ğruları ile bunl — - a ğa 
e öğ m(ABE) 35” a aim ME 
verilmiştir. m(ECD)-20* m(BCD)—100* M(EDK) -35* 


Şekilde verilenlere 
göre, aşağıda veri- 
len eşitliklerden 
hangisi doğru 


olduğuna göre, olduğuna göre, 


m(BCF) 





olduğuna göre, m(BCF) kaç derecedir? | x kaçtır? 


















ngis kaç derecedir? 
değildir? A)90 oB)J95 ©100 D)105 E)110 i i 2 5 
A) 20 B) 18 C) 15 D) 13 E) 10 in B) 65 80 D) 55 E) 50 
Aja,-b, B) a,tb,-180“ C) a,zb, ği 
D) a,-b,180* E)a,-b, 
6. JBA//JCD 10. (BA/JCD 1 
— 4. (BA/IDE 
m(ABC)—x*4-5* (BCJ L (CE | zl A B 
— — A — e 
m(BCD)—2x-30* m(ABE)—40* li ei a 1205 
2. AB/CE ğ ğ m(BCD)-—140* 
— olduğuna göre, 1409 
M(APF)x-109 Eg - N 
( ii Ni m(OGE) olduğuna göre, N 
M(EDF)—3x4109 
: kaç derecedir? HKCDE) 
olduğuna göre, olduğuna göre, BCD açısının tümleri kaç derecedir? kaç derecedir? E D 
e ti A) 140 B) 130 GC) 120 D) 110 E) 100 
35 B) 40 G) 45 D) 50 E) 55 
kaç derecedir? A) )4 ) ) ) A) 40 B)35 030 D) 25 E) 20 
A) 40 B) 45 C) 50 D) 55 
11 
. (BAY/IDE 
7. IBAYICD A B > a 15. AC/DG 
(ABT) -45* 45 fak — 
m ni — 2 o 
(0CE)-10* M(CDE)140* ei 
m — ei o 
3. JBAY/ICD B A > olduğuna göre, cl yas ele eli 
—— — yaz id ğ Ö , 
M(ABC) <m(BCD)-40* N m(ABC) o UM göre 
gi 10 , ” m(LBK) 
olduğuna göre, C D ğ kaç derecedir? 140 
— kaç derecedir? 
BCD açısının olduğuna göre, m(BCE) kaç derecedir? : D E z 
tümleri kaç derecedir? © D A) 35 B) 40 ) 45 D) 50 E) 55 A)115 OoOB)110  CG)105 D)100 E)95 A) 70 B) 65 C) 60 D) 55 E) 50 
A) 10 B) 15 C) 20 D) 25 E) 30 
, ı 12. (BAY/IDE siri 
8. ; po ii > 16. A,B, D doğrusal 
m(ABC)—509 50” 
—— ; BG // (OF 
4. JBAWICE N m(CDE)-110* — 
B i m(ABG)—38* 
(BDJ açıortay olduğuna göre, GC — 
ii e m(ECR)—1239 
m(BDE)—145* m(BCD) 
olduğuna göre, iğsi kaç derecedir? 1105 
m(BCE — — yi wi e > 
( ) C D E (BA // (CD, m(ABC)—125*, m(ECD)—105* D E olduğuna göre, m(ACE) kaç derecedir? 
kaç derecedir? : Ni — : 
olduğuna göre, m(BCE) kaç derecedir? A)115 oB)120 C)125 D)130 E)135 A)90 oO(B)95 C)100  D)105 E)110 
Ate Biiis Giz Dı25 E)iso A)S B) 10 6) 15 D) 20 E) 25 | WE 2C 3C 4A 5C 6D 7A &D SA 10B 11A 128 13E 14E 15A 168 
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DOĞRUDA AÇILAR 


1. 


ZAMA VAVDAMA cEDİicİ 


(AE // (CD 
m(BCD)—140* 
m(BAE)-1109 
olduğuna göre, 
m(ABC) 

kaç derecedir? 


A)130 (o B) 125 


IBA // IDE 
m(ABG) —5x 
m(EDF) —x 
m(GGF)-72* 
olduğuna göre, 


x kaç derecedir? 


A) 18 B) 16 


(BA / (DE 
m(ABÖ)—x 
m(CDE)-y 
m(BCD)-95* 
x-y65* 
olduğuna göre, 


x kaç derecedir? 


A) 70 B) 75 


(BA / (CD 
m(ABF) 45” 
m(ECD)—35* 
olduğuna göre, 
m(ECB) -m(FBG) 
farkı kaçtır? 


A)5 B) 10 





140” 


D) 115 


D) 12 


D) 85 


45 


D) 20 





35“ 


E) 110 





E) 10 





E) 90 


E) 25 








(BA // IDE 
m(ABÜ)—x 
m(EDO)-y 


y-x55* 
olduğuna göre, 
m(DCB) za 
kaç derecedir? 


A)125 o B)120 
(BA // (DE 
m(EBG)-m(BCD) 
m(ABE) -25* 
olduğuna göre, 
m(CDE) 

kaç derecedir? 
A)135 (o B) 140 
(BA / (EF 
m(EDE)-m(BCD) 
m(DEF)-50* 


olduğuna göre, 
m(ABG) 
kaç derecedir? 


A)150 o B)140 


(BA / (EF 

(BA 1 JBD 
m(FEĞ)-128* 
olduğuna göre, 
m(DCE) 

kaç derecedir? 


A) 52 B) 48 





O) 115 


A B i 
25 
F D E 
; C 


D) 150 


D)110 O E)105 


C) 145 


D 
B A 
Cc 
50“ 
E F 


D) 120 


E) 155 


C) 130 


E F 
— 
2 128” 
G 
i : 


A 


E) 110 


C) 40 D)38 OoOE)32 








DOĞRUDA AÇILAR 
9. I(BAY/JEF 
(BCI 1 (CDJ 


m(ABE) 409 
m(CDE)—100* 
olduğuna göre, 
m(DEF) 


kaç derecedir? 
E 


A 
Cc 
1009 
F 


A)150 B)145 C)140 D)135 E)i130 
10. (BA//(DE Ni 

m(BCD)—-30* E 

Pm 

m(CDE) -959 

olduğuna göre, B 

m(ABC) a 95 

kaç derecedir? G D 

A)140 oB)1385 C)130 D)125 


11. (BA/IDE 
m(ABÜ) -45* 
m(BCD)-20* 
olduğuna göre, 
m(CDE) 
kaç derecedir? 





A) 65 B) 70 C) 75 D) 80 E) 85 


12. m(AOB)-79 
m(BOC)-33* B 


33 
o C 


olduğuna göre, AOB ve BOC açılarının açıortayları 
arasındaki açının ölçüsü kaç derecedir? 


A) 55 B) 56 C) 57 D) 58 E) 55 


yısA 





5 13. 
40" 
D 


14. 








(BCJ ve (DC) 
açıortay 


(BA / (DE 
m(BCD) 409 
olduğuna göre, 
m(BFD) 

kaç derecedir? 





A) 40 B) 50 GC) 60 D) 70 E) 80 
(BA // TEF B A 

36” 
(ED) 1 (DGJ 


m(ABÜ)-36* 
m(BCD)—94* 


, > ga 7C 
Giduguna göre, E E 
m(DEF) 
kaç derecedir? D 
A) 22 B) 24 Cc) 28 D) 32 E) 36 
(BA / TEF 


m(ABO)-150* 
m(BCD)-100* 
m(EDE) 209 
olduğuna göre, 


m(DEF) 





kaç derecedir? 


A)140 (o B) 135 


C) 130 


D)125 Oo E) 120 


(BA / (EF Cc 
m(DEF)-140* 
m(EDÜ)-95* 

m(BCD)-20* B ni 
olduğuna göre, 
m(ABC) 

kaç derecedir? 


A) 75 B) 70 C) 65 D) 60 E) 55 
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ÜÇGENDE AÇILAR TEST /1 (ÜÇGENDE AÇILAR TEST /1 
e e e Lİ b 
1. 1. Üçgenin iç açılarının toplamı 1809 dir. 5... m(DAE) <a 9. mBAC)*m(ABC)-145* A 13. 
Il. Üçgenin dış açılarının toplamı 360” dir. m(EBİ)—b olduğuna göre, 
HI. Üçgenin iki iç açısının toplamı bu açıların bulur- m(FCD)—c m(ACB) 


duğu köşelerden birisinin dış açısına eşittir. olduğuna göre, kaç derecedir? 


IV. Çeşitkenar üçgenin tüm iç açılarının ölçüleri 














iridir asb--c toplamı B Cc 
V. Eşkenar üçgenin tüm dış açıları 1209 dir. kaç derecedir? V e — 
” ; A AN A) 25 B) 30 D) 40. E) 45 (BDJ 1 TACI, (CEJ 1 (ABI, MACE)—20* 
ukarıda üçgenlerle ilgili verilen ifadelerden hangi- yl 
si veya hangileri yanlıştır? A) 90 B) 180 C) 210 D) 270 E) 360 > : 2 olduğuna göre, m(ABD) kaç derecedir? 
1 2 
AYILIV B)1,l1, V oy ll, V 10 N İl A) 10 B) 20 C)30 Oo D)40 E) 50 
D) 1 E) li, IV e 
6. o m(BAG)-50 14. |ABI-JACI 
, m —50” e 
(âBb) e m(EBD) -3Xx—-25* 
m -65“ — 
ği ği m(ACD)—2x--209 
i Gl EM B G olduğuna göre 
2. Hangi üçgenin tüm iç açılarının ölçüleri kesinlikle m(ACD) Da RU pa . > 5 
birbirinden farklıdır?. , m(BAC)-75*, 4m(ABC)-3m(ACB) m(EAC) 
kaç derecedir? N - — , N 
olduğuna göre, m(ABC) kaç derecedir? kaç derecedir? 
A) Dik üçgen B) Dar açılı üçgen A) 40 B) 45 C) 50 D) 55 E) 60 
C) Geniş açılı üçgen D) Ç şitkenar üçgen N A) 95 B) 105 G) 115 D) 125 E) 135, A) 25 B) 30 C) 35 D) 40 E) 45 
E) İkizkenârüege'i El 
iss) 11. A | 
e | 15. m(BAE)-m(BDE) A 
m(ABD)-x4-109 D 
7. ABCüçgen A (AED) —2x-20* 
EY N 9 
3. o M(ABC)-65 ni ki D İ Ni olduğuna göre, 
M(BAC) 75 ii B C x kaç derecedir? 
Ğ O m(ACB -25 — — — — N a 
Biduğuna dere; ni > m(BAC)<m(ABC) *m(ACB)-309, m(ACB)—40* E 4 2x-20 
ZN > —— 
ll ei i B C olduğuna göre, m(ABC) kaç derecedir? E 
kaç derecedir? ve A) 30 B) 35 C) 40 D) 45 E) 50 
4N vi olduğuna göre, m(ABD) kaç derecedir? A) 65 B) 60 C) 55 D) 50 E) 45 
B 
16. ABC üçgen A 
İV DE 
Te N 12. (ACI 1JBDJ A m(CDE) a 
> (DEJ 1 (ABJ 4. . mb) e 
vu m(BAĞ)—x 
— 8. o m(BAC)-20 m(BDE)y 
4. mAGB)-50* X4y709 B z Cc 


mM(EDC) 1009 


olduğuna göre, pe 
m(DEC)—359 


m(ABC) 4-m(BAG) 





olduğuna göre, m(BAC) -m(ABC) toplamının w ve 8 


” 2 cinsinden değeri aşağıdakilerden hangisidir? 
olduğuna göre, pa 
toplamı kaç dere- ae) olduğuna göre, m(ABD) kaç derecedir? 

















cedir? A) a6 B) 90“ -a 9 C) 1809—(0- 6) 
kaç derecedir? ,, 140 
A) 70 B) 65 C60  D)S5 E) 50 Di geleln pen 
VE İN 
Aso B)io00 C)1i0 D)i20 İN 130 | A)125 o B) 120 11'İ D)1iO0  E)105 (5 2» 3B 4E 5E 6C 7B 8&C 8C 10B 11tA 12D 138 14D 15A 16-A 
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TEST /2 








A JAB|JAC| A 
> (CDJ açıortay 
m(BDC)—60* 
olduğuna göre, D 
” m(BAC) 
p kaç derecedir? 
e A 
(ADI 1 (BCI, (BD) |DCJ, m(DAC) 55“ B c 
olduğuna göre, m(ABC) kaç derecedir? A) 20 B) 25 Cc) 30 D) 35 E) 40 
A) 55 B) 50 C) 45 D) 40 E) 35 
2.  m(ABD)—m(GBD) i ABC eşkenar A 
si BCD ikizkenar 
|AD|1JDC| dik üçgen 
m(BAC)—54* (BDJ 1 (DJ 
olduğuna göre, D olduğuna göre, Y 
m(ACB) m(ABD) 
kaç derecedir? />3 kaç derecedir? 
B B : Cc 
A) 5 B) 10 C) 15 D) 25 E) 30 
A) 36 B) 44 C) 50 D) 54 
3. AEJ 1 (BD 
LAR ERDİ JAB|-JAC| A 
lAB||cD| /BC|<JBD)| 
iBE|<JEcİ m(DBO)-40* D 
M(ADB) -35 olduğuna göre, 
z NN m(BAC) 
B E Cc D kaç derecedir? 
— A 
olduğuna göre, m(BAC) kaç derecedir? B Cc 
A) 30 B) 35 C) 40 D) 45 E) 50 
A) 35 B) 40 C) 55 D) 60 E) 70 
4. E, C, D doğrusal A TEDİ 1 ABI 
il A 
ABİ -JAGİ İAB|-JACJ /N 
m(BCE)-38* m(BAC)—50* 
M(ACD) 62” olduğuna göre, 2 
gilin göre, gör m(BED) 
m(BAC) 5 3S 6 kaç derecedir? 
kaç derecedir? E 
B C E 
A) 10 B) 15 GC) 20 D) 25 E) 30 A) 20 B) 25 C) 30 D) 35 E) 40 
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ÜÇGENDE AÇILAR 








TEST /2 





9. IACI1JBD| 
iBF|Sİ|DF| 
m(BAC) -25* 
olduğuna göre, 
m(BFD) 
kaç derecedir? 





B C D 
A) 35 B) 40 C) 45 D) 50 E) 55 
10. jJABJ-JAC)| A 
m(DAC)-40* VE 
— D 
m(ABD)-30* 76 > 
m(ADB)—76* 
olduğuna göre, 
m(ACB) 
N /? 
kaç derecedir? B 
A) 73 B) 70 C) 67 D) 64 
11. A 
1407 
E B C : D 
D, C, E doğrusal, |AB|—|BCJ, |AC||JCD| 
m(ABE)-140* olduğuna göre, m(BAD) kaç derece- 
dir? ; 
A) 95 B) 105 C) 115 D)125 OoOE)140 
12. J|AB|-JAcj| A 
7 


m(ABD)—m(BCb) 
m( BAĞ) -709 
olduğuna göre, 
m(BDC) 

kaç derecedir? 


XX N 
C 


B 


A) 105 B) 110 C) 115 D) 120 E) 125 





13. A 
B D C 


ABC üçgen, |AB|-JAC|-|DCJ, m(ADB)-110* 
olduğuna göre, m(BAD) kaç derecedir? 


A) 10 B) 15 C) 20 D) 25 E) 30 
14. F 
İN 
i B n “E G 
(BFJ 0 (BCI—4B), m(BAD) <m(DAE) 
m(EAC)<m(GAF), |AD|JAC| 
olduğuna göre, m(ACB) kaç derecedir? 
A) 30 B) 37 C) 40 D) 45 E) 60 


15. A 
|> 
D 
a * 
B E C 
ABC üçgen, |AD||DC||BD|, m(BAC) -65* 
m(EDO)18* olduğuna göre, m(DEB) kaç derece- 
dir? 
A) 55 B) 51 C) 43 D) 40 E) 37 
16. ABC üçgen A 
|AD|<|BD| 
|EA|JED|<JEC) E 
olduğuna göre, 
m(ABG) 
kaç derecedir? B D C 
A) 45 B) 50 G) 55 D) 60 E) 65 








(vE 2D 3-B 4C &A 6C 7C 8B SD -10:A 11-B 12-E 1$E 14D 15C 16-A 
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A 5. 
B GC 








TEST /3 








1. Knoktası 
ABC üçgeninin 
iç teğet çemberinin 
merkezi 


m(BAK)—379 


olduğuna göre, m(CAK) Kaç derecedir? 


A) 27 B) 37 C) 46 D) 53 E) 74 


2. o ABC üçgen A 
m(BAD)-m(GAD) <5 
m(ACE)-m(ECD) 
m(DEC)-70* 


B D 


olduğuna göre, m(ABG) kaç derecedir? 


A) 40 B) 50 C) 60 D) 70 


3. ABC üçgen 
(BDI ve (CDJ 
açıortay 


m(BAĞ)-80* 


olduğuna göre, m(DBC) 4-m(DCA) toplamı kaç dere- 
cedir? 


A) 20 B) 30 C) 40 D) 50 E) 60 


4.  m(BAE)-m(EAĞ) 
m(ABD) —m(CBD) 
m(AEB)—-75* 
m(ACB)—40* 
olduğuna göre, 
m(ABG) kaç 


derecedir? 





A) 70 B) 65 


GC) 60 


D) 55 E) 50 
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A 
4/5 7. 
80 
LN 
e X 
B GC 


m(ABD)<m(DBE) 
m(ACD)-m(DCE) 
m(BDC)—-40* 





olduğuna göre, m(BAC) kaç derecedir? 


A) 40 B) 50 GC) 60 D) 70 E) 80 
(ADI açıortay A 
m(ADC) 709 <İN 
olduğuna göre, 
m(ACB) -m(ABC) 
farkı kaç derecedir? /N 
B D GC 
A) 20 B) 25 C)35 D) 40 E) 45 
ABC üçgen 
JAB) -JAC İN 
m(BAD) —m(EAC) 
m(AEB)-55* 
(N 
B D E CcC 
olduğuna göre, m(DAE) kaç derecedir? 
A) 75 B) 70 G) 65 D) 60 E) 55 
|AB|SJAC| (AD A 
m(BAD)-B0* 
olduğuna göre, | 
m(ECD) 
kaç derecedir? B 
D 
Cc 
A)120 oB)180 Ç)140 D)150 E)160 
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ÜÇGEN 





E AÇILAR 









g.  JADI-JBD|JXJCDİ 
m(BAD)—40* a 


10. 


11. 


12. 


m(ACD)-30* 


olduğuna göre, 














> TEST/3 


13. ABC üçgen 
IKBI—|KGI 
İDE|<|DG| 
m(DFK)—65* 














m(BDG) e olduğuna göre, 
kaç derecedir? 3 m(BAC) 
Ni kaç derecedir? 
A) 140 B) 135 C)130 * D) 125 E) 120 
A) 65 B) 75 C) 85 D) 105 E) 115 
m(ABG)-m(ACD) A 
JAD|<JAE| 14. ABC üçgen A 
Mi DEE)? 2 (BF|-|BD| F z 
(CE|<|CD| 
K A m(EDE)-40* 
B C V 
> B D Cc 
olduğuna göre, m(EAC) kaç derecedir? CE. 
olduğuna göre, m(BAC) kaç derecedir? 
A) 30 B) 35 C) 55 D) 60 E) 70 8 
A) 80 B) 90 C) 100 D) 110 E) 120 
/BA||JBC| A 
DB||DC 
e pr 15. ABC üçgen A 
m(BDC)—110* 
DC) |EC| 
0 m(AED)-m(ECB) D 
p A m(ABC)—70* EP 
B C olduğuna göre, 
G m ECD)- 
olduğuna göre, m(ABD) -m(ACD) kaç derecedir? mim A 
kaç derecedir? (N N 
A) 20 B) 25 Cc) 30 D) 35 E) 40 ” Cc 
A) 70 B) 60 GC) 50 D) 40 E) 30 
/BA|-JBC)| e 
JAD|<JAC| 16. m(ABC)-m(DAC) N 
m(ABG)-30* m(ADB)m(BAĞ) 
m(BCD)—10* m(ACB)-28* 
ZN ma i 
B Ajge € 
olduğuna göre, m(BAD) kaç derecedir? olduğuna göre, m(BAD) kaç derecedir? 
A) 45 B) 40 C) 35 D) 30 E) 25 A) 24 B) 26 C) 28 D) 30 E) 32 
| 1-B 2-A 3-D 4-A 5-E 6-D 7-B 8-C S-A 10-B 11B . 12-E 13-A 14-C 15-D 16-C) 
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KONUYA BAŞLAMA TARİHİ BİTİRME HEDEFİ BİTİRME TARİHİ 











Test (1 -2) 
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TEST /1 





1.  (ABILJACI A 
JAC|-3 cm 
JBC|s4 cm 
olduğuna göre, 
(AB| kaçcmdir? OB 4 


o 


A5 B)2y3 DV7 E2 


2. o |ABJ1JBCJ 
(AB) Aicm 
|BC| YA3 cm 


olduğuna göre, YAT 
JAC| kaç cm dir? 


>» 


u 


yı Cc 


A2V3 BsV2 O2V6 D4 


3.  JABİLJBOJ A 
|AB|-12 cm 
(BC|24 cm 
olduğuna göre, 


JAC| kaç cm dir? 


GC 


E) 12/7 


B 24 


A)25 B)J30 C)35 


D)12/5 


4. Aşağıdakilerden hangisi bir dik üçgenin kenarları 


olamaz? 
A)1,v2, 3 B) v2, 8,5 
C)11,60,61 D)2,3, V13 


E)6,7,9 
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Şekilde bir tarlada bulunan üç ağaç gösterilmiştir. 


1. ağaçla 2. ağaç arası 12 m, 
2. ağaçla 3. ağaç arası 8 m dir. 


Şekilde verilenlere göre, 1. ve 3. ağaçlar arası kaç 
m dir? 


A4M/5 B)15 C)17 Dey5 E1i2y/3 
(ABJ1JBC| A 
|AB|- İ cm 
6 
|BC|<2 cm 5/6 
olduğuna göre, 
ali ç B 2 G 
JAC| kaç cm dir? 
7 17 13 
A3 B32 O: m— pg 
) ) 15 biz e 


ABI (BG) A 
JAC| b cm 

JAB| —c cm 
b?2—c24-16 
olduğuna göre, 
(BC| kaç cm dir? 


B C 
A)1 B)2 c)3 D) 4 E) 5 
TABİ LJBCI N 
İBC|35 cm 
AC| 
(AC|37 cm 37 
olduğuna göre, 
JAB| kaç cm dir? 

B 35 - G 
A4lS5 B6Y3 C)|1i2 D)15 
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E) 73 


PİS 
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TEST/1 





10. 


11. 


12. 


1D 2C 3D 4E SA &E 7D &C SA 10C 


13. 





Bir hareketli bulunduğu yerden 10 m ileriye yürüdükten 
sonra 90“ sağa dönüp 6 m yürüyerek K noktasına 
varıyor. 


Buna göre, hareketlinin ilk harekete başladığı nokta 
ile K noktası arasındaki mesafe kaç m dir? 


A2yY34 B2y4 O6b 


D)12  E8 
14. 


(ABILIBGJ 
IBD|s8 cm 
IDC|12cm 
JAC|-25 cm 25 
olduğuna göre, 

JAD| kaç cm dir? 


> 


A) 12 B) 15 G7 D) 18 E) 20 (li 





15. 


(ABILJBC) A 
(ACILJCDJ 

JAB| <5 cm 5 
|BC|-4 cm 
|CD|3 cm 
olduğuna göre, 
JAD| kaç cm dir? # 


A)SV2  B)6 Cc)8 


(ACI LIBGJ 16. 


JAD| 3/5 cm 
İBD|5 cm 
İDC|<3 cm 
olduğuna göre, 
JAB| kaç cm dir? 


>>» 


B 5 D 3 


Alo BA5 Osb Diz 


(ABJ1JACJ A 
(ADJ1J(DCJ yon 
JAB| -20 cm 20 k 
|BC|25 cm 
JAD|9 cm 
B 25 Cc 


olduğuna göre, |DC| kaç cm dir? 


A) 10 B) 12 C) 13 D) 15 E) 17 
(ABJL(BCI| a 

IBD|s|DG| 

JAB|5 cm 

JAC|-13 cm 


olduğuna göre, 
JAD| kaç cm dir? 


Nk 
B D © 


As BS2 928 Ds gi 
(ABJLJBCJ 
IBC|7 cm 
JAD|-17 cm 
JAC|-25 cm 


olduğuna göre, 
İDC| kaç cm dir? 


A 
17 
25 
D 


B 7 G 
A2 Be6B OSB D8 K10 
(ADI LJBC| A 
JAB|17 cm 
|BD|Js8 cm 17 
|(DC|20 cm 
B 8 D 20 GC 
olduğuna göre, |AC| kaç cm dir? 
A) 28 B) 25 O) 24 D) 23 E) 22 
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1İ-A 12-A 13-B i£E 1S-A 


TE 
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1. 
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(ABLLJACJ 
JAD|-|DG| 
|BD|5 cm 
olduğuna göre, 
|BC| kaç cmdir? B 5 D Cc 
A)8 B) 9 C) 10 


D) 11 E) 12 


ABC üçgen A 6. 


JAD|-|BD|-|DG| 

JAB|-3 cm 3 > 

JAG|5 cm 

olduğuna göre, B D C 
|BC| kaç cm dir? 


A)4 


Co) 33 





JABJLIBCJ A 
JAB|5 cm 
IBC|sxcm 
JACJ(X*1) cm 


x*İ 


olduğuna göre, 
x kaçtır? B X C 
A) 29 B) 10 C) 11 


D) 12 E) 13 


JABLLJACI A 
2JAC|J3JAB| 

/(BC| 2/13 cm 

olduğuna göre, 

|AB| kaçcmdir? 

A)2 


“B)3 C) 4 











(ABI L(BCJ 
JAB|—x cm 
JBC|—2xcm 
olduğuna göre, 
JAC| nin x cin- 
sinden değeri 


aşağıdakilerden B 2x Cc 
hangisidir? 


» 


A) 3x B) xV5 
D)x4-2V3 


C)xV3 


E)x*5 


ABC üçgen 

JABILJBCJ 7 
IDEJLJECİ D 
JAB|—5 cm 
|AD|-7 cm 
|BC|12 cm 
lEC| 23 cm E 
olduğuna göre, |DE| kaç cm dir? 


w 


A)2/3 B)2/6 C)3V2 Day2 Ea 3 


(ABLLJADI 
(CDJLIBDJ 
JAB| a cm 
JAD| sb cm 
|DC| —c cm 
|BC|15 cm 





B 15 C 
olduğuna göre, a24-b2-4-c? toplamı kaç cm? dir? 


A)90 B)125 C)144 D)169  E)225 
A 
3y5 
B 5D C 


(ADIL(BCI, İDCJ2JADJ, IBD|—2 cm 
ACİ 3y5 cm olduğuna göre, |AB| kaç cm dir? 


A2/2 B2/3 OyYI3 DI E3Y2 


GEOMETRİ SORU BANKASI 


TEST /2 


— 


© piSAGOR BAĞINTISI 








TEST /2 





























9. ABCüçgen A 13. JADJLIBGI A 
(ABILJACI |DG|7 cm 
|AD|<|JDG| 12 v6 (BD|<3 cm 
(BE|4JED| olduğuna göre, 
(AB|si2cm o £ ii a (ACI2-JABJ2 ln - — 
JAGJ16 cm farkı kaç cm? dir? 
olduğuna göre, |ED| Kaç cm dir? 
A) 45 B) 40 GC) 35 D) 30 E) 24 
A)2 B)3 Cc) 4 D) 5 E) 6 
14. |JABJ-JAC|-10cm A 
(BG|12 cm 
10. (ABJLIBCJ D olduğuna göre, 
TADI LIDGI A A noktasının (BC ye 1 W 
|AB|-18 cm uzaklığı kaç cm dir? 
İDC| 25 cm 18 B 12 Cc 
olduğuna göre, A) 4 B) 5 Cc) 6 D)7 E)8 
JAD| kaç cm dir? 
B 24 G 
A)SV1i B)6V5 C)8Y3 D10 Eytoy2 15. 
11. TABJLJBCJ 
(ACI LJCDJ 
(ADI L(DEJ 
(AEJLJEF| 
DE EM (OE.L AB, m(GGE) - m(GOB) 
|0D|4 cm, |0G|6 cm 
olduğuna göre, |DC| kaç cm dir? 
İBC|-JCD|—JDE|—JEF|1 cm 
olduğuna göre, |AF| kaç cm dir? A2/5 B)3yV3 Oay2 Day13 ES? 
A2l2 B2J3 Cs Dsal2 Es 
16. JADJuJBC 
12. (ABJıjBC| a ADILIBCI A 
JAB| 2/43 cm 
AD|< 4y10 cm JAC| - YES 
z cm 
IDC|—12 cm 2y13 y85 
20 IBC|11 cm 
JAC|-20 cm Ni >. 
olduğuna göre, 
olduğuna göre, l 
JAD| kaç cmdir? B D C 
IBD| kaç cm dir? 
B D 12 G 
A)4 B)5 C)7 D) 9 E) 10 A5 Be Cs/5 Daya Bay6 
Cc 2-D 3-D 4-C 5-B 6-B 7-E 8-C S-A 10-A 11-E 12-A 13-B 14-E 15-D 16-B 
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rl 
ze 
Zİ 


ZVENİ 


kari 


eğitim yayınları 


eğitim yayınları 


© ÖKLİTBAĞINTILARI || 


1.  TABjıjAgı 
TADI LJBCJ 
İBD|-1 cm 
İDC|8 cm 


olduğuna göre, B 


JAD| kaç cm dir? 


A2X2 BY 


2. o (ABJLJACI 
(ADJLJBGI 
JAD|-3 cm 
IBD|-1 cm 
olduğuna göre, 
|DC| kaç cm dir? B 


A)6 B)8 


3.  (ABJLJACI 
(ADL JBCJ| 
|AD|(x*2) cm 
IBD|x cm 
|DCJ8 cm 


Cc) 23 


1 D 


Cc) 62 


B xD 


olduğuna göre, x kaçtır? 


A)1 B)2 


4.  JABJLJACI 
(ADJLJECI 
IDC|-4JBD| 
JAD|-2 cm 


B 


olduğuna göre, |BC| kaç cm dir? 


A)3 B) 4 


KONU KAVRAMA SERİSİ 


a 


c) 3 


D 


G5 


D)3v2 


D)8 


D) 4 


D) 6 


E)9 





36 


KL ZN GA o a DİZ DEN lm ci Yi A7 a” 


6. 








TEST /1 























ÖKLİT BAĞINTILARI TEST /1 
LABL HACI A 9.  (ABILTACI A (AB) LJACI A 
ELLERİ (AD) LIBC) (ADI (BC) 
(BD|1 cm (BD|-2 cm |(AB|-4 cm 4 7 
|DC|5 cm (DC|-6 cm |AC|7 cm 
olduğuna göre, 
JAB) kaç cm dir? B D 5 G B 2 D 6 GC B D C 
olduğuna göre, |AC| kaç cm dir? olduğuna göre, |AD|.|BC| çarpımı kaç cm? dir? 
ANS B2 © v6 Dpav2  E)23 A) 36 B) 34 Cc) 30 D) 28 E) 14 
A) 4v3 B) 6v2 Cc) 23 
D) 6/3 E) 5v2 
(ABILJACI A 
JADILIBCI 
ABI LJACI A 
(ADI 4(BG| 10. (ABIJLJACI A 
2y3 
BD| 1 5 
e Eken (ACI 2/3 cm olduğuna göre, 1ABLAGi oranı kaçtır? 
|DC|-3 cm JAD|.JBC| 
B 1 D GC 
Iduğ Ö BC|k ir? B D 3 C 
olduğuna göre, |BC| kaç cm dir? i li A3 B) v2 C)1 D) gi E) 
olduğuna göre, |BD| kaç cm dir? ve 2 
A) 5 B) 6 C)7 D)8 E)9 
B C) v3 D)2 
O. ee ip (ABI (ACI A 
(ADI 1 (BC) 
J(ABi-2cm 2 4 
(ABI LJACI â 11. JABILACI N (A4 cm 
TADJLIBCJ (ADI LJBCJ VE B D C 
li v5 JACI— 43 cm olduğuna göre, |AD| kaç cm dir? 
IDC|(x*3) cm (BD|-2 cm 
JAB|— 5 cm 4 5 6 
B xD x43 Cc B 2D Zi A) YS B) 7 Oz De BS 
olduğuna göre, |BC| kaç cmdir? olduğuna göre, |DC| kaç cm dir? 
A3 B3V2 g2b5 Ds Bab A) 9 B) 8 C)7 D) 6 E)5 
12. fABJıJAcı b e 
X Ek A 
(ABI LJACI : 5 1.kurtçuk 2.kurtçuk 
ADI LIBCGJ © Köşesi 90” olan zeminin üç ayrı köşesinden üç hareket- 
|AC|4 cm li hareket ederek bir deliğe ulaşmaya çalışiyor. Birinci 
LAB) 2y2 cm 2y2 kurtçuk ve kangurunun deliğe uzaklıkları sirasiyla 2 m 
IDC|-7 cm B D GC ve4mdir. 
R < a Hareketliler eşit hızlarla yol aldıklarına göre, kangu- 
B D 7 el olduğuna göre, |DC| kaç cm dir? ru deliğe girdiğinde ikinci kurtçuğun deliğe uzaklığı 
kaç m dir? 
olduğuna göre, |BC| kaç cm dir? 
A)1 B)2 Cc) v2 D)3 E)5 A) 8 B) 7 C) 6 D) 5 E)4 
A) 8 B) 9 Cc) 10 D) 11 E) 12. 


WA 2E 3B 4C€ &5C 6E 7D B-A 


GEOMETRİ SORU BANKASI O KONU KAVRAMA SERİSİ 


10-A 11-D 12-B 


13-D 14-C 15-B 16-E 
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pa 


ÖKLİT BAĞINTILARI 





1.  JABİLJACI A 
(ADI L/BCJ 
|AB|-3 cm 3 
/BD|-1 cm 


B 1 D Cc 
olduğuna göre, |AC| kaç cm dir? 


3/5 Daya 


A4 BS 


2. (ABJıJAcI 
(ADJLJBCJ 
|AC| 2/6 cm 2y6 
|DC|-4 cm 


B D 4 C 
olduğuna göre, |AB| kaç cm dir? 


A2J3 BYI5 4 DS 


3.  JABILJACI A 
(AEJLJBCJ 
(BE|-2 cm 
|ED|54 cm 


İDC|3 cm 
E 4 D 3 Cc 


olduğuna göre, |AD| kaç cm dir? 


A) 32 








B2Jjs 2/7 Djao Baz 


4.  (ABJLJACI A 
(ADI LJBCJ 
İAE|<JEC| 
(BD|1 cm 


|AD|3 cm 
1 D E Cc 


olduğuna göre, |DE| kaç cm dir? 


A)1 B) 2 C)3 D)4 ES 
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ABI LJACI A 


LADILIBCJ 

LAE|SJEC| 6 
IDC|—2 cm 

JACJs6 cm B E D2C 


olduğuna göre, |ED| kaç cm dir? 


A) 6 B)7 c) 8 D) 9 E) 10 


B 2 D E C 


(ABI 1JACI, (ADJL/BCI, |BD|—2 cm, |AD|-6 cm 


JECi 1 olduğuna göre, |AE| kaç cm dir? 


(DE| 2 
A6/2 B1o0 C)ejs Di2 Etoj2 


(ABJLJACI A 
(ADIL(BCJ 

İBD|3 cm 

İDE| 1 cm 


|EC|s5 cm 
B 3 D 1 E 5 C 


olduğuna göre, |AC|2—-|AE|? kaç cm? dir? 


A) 36 B) 35 C) 28 D) 27 E) 25 
A 
B D GC 
JABILJACI, TADI LJBCJ, |DC|3BD| 
(AC|2-JABJ2—8 cm? 
olduğuna göre, |DC| kaç cm dir? 
A)2 B)3 Cc) 4 D) 5 E 6. 


GEOMETRİ SORU BANKASI 








ÖKLİT BAĞINTILARI 











TEST/2 





9. IABJIJACI A 13. JABJIJACI A 
(ADJ.LIBCJ (ADJL(BCJ 
|AB|-3 cm 3 4 JAB| <|AE| 
JAC|-4 cm |DE|<3 cm 
|EC|4 cm 
B D C D 3 E 4 C 
olduğuna göre, |DC| kaç cm dir? olduğuna göre, |AC| kaç cm dir? 
A)08 B12 C14 D24 E)32 A) 26 B) 2/7 240 
D)6y2 E) V70 
10. (ABJLJACI A 14. A 
(ADILJBCJ 
(BE|-JEC| og Z 
JAB|—6 cm 
JAC|-8 cm B 6 E3D C 
D E C 
olduğuna göre, |DE| kaç cm dir? TAEJ LJACI, TADI LJBCJ, (AB|—|AC|, |BE| 6 cm 
|ED|-3 cm, olduğuna göre, |AE| kaç cm dir? 
A) 0,6 B) 0,8 Cc) 1,2 D) 1,4 E)2 
A3/3 Baj2 6 DAj3 ps2 
11. ABC üçgen A 15. (ABJLJAcJ A 
(ADI açıortay D JADIL(BCJ 
IDEJLJACI (BD| 3 y3 
1BD|s|DG)| IDC) 5 
JED| 3 cm DE (AB|- V3 cm 5 5 2 
JEC|1 cm 
olduğuna göre, olduğuna göre, |AC| kaç cm dir? 
JAB| kaç cmdir? B D C | 
AG B2B O2b5 Db Bs 
A)6 B) 9 Cc) 10 D) 12 E) 13 
16. e 
12. JCEJLJABI 
ICDJLJADI 
m(BAC) — m(DAC) 
m(ABG) - m(ACb) 
JAE|-8 cm B 8 Cc 
e ui LADI/IECI, m(SAD) — m(BDE) -90* 
olduğuna göre, |BC| <8 cm, JAD|-2 cm 
Jel kaç em e olduğuna göre, |AB| kaç cm dir? 
A)1 B)2 Ga D)2j2 E)4 A)2/2 Baja G3 D4 Bas 








(vE 2-A 3D 4D 5B 6C 7B 8B SE 
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10-D 11-C 12-B iS-E 14-C 15-A 16-B 
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5.BOLUM 
N En İm X il 










































KONUYA BAŞLAMA TARİHİ BİTİRME HEDEFİ BİTİRME TARİHİ 
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| Test (İ - 2) 
ikizkenar Dik Uçgen ve 
30' - 60” - 90 Üçgeni 


N Test (3) 
Dik Uçgenler Karma Test 


bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbpbPbbbbbbDbpbbbbbbbbbbbbbbbhbb1bPbbbbbbbbbbbbbbbbbpbbbbbb0bbbbbbb0PbbbbBDDEPbbbbDbpbbbbbbbbbbbbb3bpbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb3bbbbbhbbbbbbbobbbbbbebbbbpb 


kartezyen 


eğitim yayınları 











1. 


ABC ikizkenar dik 


AÇILARINA GÖRE ÖZEL DİK ÜÇGENLER 






































A (ABI .LJACI A © g. JABILEBCI A 13. (ACI L(ECİ, 
üçgen m(ABC) 45 © ği m(ACB)-30” m(BAC) -60* 
(ABI HACI av2 |AB|-2JAC|-6 |(AB|<3 cm Z |AC| (#2) cm, esi — 
JAB|- 3v2 cm olduğuna göre, olduğuna göre, |AB|—(8x*-1) cm 
olduğuna göre, |BC| kaç cmdir? | JAC| kaç cm dir? —. a 
IBC kaç cmdir? B S B G B C 
| Ae/2z Be gele Daf Baf As  B3vy2 938 Daf 6 olduğuna göre, |BC| kaç cm dir? 
A)3 B)6 86 Dez E)9 i 
A)6/3 BS 62 Ds p3B 
| 
ABC ikizkenar dik A 
üçgen 10. EL EBE A 14. JABJLJBGJ - n 
2. JABJLJB m(ACB) 30” n 7 
I a cl A ABI 1 (ACI SE ye NI ACI LIGDI Vİ 
M(ACB)—45* JADILIBCJ |AC|> 4v3 cm m(BAC)-m(DAC)-30* 3 
JACJ4 cm JAB|- 3/5 cm olduğuna göre, (BC|-3 cm 
ğ z BC| kaç cm dir? u ES N 7 
olduğuna göre, B D C (BC) kaç B GC olduğuna göre, c© 
|ABI kaş cm dir? olduğuna göre, |DC| kaç cm dir? JAD| kaç cm dir? 
A6 BV80 Cab Da E4 
Gi (N 
B Cc AS  B23 os/2 De Ee V 
A4 BNVİ5 G28 Da2 2 
A2/38 Ba G6 Dep Bak 
ABC ikizkenar dik A ler ABEL A 
üçgen i . M(ACB) -30* 15. m(BAD)—m(CBD)—90* B A 
EE Sw, 
ABI 1 JAGIJ 1BC|6 cm m(ABD)—45* <» nu 
3. Dik kenarlarından birisinin uzunluğu 3/6 cm olan (DEJ 1 (BC) olduğuna göre, m(BCD) -60* 
ikizkenar dik üçgenin, hipotenüsünü luğu ka > i n LO 
Beşe ik üçgenin, hipotenüsünün uzunluğu kaç JAD|<1 cm ” J N JAC| kaç cm dir? : - |DC|-8 cm A 
JEG|< 2/2 om olduğuna göre, 8 
olduğuna göre, |BE| kaç cm dir? n D 
A3 B2ay3 Cjsy2 Days Ea lAD| kaç cm dir? 
A)6 B)6V/2 C6y/3 Di22 iz ) ) 
Ma Ba? ©a2 bs Ese A4 B2/8 Ole Dak gsf 
ğ 16. JABJLJBCJ A 
ABC iki i 12. JABILJBC A bei 
4. ABCikizkenar dik üçgen A . izli A 1 i m(ACB)—30* 
üçgen M(ACB) 30 6y3 
ABI LJBGJ (AC 6y3 cm 
JAB) -(6x-2) ABI 1 JACIJ JACI|AB|J -4 
—tex-e) cm DC|-5 cm 
|BC| (s1) 2x-2 TADI LJBCJ olduğuna göre, ll n 
-(X*1) cm iduğuna göre, La 
6 IDE|-3 cm IBC| kaç cm dir? — EK D 5 Cc 
olduğuna göre, ir? 
guna g |EC|-2 cm B D 3 E2C |AD| kaç cm dir? 
JAC| kaç cm dir? ili N ven iğ 
una : ? 
, e - Wi A)6/a B)5V8 Cja/3 Djay3 E)2y3 Aya Bef0 Ce aye E3B 
A)4 B) 5 Cc) 42 D)6 E) 6v2 AsNY2  B)4 O5 Daye EM J18 55 


-C 4C 5-A 6A 7-C€ &-E S-E 10-44 İl-E 12-C 13-B 14-E 15-C 16-A 
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AÇILARINA GÖRE ÖZEL DİK ÜÇGENLER 
1.  ABCikizkenar dik üçgen 


(ABİ L(BGJ 
m(DEC)-135* 


A 


İDE|&4 cm 
J|EC|— 8V2 cm 
olduğuna göre, 
(BD|#|BG)| toplamı B € 
kaç cm dir? 





A) 10 B) 9 D) 7 


2. (ABILJACI 
JAB) (AC) 
m(BCD)—15* 
İDC|4 cm 
olduğuna göre, 
IBC| kaç cm dir? ğ 


A) 2/3 B)2y6 


3.  JACJLJBOJ 
M(ABC) 459 
m(ADC)-60* 
JAB) 6/2 cm 
olduğuna göre, 


JAD| kaç cm dir? 


AAv3  B)ay2 


4. (ADJLIECI 
m(ABC)-60* 
m(ACB)—45* 





JAB|-8 cm 
olduğuna göre, 
AN 
|AC| kaçcmdir? g D Cc 
A6 Baia —Gay/s Dee Bas 


| ———————— .... — 44 
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TEST /2. 





İki hareketli bir bahçede A noktasından aynı anda 
aralarında 60' lik açı bulunacak şekilde yukarıda görül 
düğü gibi hareket ediyorlar. İkiside karşılarına çıkan ilk 
ağaçta duruyor. Önünde durdukları ağaçların arasın. 
daki mesafe 9/3 mdir. 


Şekilde verilenlere göre, Ayı Vini, Tavşandan kaç m 
daha fazla yürümüştür? 


A) 6 B) 9 C) 12 D) 18 E) 20 
(ABI L(ACI 
JAD|-|DG| 
m(BDC)-120* 


IBD|6 cm 





olduğuna göre, |BC| kaç cm dir? 





As? B2MB3 OZ Dağ Bs 
(ABI LJACI, (DEJ LIBCI, |BE| -|EC| 
m(ACB) 309, İDE|—2 cm 
olduğuna göre, |AD| kaç cm dir? 
A)1 B) V3 Ca D)2y3 E)3 
A 
© 
4 4 
B C 


m(BAC)-120*, |AB|—<JAC|-4 cm 
olduğuna göre, 18c| kaç cm dir? 


AMN2 Baya CO6 DAY B8 


GEOMETRİ SORU BANKA 








i AÇILARI 








TEST /2 























9. A 13. m(BAĞ) -60* A 
o JAB|-6 cm > 
5 JACJ7 cm 
ie N 6 7 
olduğuna göre, 
B C yp D iğ 
|BC| kaç cm dir? 
ABD üçgen, |ABJ 1 (ACI, |AB|—|ACJ—4 cm 
C 
|CD| 2/2 cm , olduğuna göre, |AD| kaç cm dir? z 
A2XV7 Baj2 C6 Deyio Ey4a3 
A)2/5 B2MO Ga/s D8 Et10 
14. A 
10. A 
6 
2y6 
£? 
YA 45 30” O - 2y3 € 
B Cc m(ACB) 1509, JAC|6 cm, |BC|2y/3 cm 
m(ABC) -45*, mACB)-309, |AC|- 2V6 cm olduğuna göre, |AB| kaç cm dir? 
olduğuna göre, |AB| kaç cm dir? 
A)6/3 Bjay10 Cj)2y21 D2vi5 E)4 3 
A2 B2Y2 Gayda DR? ps8 
A 
11. MABO) 45 A İ 
3 
JAC|J—İDC|5 cm 
JAB|-4Y2 cm M2 5 | iş 
olduğuna göre, — 
|BD| kaç cmdir? ,/$ m(ACB)-135*, |AC|-3 cm, |BC| 2/2 cm 
B D 5 C olduğuna göre, |AB)| kaç cm dir? 
A)1 B) v2 o) v3 D)2 E)2y2 
A)2/6 B)V28 Cjay2 Daye Esyz2 
12. ABCikizkenar dik üçgen - 
ça a 16. i 
(AB) L(BCJ 
4 
JAD|10 cm iş 
İDCJ-2 cm ZN (— 
B C 
olduğuna göre, ; 
IBD| kaç cm dir? D Z M(ABG)-30', m(ACB)—15“, |AC|-4 cm 
olduğuna göre, |BC| kaç cm dir? 
B C 
Asa B3Y5 O4f3 D2M43 Es A)SY2Z o B)J8 C)6 D) 43 Ep) 4y2 
VA 2B 8A 4E 5B 6A 7C 8&B 9-B 10C 1i-D 12D 1sE 14C 15B 16E 
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DİK ÜÇGENLER KARMA TEST o TEST/1 pik ÜÇGENLER KARMA TEST 














A 5. g. A 13. 
i 13 
| B Cc B G 7 D 
Yukarıdaki birim karelere bölünen şekilde A ve B . — ADI 
MACB)  mBAC) m(ABC) , |ACJ—4 cm noktaları arasındaki mesafe kaç br dir? AE JEDİ, (ASE İBO KODİ emi ADİ 
3 2 i olduğuna göre, |AC| kaç cm dir? Şekilde bir bilardo masasında topa vurulduktan sonra, 
| olduğuna göre, |AB| kaç cm dir? AS Be 010 D) YES 28 bilardo topunun izlediği yol gösterilmiştir. 
| Şekilde verilenlere göre, topa vuruş noktasından, 
A) 4/2 B)4 43 D)6 E)8 AJS B) 5y2 8 2 E) v2 deliğe kadar topun aldığı toplam yol kaç m dir? 
6. 
A A)5 B)3vy2 22 D)3 E)2 
D 10. ABCikizkenar dik üçgen A 
| 2. oABCikizkenardik A (AB) L(8C) 
| üçgen m(BAD) - 2m(DAC) 14. TADIYIBCI A D 
(AB) 4 JAc) 5/2 (BD|-3 cm ADI LJABI 
| ADELE) B c olduğuna göre, (DBJ (pc) ey5 
Le EC|— 
(EC) ABI 1 (BCI, (BDJLJACI, |AC| kaç cm dir? |DC|s 25 cm 
il AB|-5 2 cm — —z 2 
0 ” sl B D E 2:0 |AC|*|BD|14 cm, |ABJ.(BC| 40 cm e ö (BC|-10 cm : 17 ö 
| | olduğuna göre, |DE| kaç cm dir? olduğuna göre, |BD| nin değeri aşağıdakilerden olduğuna göre, (ADI kaç cm dir? 
ci hangisi olabilir? A)3v3 B)3v6 Cc) 6 DS/Z  B8 ğuna göre, |AD| kaç 
A)2 B)3 Cc) 4 D)5 E) 6 İigi 
i A2 B)3 o) 4 D) 5 E)6 A)5 B) 6 C)7 D)8 E) 9 
| 11. JABJLJACI â 
| 
7. 3 


wjw 


Xx 





B > 
3.  (ABJıLJAC| & SI ” 5 15. ABC üçgen 
BC|1 cm SE d 
JAB|-9 cm (2) Jİ m(DEC)-30 
(AC) olduğuna göre, (BD|-JBE| 
—xcm 9 
Cc? JAC| kaçemdir? B C in 
|BC|<(x43) cm > 1 JAD|-2 cm 
/ 6v2 |ED|-3y3 cm 
x*3 C 
ğ ğ 3 4 5 1 2 (BC|-8 cm 
olduğuna göre, x kaçtır? n A) 2 B) z Cc) 7 D) E) > 
D E 


olduğuna göre, |AC| kaç cm dir? 















m BAR m BCE sm CDE -90*,m ABİ —45* 
A9  B12 15 17 E18 eş gn gril ii A4 BAB  ©7 DB Bez 
m(EBC)—m(ECD)—60*, |AE|—6V2 cm 12 
olduğuna göre, |DE| kaç cm dir? 
- A)6/2 Bey3 Cs Deyz EoB e 
4. JABJIJBC| A ) ) i 16. FAL LEE) 
BCJsacm M(ABC) 30“ 
JAC|-b cm 8. JABJLJACI A (AD|-|B8D| 
GC 5 . 
|(AB|sccm (AD) (BGJ Ğ? — JAC|-6 cm 
AB) 1 (BDI, (EDL (BD), m(ACB)-m(0 2 
e | 1L1BDI, TEDİ (EDI, MACE) -m(DEG) IBE|- V3 cm 
: AC|6 cm, |EC|4 
B a C İAD|-6 cm : j EA ve 
G2 b 2 588 er JBC| 15 cm 2 ği olduğuna göre, |AE| kaç cm dir? olduğuna göre, |DE| kaç cm dir? 
olduğuna göre, b kaçtır? olduğuna göre, |DC| kaç cm dir? A2 Bs os D3O eğ AV8 B3 238 D3Y2 EB y2i 
A) 9 B) 10 O 11 D) 12 Ey13 A) B)5 ce Dı2 Bek İKE 28 4D 5D 6&C 7C 8D 9B 10B 11B İZA 13D 14D 15C 16-El 





AŞ A MR BŞ MN AN İM ŞE sAN REEİDMEMDANEŞ MAAS MEY SİSME DEE NAMMEŞA DUZ E. 
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6.BÖLÜM | 
ACILARINA GÖRE ÖZEL DİK ÜCGENLER 











Açılarına Göre 
Test (0) Özel Dik Üçgenler 


Açılanına Göre 
Test (e) Özel Dik Üçgenler 


Test (3) Dik Üçgenlerkarma Test (1 - 2) : 


“Tepe noktasından inen 
Açıortay 
Kenarortay 
Yükseklik 

birbirine eştir.” 

özelliğine ait uygulamalar. 

















KONUYA BAŞLAMA TARİHİ BİTİRME HEDEFİ BİTİRME TARİHİ 


e 


“Eş kenarlara ait 
Açıortay 
Kenarortay 
Yükseklik 
birbirine eştir.” 
özelliğine ait uygulamalar. 




















“Taban üzerinde alınan bir noktadan çizilen dikmeler yüksekliğe, 
paraleller eş kenarlardan birbirine eşit uzunluktadır.” 
özelliğine ait uygulamalar. 
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bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbDbDbbbbbDDbbDbDbbDbDbDDbDbbbbbb1bDDbDDbbbbbbDbbDbPbbbDbbbbbbDDDDbDDDbDDbDbbbbbbbbbDDbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb1bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb 








eğitim yayınları ötüm yayınları 


1s 


G 








1. (ADI LIEGI 









A 5. 
(BD|<|DG| 
m(ACB) 55: 
olduğuna göre, 
m(BAD) 
Zi N 
kaç derecedir? B D C 
A) 85 B) 40 C) 45 D) 50 E) 55 
2. o ABC üçgen N 
İDCİ açıortay 
IDC) 1 (ABJ ” Yukarıda şekli verilen üçgenlerden kaç tanesi 
JAD|<3 cm D ikizkenar üçgendir? 
|BC|<7 cm A)7 B) 6 C)5 D)4 E)3 
B 7 GC 
olduğuna göre, ABC üçgeninin çevresi kaç cm dir? — — 
6. o m(ABC)-m(ACB) A 
A15  B18 C)20 Db? E35 m(BAD)-m(DAC) 
a |FD|s2 cm 
ia 
si İDE|<3 cm 
3. Aşağıdaki şekillerden hangisinde verilen üçgenin ii (BF|4*JEC| 8cm B F2D3E c 
p Mağ N İİ 
|AB| kenarının uzunluğu kesinlikle 7 cm dir? ÜS olduğuna göre, |BF| kaç cm dir? 
A)3 B)4 C)5 D) 6 E)7 
A) Aa B A o) A 
7 7 / 
7. — ABC üçgen A 
B D CB D Cc B D C JAEJ 1 (BC) 
D) E) A JAB|—JAC| 
IBD|10 cm 
X i IDCix4em 8 EE b 
olduğuna göre, |ED| kaç cm dir? 
B CB D (0 
A)5 B) 4 Cc) 3 D)2 E) 1 
4. ABC üçgen A 
m(BAD)-m(CAD) 8. AHI LJBGJ A 
1BD||DC|-3 em |AB|<JAC| 
/AB|-9 cm 9 IDC|5BD) 
olduğuna göre, |BC|-36 cm 
|AD| kaç cm dir? B D H C 
D 8 Gc olduğuna göre, |DH| kaç cm dir? 
MAZI Bez Oz Dı Rs A) 12 B) 10 o) 8 D) 6 E)4 
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50. 


İKİZKENAR ÜÇGEN 
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in e mec 








9g. |BD|<IDG| A 13. 

m(ADG) # 90” 

JAB| 5 cm 

5 
B Bi C 

olduğuna göre, |AC| aşağıdaki değerlerden han- 

gisini alamaz? 

A)2 B) 3 C)4 D) 5 E)6 

14. 

10. (ADI 1 (BC) A 

JABJ-J|AC|15 cm 

15 15 

1BC|-20 cm 

olduğuna göre, 

JAD| kaç cm dir? B D Cc 

A8 Be/2 ela Ds? Bs 
11. A 

15. 
15 15 
B D E 6 C 


(AD) 1 (BC), JAB JAC| 15 cm, |BE|-18 cm 
İEC|6 cm olduğuna göre, |AE| kaç cm dir? 


A3 Bayı Oa4Y/5 De TB 


12. Aşağıda şekli verilen üçgenlerin hangisinde kesin- 


















TEST /1 


ABC üçgen 

(AD) açıortay 
JACI- 2/41 cm 
İBD|4 cm 
JEC|-6 cm 
olduğuna göre, 
JABJ-JAE| kaç cm dir? 


A)10 Bas O6y2 D)5y3 E8 


(ADJ 1 (BC) A 
m(BAD)-m(DAC) LA 
(BD|(x*1) cm 

|DC|-(2x-1) cm 

|AD| 3x cm 

olduğuna göre, 2 


xtt D 
JAC| kaç cm dir? 


AsY5 B7 o2y13 D)8 E) 10 


B BE 5 D 10 c 
ABC üçgen, (AEJ 1 (BCJ, m(BAE)-m(DAE) 
JED|5 cm, JABJ|DC|10 cm 


olduğuna göre, |AC| kaç cm dir? 





likle |AB|-—|BC| dir? A12 BSV7 C1o/3 Diab E15 
A A B) A c) A 
D <2 . 16. JADI açıortay A 
|ABJ|AC|-10 cm £ 
B*D CB c B ei (BCj<12 cm 
JAE|5 cm 10 10 
DD A Ep A 
olduğuna göre, 
D D IBE|J kaç cm dir? 
B D C 
B Cc B e A)8 243 7 DAYS  E3yY5 
WA 2C &E 4B 5D 6C 7C 8&A SD 10E 118 12D 13B i4A 15C 16-e) 
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“IKIZKENAR ÜÇGEN 
1. 





(BDI 1 ACI A 
lAB||AC| 

IBD|-9 cm 

(BC|-3y10 cm 

olduğuna göre, SAD 


B 3/10 Cc 


A) 12 B) 13 C) 15 D) 17 E) 20 
ABC ikizkenar üçgen A 
(ADI 1 (BCJ 
|AC|1BC| 
3|BD|-2JDC| 
JAD|8 cm 
olduğuna göre, LE 
B D 
JAB| kaç cm dir? Gi 
A)13 o B)10 G8/2 DEY3 Ea 
A 
V3 
D 
4 <İ> 
e la 
B E ” CG 


LAB 1 (ACI, (DEJ 1 (BCI, m(BDE) -m(GDE) 
|AD|3 cm, |AB|4 cm olduğuna göre, 
İDC| kaç cm dir? 


A)4 B)3y2 C)5 Day2 E)6 
MABG)-2a A 
m(BAC) -90* o O 

90-a 
JAC|J-18 cm 18 
(BC|-19cm 
olduğuna göre, Aza 
ABC üçgeninin B 19 Cc 
çevresi kaç cm dir? 
A) 55 B) 56 GC) 57 D) 58 E) 59 

52 














© TES 


A 
ZİN 
FZ3 AE 
LİN 
C 


olduğuna göre, |AD| kaç .cm dir? 


ABC üçgen 
m(BAD)—m(DAC) 
IDEJ - JACI 
IDF 1 JABJ 
(BD|-|DG| 
IBFJ <2 cm 





|DE| 4 cm 


A2XS5 B5  O4ay3 


A 
ZN 
İz A 
B1D C 


A)3 B) 4 C)5 D) 6 E)7 


A 
İN 
B 16 Cc 4 D 


ABD üçgen, |AB|<|AC|10 cm, |BC|-16 cm 


D)4y5 


E)10 


(EDİ L (BGJ 
m(ACE)-m(BCE) 
JAE|-|BE| 
1BD|1 cm 
|ED|52 cm 
olduğuna göre, 


JAC| kaç cm dir? 


|CD|4 cm olduğuna göre, |AD| kaç cm dir? 


A)13 B)eY5 C15 Ds Bt 


ABC üçgen 


A)2y/17  B)8 C)9 D)8y2 


GEOMETRİ SORU BANKASI 


Ta pm 
İKİZKENAR ÜÇGEN 





10. 


11. 


12. 


i A 
|(AB|SJAC|10 cm - 
(BD|-2/DC|x8cm . di 
olduğuna göre, : 
JAD| kaç cm dir? - 
B D 6. 


E) 63 






ABC üçgen A 
(ADI 1 JACI 
(BD| 1cm 
|DC|-7 cm 
Bi D 7 C 


olduğuna göre, |AB|—|AC| kaç cm dir? 


A2V3  B)4 Co) 3y2 D)5 E) 27 
A 
B 4 D 6 C 


ABC üçgen, (ABJ 1 (ACI, |BD|4 cm, |DC|6 cm 
olduğuna göre, |AB|—JAD)| kaç cm dir? 












A 

A)4 o B)aV5 G2/6 DS E)2N7 : 
6 

m(ABG)—45* A 

JAB|6y/2 cm 

İDC|6 cm 6/2 


olduğuna göre, 


JAD|JAC| a 


kaç cm dir? D 6 © 
As Bs eya 07 Ea 
ABC üçgen e 
m(ADB)-60* 
IBD|5 cm 
DC|S1 
IDC|1 cm N 

B 5 e 


olduğuna göre, |AB|—|JAC)| kaç cm dir? 


AV2I B2/e Oysa Dal?  B6 








İC 2E 3C 4B 5D 6C 7B BA SE 
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B GC D 


ABD üçgen, (ABI 1 (ACI, JAB| JACI, |BC|<JCD| 
JAD| 10 cm olduğuna göre, |BD)| kaç cm dir? 


A) S2 B)4y2 G5 D)4 E)3 


14. ABC üçgen 
/BA|—|BD|-5 cm 
JAD|-8 cm 
İDC|s2 cm 
olduğuna göre, 


|BG| kaç cm dir? 





A)8V2 B)10  C)8 DSP  B3y5 
15. ABC üçgen A 

(BEJ açıortay 

(BEJ 1 JADJ 7 © K 

|AB|-7 cm (2 


(BC|15 cm olduğuna göre, |EK| kaç cm dir? 


A)7 B) 6 C)5 D)4 E)3 


16. (ABJ LJACI 
(DEJ 1 JBCJ 
(BE||EC| 
JADJ 2cm 
|AB| 5 cm 








B E GC 
olduğuna göre, |DC| kaç cm dir? 





A2/e Bs GsY/8 Dye Ey30 
10-8 11E 12A 18D 14E£ 15D 16-D 
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İKİZKENAR ÜÇGEN | 


1. A 
20 gi 20 
24 C 


(ABİ sJAC|20 cm, |BD||DC|-13 cm 








|BC|24 cm olduğuna göre, |AD| kaç cm dir? 


A)5 B)7 Cc) 9 D) 11 E) 13 


2. ABC üçgen 
(AB||AC| 
JAD||BD|JAE| 
|KE|-|KG|-7 em 


olduğuna göre, 


IBE|4*(CD| toplamı kaç cm dir? 


A) 10 B) 12 C) 14 


D) 16 


3.  mADB)-mBDO) A 
(ABJ 1 (BDJ 
(BCI 1 (DCJ 
(AB|-2y/5 cm 
IDC|8 cm 
olduğuna göre, 


IBC| kaç cm dir? C 





A)2J5 B)4 


Â. ABC üçgen 
m(BDC)-m(BEC) 
lAB|JAc| 
IFC|s7 cm 
olduğuna göre, 


JFB| kaç cm dir? 





A4 B)5 
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E) 18 İpi 
an 





5. 


” 6. 
A 
B C 









TEST /3 













EE ME rack Aci 

















ABC üçgen A 
TAEJ 1 (BC) 

(BDI 1 (AC) 

JAC|<(BG| 

IBD|—(x41) cm 

JAE| -(2x-5) cm 


9. 





B E GC 
olduğuna göre, |JAE| kaç cm dir? 


A)7 B)6 C)5 D) 4 E)3 


IBEJ 1 (ACI A 
(DCJ 1 (ABI 
JAB|JAC| 
JFE|<3 cm 
|FB|6 cm 


10. 


DZ> gE 


olduğuna göre, 
|BC| kaç cm dir? 
A)10 


B)8V2 G)6y3 


D)5vV6 


E) 78 


(BEJ 1 (ACI 
(CDI 1 (ABI 
JAB) <JACI 
JEC|<4 cm 
|AD|-3 cm 





B C 


olduğuna göre, |AB|--|AC)| toplamı kaç cm dir? 


A) 10 B) 11 C) 12 D) 13 E) 14 


12. 


TAEJ ve (BDJ İ 
açıortay 

(AC) -Jec) 

JAD| 5 cm 2 
JEC|6 cm 


B E 6 C 
olduğuna göre, |AC|-4-|BC| toplamı kaç cm dir? 







A) 22 B) 23 C) 24 D) 25 E) 26 
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© İKİZKENAR ÜÇGEN 


11. 


B 15 D 9 C 


m(BAD)-m(ABC)4-m(DAC), |AB|—JAC| 
(BD|15 cm, |DC|-9 cm 


olduğuna göre, |AD| kaç cm dir? 


AS B3V5 CGsyYiO Day2z Eto 

ABC üçgen A 

(DEJ 1 JACJ 

(DFJ 1 (AB) 

JAB|<JAC| 

İDE| s2 cm 2 YE 

rise 1 EN 
B D e 


üçgenin (AB) ve (AC) kenarlarına ait yükseklikler h, ve 
h, olduğuna göre, h,*h, toplamı kaç cm dir? 















ite 


A)7 B) 9 C) 12 D) 13 E) 14 


ABC üçgen A 

(ABI // (EDJ 

(ACI // IDFJ E 
|DFJ-3 cm 
İDE| 5 cm 


B D C 
olduğuna göre, |AB|—|AC| kaç cm dir? 


13. |DEJ/18CI 
ACI>J8C) 
İDE|7 cm 


A 
D E 
3 
BC| kaç cmdir? & 


İCE|-3 cm 
olduğuna göre, 
Cc 


A) 10 B) 11 C) 12 D) 13 E) 14 


14. ABC üçgen 
IDFJ £ (ABI 
(DEJ 1 (Ac) 
|AB|-JAC|-7 cm 
|İDE|*|DFJ 2/6 cm 





A 
a 
B D C 


olduğuna göre, |BC| kaç cm dir? 


Cc) V30 


AS BAZ Daye BE 


15. ABC üçgen 
(DEJ 1 (BGJ 
IDF) 1 (ABI 
m(ABG)—135* 
IDE|—-/2 cm 
IDF 3/2 cm B E C 


olduğuna göre, |BA|-|BC)| kaç cm dir? 





A)6/3 o B)10 C6V2 DYO E8 














A)5 B) 6 C)7 D)8 E) 9 
ABC üçgen Aa 5 
16. ABC üçgen 
LAB // (DEJ > 
TACI // (DEJ E (BDJ açıortay 
|AB|<JAC|-12 cm OE lee 
|DEJ-9 cm F (BDJ 1 JAD| 
JAB|-8 cm 
B D G İBC|-14 cm 
olduğuna göre, |DF| kaç cm dir? olduğuna göre, |DE| kaç cm dir? 
A)2 B)3 C)4 D) 5 E)6 A)2 B)3 C)4 D) 5 E)6 
|» 26 3-B 4-D 5-A 6-C 7-E 8-A 9-C 10-E 11-D 12-B 13-A 14-B 15-E 16-B 
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AAA AŞA ALSA LA AAA Ş İLLALLAH İLİ İİİ İİİ İİİ İLA İ ASİL AAAA AAA ALSA ŞİŞİ İİİ İİİ 





eğitim yayınları 














































































































Cc 
D 
| BP 
| © 
p ı ) 
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i 2 w ı 
| 2 o 
: Ne 
i Uh 
p İm | 
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32 
O gc 
İl LU O 
| O|x 
il 
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İ 
i 
| a; 
5 
Li 
| z 
E 
İm 
m 
| hi 
z 
i iz 
mi 
| LI fn G fn uz 
T 
2 G|5|3)5 — : 
fi) (m L. po .. 
0 >İ|sE|EJE Ki . 
o u|2| 2| & 
E AİN|JN|JN|J& pe 
.——İ GC ||| O Şe -: Ez a 
-l| Gizle Z g Eg 8 
| Ss) X ulğiğig z K 5 
5 OJEJEJE O Pal 
li z 5 
ul 6 ğa 
GO) A E 
gg) 
ağ 


AAA LALA AA ŞAŞA ALİ Sİ AAA SİA İSA SA MİSALİ İLİ LALL AAA AL ALSA A LİSA İLLA LALA ŞİA AA AŞA444 4444444444444 
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Bir kenarı 6 cm olan eşkenar üçgenin çevresi kaç 
cm dir? 


A) 12 B) 18 C) 24 D) 30 E) 36 
ABC eşkenar üçgen A 
JAB|-8 cm 
/BD|3 cm 
8 


olduğuna göre, 
IDG| kaç cm dir? 


A) 5 B) 4 c3 D)2 E) 1 


ABC eşkenar üçgen A 
/AD|-3JDG| 

1BG|8 cm 

olduğuna göre, 

|DC| kaç cm dir? D 


A) 23 B)3 o 8 D)2 Ey1 


ABC eşkenar üçgen A 
JAD|54 cm 
JEC|1 cm 
(BC|-7 cm 
olduğuna göre, 
İAE|-|BD|J kaç 
cm dir? 





A) 6 B)7 Cc) 8 D)9 E) 10 








5. 





ABC eşkenar üçgen 
(AC|(3x-4) cm 
(BC |(2x45) cm 
olduğuna göre, 
eşkenar üçgeninin 


çevresi kaç cm dir? 


A) 69 B) 66 


ABC eşkenar üçgen 
(ADILJBCJ 

|BE|s1 cm 
|DC|-4 cm 
olduğuna göre, 
JED| kaç cm dir? 


ABC eşkenar üçgen 
m(DAC) -30* 

1BD| 3 cm 
olduğuna göre, 
eşkenar üçgenin 


çevresi kaç cm dir? 


A) 12 B) 15 


ABC eşkenar üçgen 
IBDJLJACI 

(BD| 3y3 cm 
olduğuna göre, 
İDG| kaç cm dir? 


A) 1 B)2 





ei bebek 


EŞKENAR ÜÇGEN 








TEST /1 








cm dir? 


A) 63 
D) 12/3 


A 
B 2x -5 C 


9. o Yüksekliği 6 cm olan eşkenar üçgenin çevresi kaç 


B) 83 O 108 
E) 158 


10. Bir kenarı 6 cm olan eşkenar üçgenin yüksekliği kaç 


C) 63 D) 60 E) 57 
cm dir? 
A 
A)2/3  B)3 
BİE D 4 G 
02 D)3 Egy23 11. ABC eşkenar üçgen 
TADI LJBC| 
m(EBE) -30* 
(AD) 2/3 cm 


olduğuna göre, 


a JBE| kaç cm dir? 
ii A)1 B) /3 
B 3 D C 


C) 18 D) 21 E) 21 


12. ABC eşkenar üçgen 
TADIL(BCJ 
1BD|—(-1) cm 
lAC|5(x--2) cm 
olduğuna göre, 
lâD| kaç cm dir? 


A4J/3  B)6 


c2j3 





14. 
3/3 D4 Esa 
A 
15. 
Ze | 
B D C 
2/3 D)3 E)4 
A ” 16. 


13. ABC eşkenar üçgen 


(DEJLJACI 

İDE| 3y/3 cm 
(BD|-2 cm 
olduğuna göre, 
JAE| kaç cm dir? 


> 
Sn 


(su) 
w 
o 
o 


A)3 B)4 Cc) 5 D) 6 E)7 
ABC eşkenar üçgen A 

m(BDE) -30* ” 

|BE|2 cm 

JAD|s3 cm 


olduğuna göre, 
JEC| kaç cm dir? 


Ee 


uu) 
w 
m 
O 


A5 Ba o 3j3 D)2j/3 E)3 


ABC eşkenar üçgen A 

—— 
m(BDE) -1509 
IBD|2 cm E 
|/DE| 2/3 cm 
olduğuna göre, 
|CE| kaç cm dir? 


DJ 


m 


uu 
O 


A)8 B)7 C 


— 


6 D) 5 


mM 


j4 


ABC eşkenar üçgen 
(EDJLJBCI 

JAE|—3 cm 
IBD|5 cm 
olduğuna göre, 
JED| kaç cm dir? 


> 
© 
m 


w 
o 
GU 
O 


A2 B2ja 4 Daja Baja 





Cc) 3 D) 5 E)6 


İB 2A 3D 4p 
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5-A &D 7-CC 8&C g-D 10-C 





116 İ2E . 136 İ4A 1B6-E 16-8 
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EŞKENAR ÜÇGEN 


1. A 


B GC D 


ABC ve ECD eşkenar üçgen, |BD|-30 cm 
olduğuna göre, eşkenar üçgenlerin çevreleri 
toplamı kaç cm dir? 


A) 90 B) 80 Cc) 70 D) 60 E) 50 


2. ABC eşkenar üçgeninden A 
CDE üçgeni kesilerek 
ayrılıyor. 

JEDI/LABJ 
IDC|7 em 
JAD|6 cm 





B E Cc 


olduğuna göre, eşkenar üçgenden geriye kalan İfrj 


parçanın çevresi kaç cm dir? 


A) 39 B) 37 G) 35 


3. ABC eşkenar üçgen A 
m(ÂDE) -30* 
İBC|s9 cm E 
İDC|s3 cm 
Ap 


3 


olduğuna göre, 
|ED| kaç cm dir? 
B 9 C 


A3 Baja 3/3 Daf E)53 


4. ABC eşkenar üçgen A 
(BDJ açıortay 
(DEJL(BCJ 
JEC|3 cm D 
olduğuna göre, 
|BE| kaç cm dir? 

B E3C 

3/3 BE G6jz Ds 
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D) 34 g) 32 İİ 


60 





ABC eşkenar üçgen 
(DEJ JAB 
(EFLL(BGJ 

|BF|3 cm 
İDCJ4 cm 
olduğuna göre, 
|FC| kaç cm dir? 


A)3 B)4 


ABC eşkenar üçgen 
(DEJLJACI 

IBD|-6 cm 
JAE|8 cm 
olduğuna göre, 
JAD| kaç cm dir? 


A4/5 Bayi C)aj2i D10 


ABC eşkenar üçgen 
İDELLACI 
(DFJLIBCJ 

IDE| 3/3 cm 
IFC|7 cm 


olduğuna göre, |EC| 


kaç cm dir? 


A)3 B) 4 


ABC eşkenar üçgen 
(DEJL(ABJ 

(DFJ1(BCJ 
İDE|#|DF| 5y3 cm 
olduğuna göre, ABC 


üçgeninin çevresi kaç 


cm dir? 


A) 10 B) 15 


GEOMETRİ SORU BANKASI 








oil emare cdi 


EŞKENAR ÜÇGEN 


ar 





TEST /2 












































© og. A 13. ABC eşkenar üçgen A 
yi IDC|-8 cm 
JEC|3 cm D 
E 
E olduğuna göre, 
Dp İDE| kaç cm dir? 8 
4 : 
/ B E3 C 
B 3 F C > ği n 
N ABC ve ECD eşkenar üçgen, JAEJLJEC), |BD| 12 cm A)3 B)4 C)5 D) 6 E)7 
C)5 D) 6 E)7 
olduğuna göre, |AE| kaç cm dir? 
A)2 B)2/3 c)4 D6 E4j3 
14. ABC eşkenar üçgen A 
A 10. ABC eşkenar üçgen A (BD|-1 cm 
JAB|s10 cm |AC|-8 cm 
8 (BD|-2 cm olduğuna göre, 8 
olduğuna göre, 10 JAD| kaç cm dir? 
E JAD| kaç cm dir? 
BİD Cc 
B 6 D C B2D (© 
A) y/57 B)2/13 Caf D2f0 E6 
B8 CG6j/2 D2Jj21 
De/E A)2/15 Bs Ge/2 DaZ2ı 
11. A 
15. ABC eşkenar üçgen A 
m(DAC) -30* 
A i  JABJs6y3 cm 
JAE|-5 cm 6v3 
GE i olduğuna göre, 
gi < Kr |BE| kaç cm dir? 
D ABC eşkenar üçgen, B, C, D doğrusal B D C 
z (BCJ4 cm, |CD|—2 cm 
ğ e ni Ğ olduğuna göre, |AD| kaç cm dir? A)s/2 By4a 2/10 De Eajz 
95 D)6 E7 A)2J7 B5 oaje majs pajz 
12. ABC eşkenar üçgen TAT Li 16. ABC eşkenar üçgen A 
A, C, D doğrusal m(ÂDB) -120* 
A JAC|—4 cm (DA|-|DB| 
|CD|-1 cm JAB|-6 cm 6 
E olduğuna göre, olduğuna göre, Ç 
D IBD| kaç cm dir? İDC| kaç cm dir? e 
B e 
ğ ir A2/s B)j2i cjej2 Deja Eao AsJa B2/3 O2jJ7 Da g6 
C) 20 D) 25 E) 30. VA 2E 3C 4D S5C 6B 7C 8E SE 10D 11-A 12B İSE 14A 15B 16B 
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1. A 5. 


3y2 





B GC D 
ABC eşkenar üçgen, B, C, D doğrusal 
m(CAD) -15*, |AD|— 3y2 cm 
olduğuna göre, |BC| kaç cm dir? 








Ay3 B3 2/3 D3j3 B6 6. 
2. ABC eşkenarüçgen A 
m(BAD) -15* / 
(ADİ 6y2 cm 
olduğuna göre, 7 
|DC| kaç cm dir? 
B D 
Aaja Bejz O3j3  D6 
7. 
3. ABCveAED A 
eşkenar üçgen J 
m(EAB) -30* A3, 
|(AE|s 4V3 cm E 
olduğuna göre, 
|BF| kaç cm dir? 
B D Cc 
A)1 B) y2 o) y3 D)2 E)3 
7 8. 
A4. ABCeşkenarüçgen A 
(FELLJACI 
(EDJL(BCJ E 
|EF|- 3/3 cm 
/FB|3 cm E 
olduğuna göre, 3 
İBD| kaç cm dir? 5 D Cc 
A)7 B) 6 C)5 D)4 E)3 
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ABC eşkenar üçgen i A 
m(BDE) -120* 2 
JAE| 2 cm E 
|DE| 6 cm 

olduğuna göre, 

JAB| kaç cm dir? 


7 

B D G 
A) 6 B) 7 Cc)8 D) 9 E) 10 

A 
4 
D 
E 
F B GC 

ABC eşkenar üçgen, (DFINJCFJ4FH 
IBF|İJBEJ, |JAD|4 cm 
olduğuna göre, |DE| kaç cm dir? 
A4/3 Bsj2 osje Ds Eeaj2 
ABC eşkenar üçgen 
A, B, D doğrusal 
(DEJLJACI 
JAEJs 5cm 
(BD| 2 cm 


olduğuna göre, 
JEF| kaç cm dir? 








D 
Asj3 Baja Oajz2 DjJao Eay3 
ABC eşkenar üçgen 5 A 


BCD ikizkenar dik üçgen 
JAC|-8 cm 


olduğuna göre, 0 8 
|AD| kaç cm dir? 
B Cc. 
A)2y/3-2 B)6y/3-4 C) 63-6 
Day3-2 Ey4yj3-4 
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EŞKENAR ÜÇGEN 


9. 


10. 


11. 


12. 


1-c 



































ABC eşkenar üçgen & 13. ABC eşkenar üçgen 
(BE; <1 cm IDFJLJABI 
|BC|-9 cm IDEJLJACJ 
|DC|x3 cm IDGJLJBCIJ 
Siluğuda'gar&, : D İDE|-5 cm 
3 pe 
(DE| kaç cm dir? 1 ai 
9 C İDG|-3 cm 
A) v2 B) 63 e) 6v2 olduğuna göre, eşkenar üçgenin yüksekliği kaç cm 
D) 215 E)2A3 dir? 
4)4 B) 6 Cc) 8 D) 10 E) 12 
ABC eşkenar üçgen A 14. ABC eşkenar üçgen 
(ABWIDE| IDEV//HABI 
(ACIYIDFI İDFILJABI 
IDF|3 cm E E IDGJLJACI 
İDE|s5 cm İDE|s2 cm 
olduğuna göre, ABC IDF|— V3 cm 
üçgeninin çevresi 5 e |IDG|- 2/3 cm 
kaç cm dir? 
olduğuna göre, eşkenar üçgenin yüksekliği kaç cm 
A) 16 B) 20 C) 24 D) 28 dir? 
A3 BB Cc) 6 DAR SB 
ABC eşkenar üçgen A 
(ABL//IDGI 15. (BOJLDCJ — A 
LACIMDFJ F m(BAD) —m(ADG) -60* © 
— 2 
(BCWIDEJ İlç en 
İDFJ 3 cm ğ İDE ein B 
İDE| 2 cm olduğuna göre, 
IDG|4 cm (BC)| kaç cm dir? A 
B G Cc a 60 ZN 
olduğuna göre, eşkenar üçgenin çevresi kaç cm dir? a 
A)2y3 B)3 C)4 D)33 E)6 
A15 B18 C188 Da E) 27 
16. ABC ve ADE eşkenar A 
üçgen 
ABC eşkenar üçgen Aa IFGILJABI 
IDEJ/JACI IFLJLJACJ 
IDFIWJABJ E (FKLLDEJ 
İDF|<2 cm |FG|*JFL|11 cm 
IBF|4 cm JFKJ3 cm 
olduğuna göre, di Erdi, N esli 
i olduğuna göre, eşkenar üçgeninin yüksekliği 
IBE| kaç cm dir? : C kaç cm dir? 
A)5 B) 6 C)7 D)8 E) 9 A) 6 B) 8 C) 10 D) 12 E) 14 
2-A 3-D 4-B 5-C G-A 7-E 8-E 9-E 10-C 11-E 12-B 13-D 14-D 15-D 16-B 
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BÖLÜM - 1 














KONUYA BAŞLAMA TARİHİ | BİTİRME HEDEFİ BİTİRME TARİHİ 


NOTLAR: Tarama (1 - 5) 
Temel Kavramlardan 


Eşkenar Üçgene Kadar 
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A 
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a 
4 
Aa 
A 
Â 
A 
â 
A 
A 
A 
A 
A 
â 
A 
Â 
A 
Aa 
â 
â 
a 
â 
â 
A 
â 
A 
â 
â 
A 
A 
âÂ 
A 
A 
â 
â 
A 
A 
â 
â 
A 
A 


kariezyeli 


| eğötim yayınları 





ELİA LİLA LALELİ LALELİ LALELİ LALA LEİLA İİİ LAS Gİ LALA Aİ 4444 





eğitim yayımlar 








BÖLÜM 1 





a İğ A ya öm tekel 














1. ni 
Ve 
6/3 
180*-3a m 
B D G 


m(ABC)—m(DAC)—a, m(AGB)-180* - 3 
JAD|6y/3 cm olduğuna göre, |BD| kaç cm dir? 


A)6 B) 9 Cc) 33 D) 63 E) 18 


A 
E 
F 
B D C 


A)4 B) 5 Cc) 6 D)7 E)8 is 


2. ABC üçgen 
(DEJ / TABJ 
IDFJ / JACI 
JAB|-JAC|12cm 
IDF|s4 cm 
olduğuna göre, 


İDE| kaç cm dir? 


3. & ABC eşkenar üçgen A 
(DEJ L (ACI 
(DFI £ (BC) 
İDE| 2cm 
IDF| s3 cm 





olduğuna göre, eşkenar üçgenin çerçevesi kaç cm 
dir? 


A)SV3a B)5V5 Gyio/3 D)15 E)15y3 


4. ABC eşkenar üçgen 
(DE) L(BCJ 
m(ACD)—30* 
|BE|-2 cm 





olduğuna göre, eşkenar üçgenin çevresi kaç cm dir? 


A) 24 B) 21 C) 18 D) 15 E) 12 


66 
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TARAMA /1 

















ABC üçgen ABC eşkenar üçgen A 13. m(BAC)—a A 
M(BAD)<m(DAC) /N (DEJ 1 (ABI N m(ABG) b L> 
m(ABC)-m(EAC) (DEJ 1 (BCJ < m(ACB)—c 
JAE|-4 cm (EK) 1 (BCI < olduğuna göre, 
JAD|-6 cm JAD|JDC| asb*c toplamı A NN 
olduğuna göre, 7» |ED|-2v3 cm - zi kaç derecedir? B € 
|ED| kaç cm dir? B D Cc K F C 
z olduğuna göre, |KF| kaç cm dir? A) 90 B) 120 G) 180 D) 270 E) 360 
A)2/138 o B)8 Cc) 62 D) 9 E) 10 
A2 B)2y2 2/3 D)3 E)4 
A 14. (ABJLJACJ A 
(ADI 1 (BCJ 
4jJ3 10. pa 
m(ACB)-30* 
1 (OS 
B D C B D T 
(ABI 1 ACI, (ADI 1 (BC), |DC|<3JBD) a İM, olduğuna göre, Hel oranı kaçtır? 
JAC|s4y3 cm olduğuna göre, |DC| kaç cm dir? B D Cc ES 
ABC üçgen, |BD|—|AC|J, m(ABC) 359, m(ADB)-110* y3 Bp o yN2 pi gi 
: : 5 N 4 2 2 2 
A) 240 B)6 oay2 D) 27 E26 olduğuna göre, m(DAC) —& kaç derecedir? 
laa 
A) 35 B) 40 GC) 60 D) 70 E) so PE 
A 
15. (ABJL (AC) A 
50 75 11. (ABI £ (BCI A (ADI 1 (BGJ 
(BDI 1 (ACI (BD|2 cm 
AB|—9 cm D — 
B C i ; ; İDE|s4 cm 
BG|—12 cm — 
EM “peg E 3 G 
(ABI 1 (ACI, JAB| 50 cm, |AC|-75 cm olduğuna göre, idüğ , ETü dl 
olduğuna göre, |BC|J kaç cm dir? 1BD| kaç cm dir? glduğln e düre,» | keci, dir 
B 12 C 
A4/2 BY G7 De BS 
35 21 19 36 
A) 255 B) 50/3 GC) 25413 A) — B) 7 G5 D— gp — 
D) soy5 E) 603 > 
i a 16. BAE)-3x-20* 
ABE ve BCD üçgen A 12. TABİ LTE - ü ez ' Z 
JAB|-JAE| AN |AC|<b cm mLABD) 2x 
m DCE)-x420* 
1DC|-|8C) (ABİ e cm : b ie gi 
— Iduğ ğ 
m(BAE) 35“ D bi—-c2417 o uğuna göre, , 
i . ACD 
olduğuna göre, F olduğuna göre, eli pa ekin 
m(BCb) V 1BC| kaç cm dir? B C kaç derecedir? e 
kaç derecedir? B E Cc ) 
A)2y2 B)3 Cc) 2.3 D)4 EY AZ A) 100 B)110 o G)120 D)130 O E)140 
A) 30 35 C) 40 D) 45 E) 50. 
yi E) ) ) ) WD 2E 3C 4A &A 6B 7C 8B 9D 10B 1-E 1i2E 13C 14A 15B 16D 
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TARAMA /2 








is m A er ye ay iş ay e a e ip a rr 
İ. © ABC eşkenar üçgen ik 5. JADjJıJBGj| A © g, ABGüçgen i 13. 
AD|s3 3 > : 
|AD|—3 cm i (BA|-JBC| (ABI 1 JADJ 
IDC| 6 cm IBD|<3 cm JABJ—JAC| 
BE| — 
| : 5cm € İDC|s2 cm (BD|-10 cm 
olduğuna göre, olduğuna göre, |DC| <6 cm B 10 D 6 Cc 
|DE| kaç cm dir? / —İ N JAC| kaç cm dir? B 5 DER olduğuna göre, |AD| kaç cm dir? 
5 F,A,GveD,C, E doğrusal, |AB|-|BCİ| 
A) BY MW? De B7 YAS BAN ONE Da Bp: A) 2v5 V8vE o3y5 m(BCD) 269, m(ACE)-1329, m(BAG)-130* 
D) 2/10 E) 53 pi 
olduğuna göre, m(FAC) kaç derecedir? 
A) 24 B) 28 Cc) 30 D) 35 E) 40 
6. (ADJLJABJ A 2 D 10. A 
(ABI 1 (BCJ 


2. IDAJIJBA 
(DC 1 (BC 
m(ADC)—x4-5* 
m(ABC)-5x - 59 


|AD|<2 cm x42 14. 


A 
Ni 2 
IBC|6 cm D 
JAB|sx cm 
İDC|-(x*2) cm B 6 B Cc 
olduğuna göre, x kaçtır? m(BAC)-m(ABC)4-m(ACB) —20 B C 


olduğuna göre, m(BAC) kaç derecedir? 


o 


olduğuna göre, 
m(ADC) 


ka daracedir? (ABJ 1 JACI, m(ABD)<m(GBD), |BD|-|DC| 















A)2 B) 3 Cc) 4 D) 5 g6 
i A) 70 B) 75 Cc) 80 D) 85 |AD|2 cm olduğuna göre, |BC| kaç cm dir? 
A) 20 B) 25 C) 30 D) 35 E) 40 e 
ie A2/3 Bave C6 Days Eeys3 
7. (ABILJBCJ| A 11. (4BJ1JBGJ A 
(BD|-3 cm (BD) 1 fACJ 2 a 
5. JADJIJDC 
|DC|4 cm (BD|<|DG| D (ADI 1 (DCİ A 
z 8 
Iduğ Ö AD|—2 |(AD|-8 cm 
3. — Daraçılı bir üçgenin en büyük iç açısının alabileceği olduğuna göre, JAD|2 cm D 
en büyük tam sayı değeri kaçtır? ACZ |apj? olduğuna göre, |DC| 6 cm 10 
B 3 D 4 G : AB|10 cm 
farkı kaç cm? dir? JAB| kaç cm dir? > 5 ABİ 6 
A) 91 B) 90 C) 89 D) 88 E) 87 IBG|siz cm 
B 12 GC 
A) 25 B) 27 C) 30 D) 35 E) 40 AsY2 B4 G3 Dal Baz 
olduğuna göre, A noktasının |BCJ ye uzaklığı kaç 
cm dir? 
A)4 B)5 Cc) 6 D)7 E)8 
12. JACJ 1 JBEJ 
4. JABJLfJAGI -A ADI 1 (BC A (ABI 1 (BCJ 
AD) 1(BcJ M(BAD) —m(DAC) Lİ) LAB) 1 FAEJ 16. ADC eşkenar üçgen A 
JAB|-3V5 cm 6y5 JADJ12 cm IBD|—2 cm m(ABO) —45* 
|AC|-6v5 cm |AC|-(BD|*6 İDE| 8 cm |AB|<6 cm 5 
4 5 olduğuna göre, olduğuna göre, 
i ABC üçgeninin ADCÜü ini 
- > : çgeninin 
“a İBDİ İl : si olduğuna göre, |DC)| kaç cm dir? LA 
e iDc| sine çevresi kaç cm dir? B D G çevresi kaç cm dir? B D G 
> A)2 B) V3 Cc) v3 D) V2 E)1 
Ay -L Bİ o yi pi A) 48 B) 44 GC) 40 D) 36 E) 3 2 Ayil6 B)1ı2/3 eye Daya Es 
v2 2 2y2 4 8 
(JA 20 8C 4D 5B 6B TE BA 10C 11-E£ 12E 13B 14-D 15E 16 
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BÖLÜM 1 


1. (BAJ / (CD 
m(EBC)-40* 
olduğuna göre, 40 


m(ABE) -m(BCD) 





toplamı kaç 
derecedir? D Cc 


A) 140 B) 120 C) 100 D) 90 E) 50 


2. ABC üçgen A 
(BEJ 1 (ACI 
m(ACD)—m(BCD) 
lAD||BD| 
JAE|JEC| 


JFGC|s4 cm 
B Cc 


olduğuna göre, |AB| kaç cm dir? 


A) 4 B) 6 o) 42 D)4y3 E)8 





3. o ABCikizkenar A 


(AB) 1 (ACI 
/BD|-9 cm 


| 
| dik üçgen 
IDC|s1 cm 


9 DİiC 
olduğuna göre, |AD| kaç cm dir? 


Ava ByYa 20 E3Y3 


4. FABILJACI © 
(ADI 1 (BGJ 8. 
JAE| SED; 
(BD|1 cm 


DCJ- 
b ar 2 Cc 


olduğuna göre, |BE| kaç cm dir? 


A) v2 B) V3 oz D) VS 


E)3 





v 70 
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ARAM 



































Ml ai Ef (BDJ 1 TACI A 13. JAD| ve (BDJ A 
li ll AA (BC|< 2jJ5 cm açlortay £N 
m(EAC)<m(CAR) dr (DC|-2 cm m(ACB)—50* 
i2 : p 
LAD| <4 cm olduğuna göre, olduğuna göre, 
|ACJ—12 cm JAB|<JACI 3 m(ADB) 
2 
B DE c kaç cm dir? kaç derecedir? / A 
olduğuna göre, |DC| kaç cm dir? B 2J5 C B C 
B) 5 C)6 D)5vy2 E)8 A) 95 B) 105 C) 115 D) 125 E) 135 
A)15 Beys —avylo D18 Ez A2. B) ) )sy2 ) ) ) ) ) ) 
A 14. A 
10. Bir dik üçgende, üçgenin dik kenarlarından birisi 
diğerinin 2 katı olduğuna göre, hipotenüsün uzun- 25 25 
luğu küçük kenarın kaç katıdır? 
LA 
B D 4 C 
2 A2/2 B3 G2B3 DYS EYS B 30 D 190 C 
m(ABG)—459, |AD|<|DC|-4 cm, |BD|<4V2 cm ABC üçgen, |AB|-|AC|25 cm, |BD| 30 cm 
olduğuna göre, m(ACB) kaç derecedir? |DC|10 cm olduğuna göre, |AD| kaç cm dir? 
AhOU Open. <epem. beee .epiş A)sYA8  Bto/a CoOy/Z D17 E)15 
11. AOBve DOC 
LAB) 1 TAĞI bütünler açılardır. 
(AD) 1 (BCJ m(BOC)-100* 15. ABC üçgen 
ABİ >c cm olduğuna göre, Sili sa (BGi EN 
JAC| b cm m(AOD) m(BAD)-m(DAC) 
|ADI>h em kaç derecedir? gi JEDİ 
(BD|p cm m(ADE) 40“ 
a A) 120 B) 110 GC) 100 D) 90 E) 80 
İDC|k cm olduğuna göre, 7 ifadesinin p vek 
cinsinden değeri aşağıdakilerden hangisidir? olduğuna görü; m(ÂBC) kaç derecedir? 
A) p.k >) o Pik A) 70 B) 65 C) 55 DSO  E)40 
p.k yYp.k 
D)psk E) yp? sk? 12. 
16. ABC eşkenar üçgen A 
159 
— Sar B, C, D doğrusal 
m(AGB) <g0*- MBAO) A iş 
2 B D G m(CAD) 159 
JAB|-8 cm ABC ü SAÇ p 2s 
üçgen, (DEJ 1 (ACI, (DFJ 4 (ABJ, m(BAC) 120 İBCJ-2 cm 
BC|10 cm N m 
ia 8 IDF|#|DE|6 cm olduğuna göre, |AB|-|AC| olduğuna göre, 
olduğuna göre, 
> ii kaç cm dir? (AD| kaç cm dir? B i E D 
ABC üçgeninin 
z ” 10 
çevresi kaç cm dir? A) ay? B)6 ga D)8 ysy3 A)2 B) 6 22 D)3 23 
A) 24 B) 26 E)32 ; 
) ) Mi e ) TA 2-D 3-B 4-A 5-C 6-D 7-D 8-B 9-B 10-E 11-E 12-C 13-C 14-A 15-B 1 6-3| 
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BÖLÜM 1 





1. (CDJLJABI 
m(BAĞ)—-2m(BCD) 
(AD|-|BD| 41 
İDCJ4 cm 


2 


olduğuna göre, 


1BD| kaç cm dir? 


A)1 B)2 c)3 


2. o ABC üçgen 
(DEJ 1 (ACI 
(DFJ 1 JABJ 
m(BAĞ) -30* 
İDF|-|DE|4 cm 
olduğuna göre, 
(AB|<JAc) 
kaç cm dir? 


A) 4/3 BS Cays 


3.  JABJLJAçj 
m(ÂGB)-30* 4 
(AB|-4 cm 4 
|(DC|—V3 cm 


B 
olduğuna göre, |BD| kaç cm dir? 


AYA3 Beyo CNY 


B 


m(BAĞ) | mABE) 
2 3 


olduğuna göre, |BC| kaç cm dir? 
A)4 BB o 
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D) V30 


D)6 


Cc 


- m(ACB) .AC| 8 cm 


E)5 


E)3v2 
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TARAMA /4 


BÖLÜM 1 

















ABC eşkenar A g. & ABC eşkenar üçgen ğ 13. A 

üçgen B,C,D IDE) / (ABI 

doğrusal IDF) / (BCI E iz 

m(BAE)<m(EAĞ) (DGJ // TACI 

JAE|- 2y8 cm (DE|x5 om 7 B 16 Di G 
(DGj-2cm OB — Sesi D (DF|-3 cm  Ş 


olduğuna göre, |AD| kaç cm dir? 








olduğuna göre, eşkenar üçgenin çevresi kaç cm dir? 














ABC üçgen, |AB|-|AD|-17 cm, |BD|16 cm 
IDC|12 cm olduğuna göre, |AC| kaç cm dir? 





A7 BVYSO G6 mDeaMo 4 
) ) ) ) YAYI M2 BE G2 Dae Ea A)32 B30o G2 M2 E20 
(ABI 1 JAGI A 10. AC/DF 14. ABCikizkenar A 
(ADI 1 JBCJ 9 K,E, G doğrusal diletiçgün 
JAD|—4 cm m(ABK)—3x-20* (ABJ 1 (ACI 
m(FEĞ)-5x-—40* IBD|8 cm 
2 Iduğuna göre, DC|-2 cm 
B D C pi (DC) 
: ğ z m(BEF) B 8 BD 2 6 
e oi Ke Ele belek em kaç derecedir? olduğuna göre, |AD| kaç cm dir? 
A) 15 B) 13 GC) 12 D) 10 8. A) 70 B) 65 GC) 60 D) 55 E) so (EE A4 BAE GE D)5 Ep VA 
11. ABC eşkenar 
ABC eşkenar Mi 15. (ABJ LJAC) A 
üçgen (ADI 1 (BC) 
(BDJ 1 (ACI 
(DEJ / |ABI e (BE|<JEC)| 
m zm 
(DF / 1BCJ (BD|-2 cm 
F|s5 cm 
(DGJ 1 (BCJ LAFI JAE|-S em 
(DF|-3 cm olduğuna göre, D E Cc 
IDE|4 cm ime li olduğuna göre, |AB| kaç cm dir? 
IDG|s 2/3 cm 
A10 Bs Gyo mas ps2 
olduğuna göre, |BC| kaç cm dir? ) ) v3 b) 2/5 B2Y7 G5 Deyi EY43 
A)7 B)8 Cc)9 D) 10 E 11. 
12. |ACI-JAB 
eli ö 16. (ABJ.1 JBGJ D 
i BD|<|B — 
12 SI MADO) 4, V 
ABC üçgen A ağ JAB |—5 cm 
m(BAĞ) —x olduğuna göre, Böl “5 13 
air nie (Dc|-18cm | 
m(ACB)—2 kaç derecedir? B 15 Ğ 
x-2lyt2) olduğuna göre, |AD| kaç cm dir? 
olduğuna göre, x kaç derecedir? A) 20 B) 30 C) 40 D) 50 E) 60 A)13 B)J15 Ojisy2 D12y8 Eizye 
A) 90 B) 100 C) 105 D) 110 E) 120. B 2D 3A 4C &A 6&C 7E 8&E 9D 10A 11-8 128 13D 14E 15A 16C 
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TARAMA /4 


p . ii v iye 


po A e 























emen > er 7 


Ta m 





























TARAMA / 5 

















BOLUM TARAMA /5 BÖLÜM 1 
1. JBDJLjacj A ABC üçgen A (OoO9. ABCikizkenar A 13. m(ABO)—45 A 
J(AB|<JAC)| JAC|-|DC|<5 cm dik üçgen JAB|-3V2 cm 
IBD|5 cm N JAD|6 cm e 5 (ABI L (ACI D (AC|-3 cm afE 
olduğuna göre, (BD|2 cm (DE) 1 (8C) olduğuna göre, 3 
C noktasının olduğuna göre, N |(AD|<|DG| > rr m(BAC) 
JABJ ye uzaklığı İBC| kaç cm dir? 2 c been kaç derecedir? ZA 
kaç cm dir? > Cc olduğuna göre, |BE| kaç cm dir? B fe! 
B A) 60 B) 45 Cc) 30 D) 22,5 E) 15 
i A) 3v3 B)6 C) 62 D) 9 E)12 
A3  B4 05 DSV2 O Eay3 ANA Bel Ge Dak pi 
14. ABC eşkenar üçgen A 
li 5 — 10. ABC eşkenar üçgen |EBJ—4 cm 
A 1 (ACI A 
i ACI 1 /BCJ A (IDEJ // ABI (BD|-i cm E 
| 1/8 
(AD) 1 (BCJ IBD||DC| (DFJ 1 (ABI olduğuna göre, 
BD|-2 E 
| | cm JABJ— 6y5 cm 6Y5 DF|s 3yY3 cm (ED| kaç cm dir? 4 
İDC|7 cm M5 F 
JAC| 45 cm IDE|-4 cm > 
BZ2 D 7 C 7 
B D C 2 ni BİD G 
olduğuna göre, |AB| kaç cm dir? ğ ö i 
|AB| kaç olduğuna göre, |AD| kaç cm dir? olduğuna göre, ABC eşkenar üçgeninin çevresi kaç AVI8 BMW GVMİS Da E)3y2 
cm dir? 
AMA Ba C)3v2 D)2y5 A)SY3 B)a/s5 G2 DV Bayi | 
A) 18 B) 21 G) 24 D) 28 E)30 | 
15. A 
3. (AD) LJBGJ 
BE A 11. ABC ve ECD A 
1 1 (AC) 
eşkenar üçgen D 
BD|-|DC 
mi z B, C, D doğrusal 10 - 
JEF| 2 cm 12 
TEF) 1 JAGJ 
|EC| <5 cm AL eme AB|-12 
olduğuna göre > Cc ST Z > R 
ACB)-30*, m(ABO)—45" N AF|-10 cm R : 
IBF| kaç cm dir? MEL mLAPe) 4; İaeledremi Zi C D ABC eşkenar üçgen, DEC üçgen, (AFJ 1 JECİ, 
iduğ ö i > 
olduğuna göre, |AC| kaç cm dir? olduğuna göre, |DC| kaç cm dir? JAF|-|JEBİJ, |AD|—|JDC| 
A)3 B) 4 c)3y2 D)2y5 E) 29 olduğuna göre, m(DEC) kaç derecedir? 
AvV35 Ba/z Oy Ds Ee | A4 B) 5 G6 D)7 E)8 
A) 15 B) 22,5 G) 25 D) 30 E) 45 
4. 12. JAB|-Jac)| A. ii 
(DPİ 4 TAB ( ÇA İCE) 1 JABJ A 
IDEJ 1 (ACI AN AŞ pa 16. JABI LJACI A 
2 m(ABD) —m(CBD) 
m(BAC) 459 JAB|—1 cm i 
K Mm(BAC)—449 4 > 
IDF|1 cm D |AC| em i 
olduğ ö 
İDE|—4 cm EM Sen EZ olduğuna göre, 
- - m(BFC) kaç derecedir? 
— olduğuna göre, BC| kaç cm dir? 
(0A // (KC, (0B // IKD, m(GKD)—-x4-109, ia i ER AE A ve ü 
DA a -jJac| 
| m(AOB)-5x4-20* olduğuna göre, m(GKD) kaç dere- ede” e ğ ii A)3 Bj2 oi D)2 2 
i ir? ii Pe Paz 
iz A)130 oBj124 C)120 D)116 E 110 ) )3 2 3 
A) 20 B) 25 GC) 30 D) 35 E) 40 AS Ba/z —s/2 Dez gi WC 2C 3E 4D &A 6D 7B 8&C 9D 10E 11-A 12B 13B 14A 15-A 16-e) 
74 ğ 
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GEOMETRİ 


Konu Kavrama Serisi 


eğitim yayınları 














BÖLÜM - 1 | 
TESTLERİ 


Yanlış Jİ Boş 














DEĞERLENDİRME | Doğru 


Tarama Testi (1) 


















Tarama Testi (2) 













Tarama Testi (3) 





Tarama Testi (4) 












Tarama Testi (5) 





TOPLAM | | | | | 
KONUYA BAŞLAMA TARİHİ BİTİRME HEDEFİ BİTİRME TARİHİ 








NOTLAR: 
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Test (1) 5 
Taban x Yükseklik 


Alan» ————— — — kuralının uygulanması. 


2 


Test (2) : 
Taban x Yükseklik 
2 


Alan— 





kuralı ve yüksekliği eşit olan üçgenlerin alanlarının 


oranlanması , 


Test (3) i 


Sinüslü alan 


et4 o ; 


# Üç kenarı verilen Üçgenin alanını bulma 


* İç teğet çemberinin yarıçapı verilen Üçgenin 


alanını bulma 


* Çevrel çemberinin yarıçapı verilen üçgenin 


alanını bulma 
* Paralel iki çizgi arasında alan kaydırma 


Test (5-6) : 


Karma Testler 


DD bDbbDbbbbbbbbbbbebbbbbbbbbbbpbbbbbbbbbbbbbbbpbbbobbbbbbbbbbbpbpbbbbbpbbbpbbbbbbbbbb0DDbbbbDDD)bEEbbDbPbbDbb)DDDDDDDDDDDbDbbbbbbbbbbDbbbbbbEbDDbDEDEDDDDDBDDDDbbbbDDDbDbbDbbUBDDDb11 






eğitim yeynlar 




















ÜÇGENDE ALAN 





1. o ABC üçgen 


A 
(ADI 1 (BC) 
(AD|-7 cm 
(BC|8 cm 
B D C 





olduğuna göre, Alan(ABC) kaç cm? dir? 


A) 28 B) 32 C) 36 D) 40 E) 44 


2. |BDJıjAgı A 
(BD|-5 cm 
JAC|6 cm 
olduğuna göre, 
Alan(ABC) 
kaç cm? dir? 
B Cc 
Cc) 22 


A) 30 B) 25 


3.  (CDJ.LJABJ 
İCD|6 cm 
Alan(ABC)-27 cm? 
olduğuna göre, 
|AB| kaç cm dir? 





B Cc 


D) 15 E) 18 


4. |JBDjıjacı A 
JAC|-10 cm 
Alan(ABC) 40 cm? 
olduğuna göre, 
IBD| kaç cm dir? 


A)6 B)7 c) 8 
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(ADI 1 (BC) A 
Alan(ABC)—18 cm? 
olduğuna göre, 
JAD|.JBC| 
çarpımı kaç 


w 
O 
o 


cm? dir? 


A) 18 B) 20 Cc) 24 D) 30 E) 36 


(ADI 1 (BCJ Ni 
IBC|J|AD|*-3 
Alan(ABC) -27cm? 


olduğuna göre, |AD| kaç cm dir? 


A)9 B) 8 Cc) 7 D)6 g5 
(BD) 1 JAcJ A 
JAC|-3JBD)| 


Alan(ABC)-24 cm? 


olduğuna göre, |BD| kaç cm dir? 


A)4 B)5 Cc) 6 D)7 E)8 
(AD) 1 (BCJ A 
JAPI,8 
/Bc| 4 
Alan(ABC)—54 cm? 
B D G 


olduğuna göre, |BC| kaç cm dir? 


A) 18 B) 15 C) 13 


GEOMETRİ SORU BANKAS 


















TEST /1 
g. TABILIBC| A 13. JABJ 1 JAC)| A 
JAB|-4 cm JAD|J—|JDC| 
(BC|8 cm |AB|6 cm 
olduğuna göre, o, (BD|—4 cm 6 
Alan(ABC) 
kaç cm? dir? : 5 3 
B 8 C 
A) 12 B) 16 C) 20 D) 24 E)32 olduğuna göre, Alan(ABC) kaç cm? dir? 


12. 
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A)6V7 o B18 024 


D) 30 


1â. (/BDJ.LJADJ 

















(BD|—5 cm 
|(AC|-6 cm 
(AB) 1 TACI A olduğuna göre, 
|AB|<4 cm Alan(ABC) 
Leeleşiem 4 kaç cm? dir? 
B 6 Cc A) 6 B) 9 C) 12 D) 15 E) 18 
olduğuna göre, Alan(ABC) kaç cm? dir? 
A)12 — B)10 C)4y5 D) 35 E)6 
Hipotenüs uzunluğu 6 cm olan ikizkenar dik > 
ii : ; B C 
üçgenin alanı kaç cm? dir? 
(BDJ 1 (CDJ, |AB|-7 cm, Alan(ABC) -28 cm? 
A) 18 B) 16 Cc) 13 D) 12 E)9 olduğuna göre, |DC| kaç cm dir? 
A) 6 B)7 08. D) 9 E) 10 
ABI (ACI A 16. (ABI 1 (BC) 
m(ABC)—-60* © AD|—5 cm 
(BC| 4cm (BD|—3 cm 
İDC|4 cm 
ZN 
B 4 C 
olduğuna göre, Alan(ABC) kaç cm? dir? 
olduğuna göre, Alan(ADC) kaç cm? dir? 
AS Ba Ge Dp27 BB A) 20 B) 16 GC) 10 D)8 E)7 
2-E 3-B 4-C 5-E 6-D 7-A 8-D 9-B 10-C 1E 12-E 13-A 14-D 15-C 16-D 
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| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
l 
| 
, 
| 
| 























1. fanlı jBci| 
M(ÂBC) —45» 
BD|-2 cm 
DG|4 cm 


Tel 
B 2 D 4 


O 


olduğuna göre, Alan(ABC) kaç cm? dir? 


A) 4 B) 5 Cc) 6 D)7 E)8 


2. |DEJL (ACI A 
IDFJ 1 JABJ 


lAB|4 cm, 6. 


JAC|7 em, ye, 

in Ze ZN 
İDF|3 cm : 

olduğuna göre, Alan(ABC) kaç cm? dir? 


A)8 B) 10 Cc) 12 D) 13 E) 15 (23 





3. JABJLjAcj 
lAD|<|BD|—4 cm 
JAE|-8 cm, 
JEC| 3 cm 





olduğuna göre, taralı bölgenin alanı kaç cm? dir? 


A) 24 B) 28 C) 80 D) 32 E) 36 


4. JAbpjıjBoj 
JAD|-8 em 
İBF|38 cm * 
JEC|6 cm 





B 38 F D E 6 GC 


olduğuna göre, taralı bölgelerin alanları toplamı kaç 
cm? dir? 


A) 36 B) 28 C) 24 D) 20 E) 18 
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(ABJ 1 (BG) 
(AB|—6 cm 
(BD| 3 cm 
|DCJ-8 cm 


olduğuna göre, Alan(ADC)-Alan(ABD) farkı kaç 


cm? dir? 

A) 15 B) 18 GC) 21 D) 24 E) 2 
LAFI 1 (BD) A 

(DEJ 1 (BGJ 

İDE| 2 cm D 


|BC|8 cm ci 
IBD|5 cm : 
n : 


JAFJx4cm B E ç 
olduğuna göre, Alan(ABC) kaç cm? dir? 


A) 16 B) 18 G) 20 D) 22 EM 


(AEJ 1 (BCI 


olduğuna göre, |BC| kaç cm dir? 


A) 9 B)8 Cc) 7 D) 6 Eps 


(ADJ1JDCJ A i 
(BEJ LJACI 
(AD|6 cm 
(BC|<12 cm 8? 
|BE| 4 cm 









olduğuna göre, |AC| kaç cm dir? 


A) 12 B) 15 C) 18 D) 21 g3 
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TEST /7 


A i 
(BD| 1 (ACJ D 
JAC|.|BD|—72 cm? 
JAE|-8 cm 


İÇGENDE ALAN 


10. 


11. 


12. 


ONU KAVRAMA SERİSİ 





ear SEİNE A 


ABC eşkenar üçgen A 
(ADI 1 (BCİ 

|(âD|-3y3 cm 

olduğuna göre, 

Alan(ABC) 

kaç cm? dir? 


B 


A)18 o(B)15 Ci2/3 Di2 


ABI 1 TACI A 

ADI 1 (BOJ 4 
m(ÂCB)-30* 
(BD|-2 cm 

|:| 

B 2D 


olduğuna göre, Alan(ABC) kaç cm? dir? 





13. 5)DC|-3(AD| 
Alan(ABD)-20 cm? 
olduğuna göre, 
Alan(BCD) 


kaç cm? dir? 





B. ire 





C A) 10 B) 12 C) 15 D) 18 E) 20 
E) 93 
14. |JBpjjDej 
JAE|-3JEC| 
Alan(DEC) 2 cm? 
a B D. 
GC 


olduğuna göre, Alan(ABC) kaç cm? dir? 


A) 10 B) 12 C) 14 D) 16 E) 18 


A)10 B)ji2 C)sya DeY8 E1o/s 


/DC|-2JBD| A 
Alar(ABD)—3 cm? 


B D 
olduğuna göre, Alan(ABC) kaç cm? dir? 


A)3 B) 6 c)9 D) 11 


z 
3 


olduğuna göre, Alan(ADC) kaç cm? dir? 


A) 18 B) 20 Cc) 22 D) 27 








15. ABC üçgen 
(BD|-2|DC| 
JAD|-4JED| 
Alan(BED) -3 cm? 





Ğ m D C 


olduğuna göre, Alan(ABC) kaç cm? dir? 


E) 12 A) 28 B) 24 C) 23 D) 21 E) 18 


Gi 16. ABCikizkenar 
dik üçgen 

(ABI 1 (AC) 
JADI—JDG| 
JBC|-4V2 cm 





B 4f2 C 


olduğuna göre, Alan(BDC) kaç cm? dir? 


A)2 B) 4 Cc) 6 D)8 E) 10 








8&C SE 10D 11C 120 13B 14D 15E 16-8) 
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ÜÇGENDE ALAN 


1. M(ABE) —a A 
|AB|-8 cm 
(BC|-9 cm 


Sina - > 
4 


B 9 


olduğuna göre, Alan(ABC) kaç cm? dir? 


A) 27 B) 25 Cc) 24 D) 22 
2. m(BAC) —o 

|ABJ-6 cm 
JACJ-4 cm 

1 6 
Sina — 

3 

B 


olduğuna göre, Alan(ABC) kaç cm? dir? 


A)2 B)4 Cc) 6 D)8 


3. C,B,D doğrusal a 
m(ABD) o 
|AB| 4 cm 
|BC|-6 cm 
Sina - > o 


D B 6 


olduğuna göre, Alan(ABC) kaç cm? dir? 


A) 4 B) 6 Cc) 8 D) 10 


4. mA6bj-a 
JAC|-9 cm 
1BC|12 cm 9 
Alan(ABC)-18 cm? 


B 12 
olduğuna göre, Sine kaçtır? 


1 2 3 
B) — O D) — 
İz 13 13 
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E) 18 





E) 12 


4 
pp 
17 








ÜÇGENDE ALA 































TEST /3 
m(BAC) a A 9, m(ABC)-45* A 13. A,C, E doğrusal A 
e 2 
YE cm JABJ-3VZ em (ABI 1 JBDJ 
Sina > > (BC|-4 cm 3/5 (BC| v7 
|Ac| 4 
|CE|-6 cm 
B C K ICD|8 cm 
olduğuna göre, Alan(ABC) kaç cm? dir? B 4 C 
N . iğ 
olduğuna göre; Alan (ABC) kaç enr'dir? olduğuna göre, Alan(CDE) kaç cm? dir? 
A) 6 B) 7 Cc)8 D) 9 E)10. 
A)4 B) 6 Cc) 8 D) 10 E) 12 A) 12 B) 14 C) 16 D) 18 E) 20 
— m 14. 
m(ABO) a A 10. m(BAC)-60* A 
JABI.JBC|—-12V3 cm? (AB|-5 cm a 
Alan(ABC)-9 cm? J(AC|-3y/3 cm : 
olduğuna göre, 
Alan(ABC) 
We 
B ç. kaç cm? dir? B C 
olduğuna göre, Sino kaçtır? AEJNIBDI<4C) 
2 1 1 NE VE A 17 B) 11 c) 45 D) 47 p 15 JAC|Js|CE|6 cm, |BC|4 cm, |DC|-8 cm 
2) 3 2 3 2 2 0) ge ZE 2 4 6 2 olduğuna göre, anase); oranı kaçtır? 
Alan(DCE) 
1 1 2 2 
A) — B) — C)— D) — E) — 
) zi ) 3 ) 5 ) 3 ) 
e 11. A 
m(ABC)-36* A 
JAB) —x cm z 15. 1DCJ.|EC| <6 cm? A 
1BC|<y cm ” 2/2 JAC|.|BC|18 cm? 
? 1 Z ii <A 
Sin1440- > B 5 C D 
/X — 
B 7 oi m(ABC) 1359, |ABJ-2V2 cm, |BC|5 cm 
z z N B E C 
ld Z dir? 
olduğuna göre, Alan(ABC) kaç cm? dir? ŞeMelnA gerer ane e) elem ele Alan(DEC) 
olduğuna göre, Alan(ABC) oranı kaçtır? 
Xx. an 
AZ B) y Oxy OD) > E) Z A)9 B)8 o 7 D) 6 E)5 
1 1 1 1 2 
A C D) —— E) — 
) 5 B) ri ) 3 ) NEİ ) 3 
12. © 
(ABJ 1 (BGJ 16. |(DEJLJBCJ A 
m(ÂCB) a 4 JAC|<9 cm 
- > BC|-10 cm 
JAB|-3 cm, 5 i 1Bc1 yi D 
|BCİ-6 cm IDE|s v2 xcm 
M(ACB)-150* , |AC| <4 cm, |BG|-3 cm JEC) v8 xem 
Ri B E GC 
B 6 fe olduğuna göre, Alan(ABC) kaç cm? dir? 
olduğuna göre, Sine kaçtır? olduğuna göre, Alan(ABC) kaç cm? dir? 
1 1 2 1 1 e B)3 6) 4 D)5 E) 6 ASY5 BO OeS D1od gis 
A) B) C) D) —— EE 
2 3 y5 y5 5 
2B 3C€ 4&A S5E 6D 7-A &D 9B 10C 11£ 12B 13D 14E 15C 16B 
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İ. o Birkenarı4cm olan eşkenar üçgenin alanı kaç cm? 
dir? 


AZ BS o DAĞ 23 


2. JABJzJAC|-6cm 


A 
(BC|8 cm 
olduğuna göre, 
Alan(ABC) 6 6 
kaç cm? dir? 
B 8 C 


Aio/5 B&/5 ©—e/5 Dm 20 





B 10 DE ği <G 
ABC üçgen, |AB|<|AD|—13 cm, (BD|-10 cm 
İDC|8 cm 
olduğuna göre, Alan(ADC) kaç cm? dir? 


A) 32 B) 48 C) 56 D) 72 E) 108 


4. ABD üçgen 
ABC eşkenar 
üçgen 
(BG|4 cm 
İCD|2 cm 





B 4 G 2 D 
olduğuna göre, Alan(ACD) kaç cm? dir? 
ANS  B3 2/3 D)6 E)3y3 
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(DFJ 4 JAB A 
IDEJ 1 ACI 9. A 
—3 E 
IDF|s3 cm > 2 
(AB|—6 cm 2 
belden ZO 
|AC|-9 cm B D ç 6 10 C Mw 


olduğuna göre, Alan(ABC) kaç cm? dir? 
ABD üçgen, (ABI 1 (ACI, 


JAB) <6 cm, |BC|-10 cm, |CD| <5 cm 
A) 15 B) 18 G) 21 D) 24 Ea 


olduğuna göre, Alan(ACD) kaç cm? dir? 
A) 12 B) 16 Cc) 20 D) 24 
(ABI 1 (Ac) A 
(ADI 1 (BC) 10. ABC eşkenar üçgen A 
IBD|-4 cm (BC|<9 cm 
|DC|-8 cm İDC|>3 cm 
olduğuna göre, 
Baz Db 5 Alan(ABD) 
kaç cm? dir? B 9 


olduğuna göre, Alan(ABC) kaç cm? dir? 
A)18V3  B)24V3 C)2743 D)36 
A)24/2 B)a2v/2 C)20V2 D)18v2 E)162. 


11. JABJLJACJ 
m(ACB)-30* 
(BD|s8 cm 
İDC|s4 cm 


(ADI 1 (BG) 
m(ABC)-60* 
|AB| 8 cm 
|AC|-7 cm 
olduğuna göre, 
Alan(ABC) 

kaç cm? dir? 


Z— — e . 
olduğuna göre, Alan(ABD) kaç cm? dir? 


A)16 B)1i8 Gm Dis 





A)28 B20 Ci6 Days EtoB. 


12. 


(ADJ 1 (BC) A 
JAD|(x*-1) cm 

(BC| 3x cm 

Alan(ABC) 30 cm? 









B JE g 3 


ABD üçgen, ABC ikizkenar dik üçgen 


LI 
B D JABI 1 TACI, |BCJ a2 cm, |DCJ-2 cm 
- olduğ Ö Z dir? 
olduğuna göre, x kaçtır? vi uğuna göre, Alan(ACD) kaç cm? dir? 
AZX2 Ba 3/2 Daya 
A)7 B) 6 C)5 D) 4 

















TEST /4 





13. ABCveADE 
eşkenar üçgen, 
(ADI 1 (BC) 
Alan(DFC)— 2/3 cm? 
olduğuna göre, 
Alan(ABD) 
kaç cm? dir? 





A)8/3  B)7Y3 Ge DS Bad 


E) 28 


14. ABCikizkenar dik üçgen 
(ABI 1 (BCJ 
(DE) 1 DCJ 
|BE|-|EC|-2 cm 





olduğuna göre, taralı bölgenin alanı kaç cm? dir? 


E) 45 


A) 6 B)7 Cc) 8 D) 9 E) 10 





15. ABC üçgen A 
(ABJ 1 (ACJ 
(BE|sJEC| 
|AB|-8 cm 

4 C İDC|4 cm 





ge E Cc 





olduğuna göre, Alan(BED) kaç cm? dir? 

E) 163 ln nl ği 
A)6 B)8 C) 12 D) 14 E) 16 

16. ABC üçgen A 

TAFI 1 (BG) 

N (DEJ 1 (BC) 

D JAF|-9 cm 
İDE|s3 cm 
1BC|<12cm & EF E € 


olduğuna göre, Alan(ABD) kaç cm? dir? 


A) 24 B) 28 Cc) 30 D) 33 E) 36 





8-D 9-A 10-C 11-D 12-A 18-A 14-B 15-B 16-E 
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ÜÇGENDE ALAN TEST /5 
1.  JABİ-dom A O ei g. & Alanı 24cm? çevresi 18 cm olan bir üçgenin iç teğet 13. ABC üçgen 
l — AB|7 cm N ini i 
| JAC|6 cm li Di çemberinin yarıçapı kaç cm dir? (DEJ / (BC) 
| |BC|-8 cm ğ 6 ll ği z |AD|-21BD| 
(DC|-3 cm Az e Gi ii ii Alan(ADE) 24 cm? 
, Xx pa - 
B 8 C olduğuna göre, olduğuna göre, 
| olduğuna göre, Alan(ABC) kaç cm? dir? ANLARI) km 
, a : > kaç cm? dir? 
kaç cm? dir? s 
A)3yY15 Beys O5Y5 D6y3 E3y6 i 
A2y/21 Be/2 Ge2yı5 DEM Ea 
) )GV2Z O) ) JA a i A) 6 B)8 C) 10 D) 12 E) 14 
(BC|-6 cm 
olduğuna göre, 
C üçgeninin iç teğet 
2.  |ABJ-3cm N e e 14. TACINIBDI-IF) A D 
berinin yançapı ka 
(AC|<7 cm : A e (ADI // BC 
(BC|-8 cm 3 cm dir? B 6 C |BE|-8 cm 
JECJ4 cm 
6. ABD üçgen e 2 
z - S z M2 BYE ON? ya po Aleni asm 
|AB|5 cm 
N N DR 
| olduğuna göre, Alan(ABC) kaç cm? dir? JAC|-6 cm B 8 E 4 G 
| 
İDC| 2 cm Iduğ Ö Alan(ABC) k 2 dir? 
| olduğuna göre, Alan( ) kaç cm? dir? 
AsY3 B7V8 G6 Di?2 BS /BCJ-7 cm N 
olduğuna göre, A) 24 B) 28 C) 30 D) 32 E) 36 
Alan(BCD) i : 
ki emdr? 11. TABILJACI ii 
(AB|-4 cm 
3. TACI LIBCI A2J6 B)aY& O4YE DSA Ee JAC| <3 cm 
/AB|-10 cm 4 3 15. (ADJ 1JBC) 
| /(BC|6 cm JAE|5 cm 
z /BC|10 cm 
| |AD|7 cm B C 
| İDC|-9 cm 
olduğuna göre, ABC üçgeninin iç teğet çemberinin > <A 
yarıçapı kaç cm dir? B D Cc 
: 1 1 olduğuna göre, Alan(ABEC) kaç cm? dir? 
olduğuna göre, Alan(ACD) kaç cm? dir? Ale 5 O 1 D)2v2 E)2 
7. o Çevresi 38 cm, iç teğet çemberinin yarıçapı 3 cm. A) 20 B) 25 ©) 30 D) 35 E) 40 


lan üçgenin alanı kaç cm? dir? 
A)16V3 o B)12J5  O12J3 D)28 E)36 ii e al le aç ei 
























A) 60 B) 57 C) 52 D) 48 gym 
| : | e 16. ABC üçgen 
7 i i 12. ABC ve DBC üçgen md 
- o ABC üçgen (BDI 1 (DEJ 
AD /BE 
JAB|9 cm a ği |AB| 8 cm 
| (BC|-11 cm çimli JAC|<12 cm 
|AD|—-|DG|5 cm olduğuna göre, (BD|6 cm 
olduğuna göre, nk İDE| 3 cm 
Alan(BDC ai kaç cm? dir? 
bi l 8. Alanı 54 cm? iç teğet çemberinin yarıçapı 3 cm ola! ği olduğuna göre, taralı bölgenin alanı kaç cm? dir? 
| kaç cm” dir? üçgenin çevresi kaç cm dir? 
B)8 o) 9 D) 12 E) 18 A) 54 B) 50 C) 45 D) 51 E) 37 

| A0 B)o/Z Cji5 D1SYZ E)soz A)S4 o B48 o O44 Dae Bİ 

di A 3B 4D &E 6A 7B 8D SA 10B 11 12E 13D 14E 158 16-C 
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1. mADO—30 
|AD|-6 cm 
(BC(4 cm 
olduğuna göre, 
Alan(ABC) 
kaç cm? dir? 


A)4 B) 6 


2. (ABJLJBOj 
AE| 1 
JAc| 3 
JAB|-4 cm 
IDC|<6 cm 


olduğuna göre, Alan(ADE) kaç cm? dir? 


A)4 B) 6 c)8 


D) 10 





B E C 


|AD|<|DC), JEC|3)BEJ, Alan(DEC)-6 cm? 
olduğuna göre, Alan(ABED) kaç cm? dir? 
A) 13 


B) 12 C) 11 


D) 10 


Â. ABCikizkenardik üçgen 
BDC eşkenar üçgen 
(ABI 1 (BCJ 
İDC|4 cm 


olduğuna göre, Alan(ABD) kaç cm? dir? 


A) 16 B) 12 Cc) 8 D)7 
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E) 12 





E) 12 


E)9 





E)4 












5.  mABO)-B 
m(ACB)-a 
JAB|4 cm 
JAC|6 cm 


9. 


Sine 


olduğuna göre, 





oranı kaçtır? 


DEE 


vjw 


10. 


6. ABC eşkenarüçgen 
JAD|<|0c) 
|AB|8 cm 
|BE|1 cm 
olduğuna göre, 
Alan(DEC) 
kaç cm? dir? 





A)s/3  B)J8V3 C)7N3 Des 


7. ABC ve ECD eşkenar A 
üçgen 
B, C, D doğrusal 
JED|s4 cm 
JAB|-9 cm 





B C D 


olduğuna göre, Alan(AEC) kaç cm? dir? 


A)S3 B) 18 


C) 15 


D) 12 


8. ABC üçgen 
(ABI 1 (AC) 
|EC|4JBE| 
|AB|5 cm 
İDC|4 cm 






A)1 B)2 o3 D) 4 8) 


BE eni ei ann mi me e LAM 
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11. 


E)6y3 12. 


18 














B 8 Db 2cC 








TES1/6 


Mn mmm —— 
(ABI 4, IBCI 5 13. JAB) 1 JAC) A 
eşit parçaya JAD| (AGİ 
bölünmüştür. IBD| 6 cm 
Alan(EGK)-4 cm? İDC|4 cm 
B 6 D 4 GC 
olduğuna göre, Alan(ABC) kaç cm? dir? 
olduğuna göre, Alan(ABC) kaç cm? dir? 
A) 16 B) 18 Cc) 20 D) 22 E) 24 
A) 20 B) 28 C) 36 D) 40 E) 44 
14. JBDJ LAG) A 
ABC ve BDF üçgen A ABI -JACI 
hen - |DC|-2 cm 
ml a (BD|-4 cm 
ig 6 olduğuna göre, 
Alan(ABC) 2 
kaç cm? dir? 
B 8 C 4 D B C 
Alan(AFE) <Alan(CDE) 
olduğuna göre, |AF| kaç cm dir? A)8 B) 10 Cc) 12 D) 14 E) 16 
A)1 B)2 c)3 D) 4 
(DEJ 1 (BCJ 
ABC eşkenar üçgen R (orj 1 (BFJ 
TED) 1 (BCİ (0F|5 cm 
(BD|8 cm |AB|-4 cm 
1DC| <2 cm |DE|&1 cm 
(BC|s12 cm 





B E C 


olduğuna göre, Alan(ABC) kaç cm? dir? 





olduğuna göre, Alan(ADE) kaç cm? dir? A) 12 B) 13 0) 14 D) 15 E) 16 
A)2 B) 23 Cc) 4 D)3y3 E)6 
16. (ABJ.1J4D0j A 
1Bc|-|De| e 
m(BCD)—60 e 
JAB|s2 cm D 
B 
JAD|4 cm 
olduğuna göre, 
Alan(ABCD) 
Ze A pa kaç cm? dir? 
m(BAD)—m(DAC), m(ABE)-m(ACB) Ç 
LED|-10 cm, |BD|—13 cm c 
olduğuna göre, Alan(BED) kaç cm? dir? A)4 43 B245/3 06 443 
A) s0 B) 60 G) 65 D) 70 E) 75 D)4sA3 E)4 -5V3 
2-A 3D 4E 5B 6C 7A &B 8D 10C 1D 12B 1sC 14B 15E 16-E| 
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Test (1) Üçgende Alan 








Test (2) Üçgende Alan 








) 

) 

Test (3) Üçgende Alan 

Test (4) Üçgende Alan 
) 


Test (5) Üçgende Alan 
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TCK LELE İLLAKİ L ELİA A İLA LİLA LİLLE LİLİ ĞİLİAA LİLA LALA LALA 












N | Test (1) 
Uçgende Içaçıortay Kuralları 


N | Test (2) 
Üçgende Içaçıortay Kuralları çe.ksm) 
Üçgende Dışaçıortay Kuralları 


N Test (3) 
Üçgende Dışaçıortay Kuralları çekım) 
Açıortayda Dikme Kollarının Eşitliği 


il Test (4) 
Uçgende Açıortay ve Alan 


bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbDbbbbbbDbDDbbDDbDDDDbDbDbDbDDDbbbbbDDbbDbbDbBDbDDDbDDbDbDbbbbbEbbbbbDbDDbbDDDDbDbbDbbbbbbbbbbDbbbbbbbbbbbbDbbbbbbbbbbbbbDbbDbDbbbbbbbbbbbbbbbbbbb 









HN ER) m 7 


aültim yayınları 








AÇIORT. 





 AÇIORTAY 



































TEST /1 
1. ABC üçgen A 5. ABC üçgen A 9. ABC üçgen A 13. İLEN (BCJ Biz A 
(ADJ açıortay (ADI açıortay (ADI açıortay m(BAD) <-m(DAC) 
(AB| 3 |(ac| 3 ,AC|<JBD)| 8 İDG|<2JBD| 
LAC| 4 /(Dc| 2 JAB|8 cm 
(DCJ-16 em JBD| 4 em (DC|4 cm 
D 4 G 
ği Sl Kğ i öre, |AC dir? ” > li 
ğ > : ğ öre, aç cm dir? > 
olduğuna göre, IBD| kaç cm dir? olduğuna göre, |AB| kaç cm dir? olduğuna g HAÇ Ke olduğuna göre, m(ACB) kaç derecedir? 
A) 16 B) 15 C) 14 D) 13 E) 12 A) 4 B)6 Cc) 8 D) 10 E) 12 A)4 OB3V2 C)5 Daya Ez A) 15 B)22,5 Oo C)30 D) 45 E) 60 
10. ABC üçgen A 
2. ABC üçgen A IDCI açıortay 14. ABC üçgen A 
TADI açıortay 6. ABD üçgen i 1BD|.JAC| -27 cm? z M(BAD)<m(DAĞ)-48? o 
2|AC|-3JAB| TADI açıortay IBC|-3JAD| JAB|4 cm 4 12 
İBD|<6 cm 210C|-3|BD| |AC|-12 cm 
JACI-JAB|*6 B Cc : N 
B 6 D Cc olduğuna göre, |BC| kaç cm dir? 
olduğuna göre, |DC| kaç cm dir? B D & olduğuna göre, |DC| kaç cm dir? 
olduğuna göre, |AC| kaç cm dir? A)6 B) 7 0) 9 D) 11 
Diz e €PE D)5 AVS B2A/5 Os may E3y0 
A)9 B) 12 G) 15 D) 18 E) 21 
11. ABC üçgen A 
Ee 7. — ABC üçgen TADI açıortay 15. (ABJLJBCJ A 
3. ABC üçgen N 2/DC|-3JBD| Na 
(AD) açıorta A (0D) açıortay x-2 s2 m(BAD) (DAĞ) 
4|BD : JAD|.3 D İki se ete Gn (BD|4 cm 
i>s1DG) m (BDİ ” 5 JAC|-(x * 2) cm İDE 
lAG| 12 cm B D C 
JAC|t1BC|40 cm 
B C olduğuna göre, x kaçtır? 
İle R 7 — olduğuna göre, |BC| kaç cm dir? B 4 D 5 Ç 
Olğuna göre, )AB| kaş cm dir? 2 B) 6 08 D) 10 Ele olduğuna göre, |AC| kaç cm dir? 
A A) 10 B) 15 G) 20 D) 25 E) 30 
8 BW Gis Dis Biz A)10 o B12  ©13  D14  E)15 
12. ABC üçgen 
3 TAD) açıortay 
A AĞ JAB|—(x * 3) em 16. JABJ.LJAcI Â 
. üçgen N ER pg 
b “9g A 8. ABC üçgen A JAC|-2x cm m(ABD)—-m(GBb) 3 
ie ER : 4 : (BDJ açıortay IBD| x cm (AD|-3 cm N 
İ>8 cm JAB|12 cm 12 D IDC|-&*o)cm B x D x2 G İDC|5 cm ? 
İAD| 4 cm IDC|s9 cm - < 
(BC|—1 9 olduğuna göre, 
1518 cm / olduğuna göre, |AC| kaç cm dir? |BD| kaç cm dir? B a 
B 18 € B G 
olduğuna göre, İDC| kaç cm dir? olduğuna göre, |AD|J.|BC çarpımı kaç cm? dir? A) 12 B) 10 c) 8 D) 6 4 A) 33 B)3yY5 Cc) 5 D)6 pyaB 
A)6 B) 9 C) 14 D) 12 E) 15 A) 108 B) 90 Cc) 84 D) 72 E)5 GR 2A 30 4B 5B 6D 7-D 8A SE 10C 11-D 12A 1$C 14E 165E 16-B| 


KONU KAVRAMA SERİSİ 


g2 


GEOMETRİ SORU BANKAS 














NU KAVRAMA SERİSİ 93 





GEOMETRİ SORU BANKASI 

















AÇIORTAY 














1. 


ABC üçgen 
AD) açıortay A 
(AB|-9 cm 
(AC|12 cm > e 
|DC|-8 cm 
B D 8 Cc 


olduğuna göre, |AD| kaç cm dir? 


A2S5 Be oz Daf g9 


ABC üçgen A 
(ADJ açıortay 
JAB|s12 cm 
(BD|-8 cm 
İDC|10 cm 

B 8 D 10 GC 
olduğuna göre, |AD| kaç cm dir? 


A)8 B) 10 C) 12 D) 15 


ABC üçgen 
(BDİ açıortay 4 
1BD|6 cm D 
JAD|4 cm 


IDC| 5 cm 
EA 
B C 


olduğuna göre, |AB|.|BC| çarpımı kaç cm? dir? 


A) 56 B) 54 C) 52 D) 50 E) 48 
ABC üçgen A 

(CD) açıortay 

İDC|-8 cm D 


JAD|.|BD| 80 cm? 


A 
B Cc 


olduğuna göre, |ACJ.|BC| çarpımı kaç cm? dir? 


A) 132 B) 136 GC) 140 D) 144 E) 150 
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ABC üçgen A 
(ADI açıortay 
JAB|—JAD| 8 
JAC|-8 cm 
İDG|4 cm 
B D 4 C 


olduğuna göre, |AB| kaç cm dir? 


A)3 B)4 Cc) 5 D)6 7 
ABC üçgen A > 
L(AD| açıortay 4» i 
JAB|-8 cm : 
8 10 
JAC|10 cm : 
(AD) 2/15 cm 
B D Cc: 


olduğuna göre, |BC| kaç cm dir? 


A) 15 B) 12 Cc) 10 D) 9 E8 
ABC üçgen — 
TADI açıortay 
IDA|<|DC| ği 6 | 
|AB|4 cm ; 
JAC|6 cm 

B D G 


olduğuna göre, |BC| kaç cm dir? 


AM2 B6 oz2M0 Dai EB? 


ABC üçgen 


|BD| kaç cm dir? 


AY8 B3 g2 Dmp:2B BS 
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A ; 
m(ABD)<m(GBD) 459 i 
JAB|-3 cm - ç 
İBC|6 cm 
olduğuna göre, e 

B 6 Gi 

















TEST /2 

















g. ABD üçgen EA 13. ABD üçgen E 
B, A, E doğrusal ” B, A, E doğrusal A 
M(ERb) — m(BAb) 6 (CD|-418c) 
JAB|10 cm ir JAB|-20 cm 20 
JAC|>8 cm olduğuna göre, 
(BCJ>3 cm JAC| kaç cm E i 
dir? R 
B 3 GC D 
olduğuna göre, |İCD| kaç cm dir? 
A) 16 B) 15 C) 14 D) 13 E) 12 
A) 13 B) 12 C) 11 D) 10 E) 9 
N ABD üçgen 
10 ARP Üçgeni E B, A, E doğrusal 
B, A, E doğrusal > e 
b e A m(DAC)-m(DAE) 
m(DAĞ)-m(DAE) ARİ-Bei 
(AB). 4 
JACI 3 JACJ—-6cm 
(BC <4 cm İDC|-|BC|-8 5 C m 
olduğuna göre, 
|CD| kaç cm dir? B 4 GC D olduğuna göre, |BD| kaç cm dir? 
A)8 B) 10 C) 12 D) 14 A) 18 B) 16 C) 14 D) 12 E) 10 
11. ABD üçgen P 
: ABD üçgen 
B, A, E doğrusal A E 
a — 2 B, A, E doğrusal 
m(CAD) -m(DAE) MER) mA) A 
JAB|-8 cm 8 (AB|-6 cm N 
JAC|6 cm 
|AC|<5 cm 
D e B 1BD|J<12 cm C D 
, ... İBC| 
oldi ? > p 
MELER OLE IDc| Bran Kağtigir olduğuna göre, |DC| kaç cm dir? 
yE <del gi pi Og A) 10 B)9 o) 8 D)7 6 
5 3 4 3 
12. ABD üçgen 
ABD ü 
B, A, E doğrusal # Ri E 
< — B, A, E doğ I 
M(CAD) -m(DAE) e A 
(DC| <4)Bc) m(GAD) <m(DAE) 
(BC|3 cm 
|DC|-9 cm 
|AB|*JAC|-14 cm BEG 9 Di 
olduğuna göre, ie 
|AC| olduğuna göre, |AC| kaç cm dir? 
5 5 9 11 
Ay 3 4 5 A)4 B)- C)5 D) E)6 
e Ai o) DE EZ ) )5 ) )5 ) 
A 28 8$A 4D 5D 6D 7C 8C 9B TC ME RE İSA TAB İSA 16-E) 
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AÇIORTAY 











1. ABD üçgen E 
B, A, E doğrusal A 
JAB|—8 cm 
JAC|-7 cm 8 
|BC|-2 cm 

B 2 G 


olduğuna göre, |AD|J kaç cm dir? 








A)2Y42 B)24/2 Cj21W3 D18y& 14 


2. o ABD üçgen 
B, A, E doğrusal 
JAB|-5 cm 
|AC|4 cm 
İBC|—3 cm 


D 


olduğuna göre, |AD| kaç cm dir? 


A8 BeY/5 Ges 


3. ABD üçgen 
B, A, E doğrusal 
M(BAF) <m(FAĞ) 
m(DAĞ)-m(DAE) 
(BF|4 cm 
IFC|3 cm 
B 4F3C 


olduğuna göre, |CD| kaç cm dir? 


A)7 B) 14 C) 21 


4. ABD üçgen * 
B, A, E doğrusal 
m(BAP) —m(FAĞ) 
m(DAĞ) <m(DAE) 
IBF| 5 cm 
|FGC|4 cm 


olduğuna göre, |DC| kaç cm dir? 
A) 36 B) 34 Cc) 32 
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D)4y10 


D) 28 





E) 35 


C4F 5 B 


D) 28 


E) 24 
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ABD üçgen 

B, A, E doğrusal 
m(BAF)-m(FAĞ) 
m(DAĞ) <m(DAE) 


5 









JAF| 4 cm 
JAD|-12 cm B F C 
olduğuna göre, |FD| kaç cm dir? 
A)GV5 B)8V5 CG3yY0 DaylO0 EsYMü 
10. 
İN 
B 10 D E C 
ABC üçgen, (ABJ 1 JAEJ, m(DAE)<m(CAE) 
IDC|5 cm, |BD|10 cm 
olduğuna göre, |ED| kaç cm dir? 
A) 1 B)2 c)3 D) 4 BE 
11. 
ABD üçgen E : 
B, A, E doğrusal A : 
m(BAF) —m(FAĞ) 
m(DAC) <m(DAE) 
|BF|6 cm : 
|DG| -20 cm B GF GC 20 D. 
olduğuna göre, |FC| kaç cm dir? 
A2 B) 4 Cc) 6 D)8 Ey. 
12. 
ABD üçgen EF 
B, A, F doğrusal A 
m(BAE)—m(CAE) 
m(DAĞ)<m(BAh) 
JEC| 2 cm 
|IDC|-6 cm B E 20 6 0 


olduğuna göre, |BE| kaç cm dir? 





A)2 B)3 o) 4 D) 5 Eg 
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(DC) 1 (AC 


(DB) 1 JAB 
m(BAD)-m(CAb) 
(BD|-3 cm 

| AC|—7 cm 


olduğuna göre, 
JAB|*İDG| 
toplamı kaçtır? 





A)7 B)8 Cc) 9 D) 10 E) 11 


14. 


(BD) açıortay 
(ABI 1 TACI O 
(DEJ 1 (BCJ D 
JAD|54 cm 6 
|DC|s6 cm /5 - 

B E C 
olduğuna göre, |EC| kaç cm dir? 


A2/5 o B)5 04 Day? 23 





(ABI 1 (ACI N 15. 


m(ACD)-m(BCD) 3 
JAD|5 cm D 


B C 


olduğuna göre, D noktasının |JBCJ ye uzaklığı kaç 
cm dir? 


A)2y2 B)2y/3 c)3 D)4 E)5 


(EBİ 1. (AB) B 
M(BAE) -m(EAb) 
EC) JED| g E 
JAB|—9 cm 
JACJ—5 cm 
A 5 Cc D 


olduğuna göre, |CD| kaç cm dir? 


A)8 B) 7 C)6 D) 5 E)4 













ABC ikizkenar 


dik üçgen 

(ABI 1 (ACI D 
m(ABD) -m(GBD) 4 
İDCJ-4 cm 


olduğuna göre, B G 
JAD| kaç cm dir? 


AJ3 B2/2 ONS Da E)3y2 


A 
3 
D 


İDC| kaç cm dir? B C 


(ACI 1 ABI 
m(ABD)—m(GBD) 
JAD|3 cm 
(BCJJAB| 45 


olduğuna göre, 


A)4 B2/5 —eye Do Ey 


(DC) 1 (BCJ â 


m(ADB)-m(CDB) 13 
|BC|4 cm 
IDC|s7 cm 
B 7 
JAD|13 cm 4 
C 


o 


olduğuna göre, 
(AB| kaç cm dir? 


A)8 B2M415 G2 Ds B5 


(ABI 1 JADJ 


A 
m(ABD) -m(GBD) 
|AB|-4 cm 4 z 
|AD|<8 cm 
(BCJ-2 cm B D 
olduğuna göre, 2 
C 


İDC| kaç cm dir? 


A)10 B2417 g2Mü5 Dad EE 








2D 3C 4A &D 6B 7B 8&C 9D 10-A 11-E 12-A 13-B 14-E 15-C 16-B 
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emi a ii m 





AÇIORTA 




















1. ABC üçgen 


A 
IBD)J açıortay 
|AB|4 cm 2 D 
(BC|-7 cm 
B 7 
” rn Alan(ABD) 
olduğuna göre, —— W) 
guna g Alan(BDC) oranı kaçtır? 
A) — B) — O — — 
) 7 ) 4 ) 5 D) 7 
2. ABC üçgen A 
IBDJ açıortay 
2BC|-3JAB| D 


Alan(ABC)-35 cm? 


B 
olduğuna göre, Alan(BDC) kaç cm? dir? 


A) 12 B) 14 C) 18 D) 20 


3. ABC üçgen 
M(ÂBD) <m(OBO) -45* 
|AB|3 cm 
IBC|6 cm 


A 


olduğuna göre, Alan(BDC) kaç cm? dir? 


A)3 B) 4 G5 D) 6 


4. fABlıjJBg| ? 
m(BAD) <m(BAC) 
|AB|—9 cm 
JAC|-15.cm 
olduğuna göre, 
Alan(ADC) 
kaç cm? dir? 


AZ B) 27 185 o, İ87 


o <> 


Ep 


E) 21 Eİ 





E)7 





———— nn. 0d, 
K 
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ABD üçgen 

B, A, E doğrusal 
m(GAD) <m(EAD) 
JAB|-6 cm 

JAC|—4 cm 
Alan(ABD)-24 cm? D 





olduğuna göre, Alan(ABC) kaç cm? dir? 


A)4 B) 6 c)8 D) 12 E) 16 


ABD üçgen 
B, A, E doğrusal 
m(GAD) -m(BAE) 





JAB|—5 cm 

|ACJ-4 cm 

Alan(ABC)-6 cm? £ D. 
olduğuna göre, Alan(ACD) kaç cm? dir? 

A) 28 B) 24 G) 20 D) 18 E) 16. 





(BE m (BDJ — (B), (ABI 1 (ACI, 
m(DAC)<m(DAB), |AB|-3 cm, |AC|-2 cm 
olduğuna göre, Alan(ACD) kaç cm? dir? 


A3 B) 4 C)5 D) 6 gı 


B, A, E doğrusal 


(ACI 1 (BDJ 
m(DAĞ)<m(DAE) 
İBC|3 cm 
|AC|4 cm 





B 3 


olduğuna göre, Alan(ACD) kaç cm? dir? 


A) 28 B) 24 G) 20 D) 18 
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AÇIORTAY TEST /4 
g. ABCüçgen A 13. JACI açıortay 
(BDJ açıortay (ABI 1 (BC) 
IDE) 1 (BCI (BC|2 cm 
JAB|-7 cm JAD| 8 cm 
IDE|-4 cm olduğuna göre, 
Alan(ACD) 
olduğuna göre, Alan(ABD) kaç cm? dir? kaç cm? dir? 
D 
A) 28 B) 24 Cc) 20 D) 18 E) 14 
A)8 B) 10 C) 12 D) 14 E) 16 
14. JABJLJACJ| 
10. (AB) L (ADI (DE)1(8c) | 
m(ABb)-m(6Bb) m(ABD)—m(CBD) 
JAD|4 cm 
JAD| 3 cm 
(BC||JAB|*5 
(BC|4 cm 
olduğuna göre, B E C 
EMEeR) € olduğuna göre, Alan(DEC) kaç cm? dir? 
kaç cm? dir? 
A) 20 B) 15 GC) 12 D) 10 E) 6 
A)6 B) 8 C) 10 D) 12 E) 14 | 
15. JABJ1JBCJ| A 
m(BAD)-m(GAD) 
11. ABC üçgen (BD|-6 em 
LAD) açıortay |(AB|4--JAC|-20 cm 
IDEJ 1 JAGJ 
JAB||DE|42 
Alan(ABD)-24 cm? / B 6 D Cc 
B D C olduğuna göre, Alan(ABC) kaç cm? dir? 
olduğuna göre, |DE| kaç cm dir? 
A) 50 B) 60 C) 80 D) 100 E) 120 
A)4 B) 5 C) 6 D)7 E)8 
16. JADJ açıortay 
yi (IDEJ 1 JABJ 
m(ABC)—60* 
12. jaBıı 
Za e EN |BD|4 cm 
m(ACE)—m(BCE) JAC| <7 em 
İAE|—3 cm 
1BD|6 cm 
ÇA A 
olduğuna göre, Alan(ADC) kaç cm? dir? 
olduğuna göre, Alan(BED) kaç cm? dir? 
14 D7 BB 
A) 9 B)8 C)7 D) 6 E)5 A)28 o B)i4V3 oC) ) ) 
A 2E 8D 4C &C 6B 7D 8B SE 10A 11C 1ZA İSA 4D 158 16-E) 
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Test (4) 
Kenarortay ve Alan 





Test (1 -3) 
Kenarortayın Ozellikleri 






Konu Kavrama Serisi 





GEOMETRİ 





NET 


Boş 





5 








Yanlış 


10.BÖLÜM 
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© KENAKRURTAY 





1. ABC üçgen 


(BD) kenarortay 
İDG|-5 cm 


B Cc 


olduğuna göre, |AD| kaç cm dir? 


A3 B) 5 C)7 E) 10 


2. o |BD| kenarortay 
|AD| (41) cm X#1 
1DG| -(2x-3) cm D 


2x3 


B Cc 


olduğuna göre, |AC| kaç cm dir? 


A4 B) 5 o) 8 D) 10 


3. Gnoktası 
ABC üçgeninin 
ağırlık merkezi 
IDCI n (BEJ < 4G) 
İAD|-4 cm 
JEC|5 cm 





B C 
olduğuna göre, |AB| * |AC)| toplamı kaç cm dir? 


A) 18 B) 17 C) 16 D) 15 E) 14 


4. Gnoktası 

ABC üçgeninin 
ağırlık merkezi 
(ADJn (BEJ < 4G) 
İAE|(2y-1) cm 
İEC|—(y42) cm 
IBD|(x*1) cm 
IDC|(2x-3) cm 
olduğuna göre, |AC|J IBC)J toplamı kaç cm dir? 
A) 24 B) 22 C) 20 


D) 18 E) 16 
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No2 ———— 





G noktası 
ABC üçgeninin 


9. 







ağırlık merkezi 
İDG|-4 cm 


/N 
B D © 


olduğuna göre, |ADJ kaç cm dir? 


A) 14 B) 12 Cc) 10 D) 8 


DB 
m 


Gi noktası 

ABC üçgeninin 
ağırlık merkezi 
|DG|sx cm 
|GCJ(x*5) cm 


olduğuna göre, |DC)| kaç cm dir? 


A)8 B) 10 Cc) 12 D) 15 E) 20. 


Gi noktası 


B ç 


olduğuna göre, |DC| kaç cm dir? 


A) 21 B) 18 C) 15 D) 12 g9. 


KA 
B D 


olduğuna göre, |AD| kaç cm dir? 


G noktası 

ABC üçgeninin 
ağırlık merkezi 
JAG|—JGD|-*-7 








A) 9 B) 12 C) 15 D) 18 E)2i 
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A z 
10. 
B ç 


A b 11. 
ABC üçgeninin : 
ağırlık merkezi D 
|DG|-(x41) cm 
|CG|(3x-2) cm : 


12. 


KENARORTAY 


Gi noktası A 
ABC üçgeninin 

ağırlık merkezi D 
(BD|-IDA| 

(DG|5 cm 


B C 


olduğuna göre, G noktasının C köşesine uzaklığı 
kaç cm dir? 











13. ABC üçgen A 
JAFJ 0 (BEJ — 1D) 
1BF||FG| E 
(BD|—2|DE| 
ADİ ae 


B F C 
olduğuna göre, |DF| kaç cm dir? 











A)2 B)3 C)4 D) 5 E) 6 
15 
AS B)5 G) — D) 10 E) 15 
14. Gnoktası A 
ABC üçgeninin N 
ABC üçgen A ağırlık merkezi 
JAEJ ve (BDJ (AB) 1 JACI R 
kenarortay D JAG|6 cm 
(EK|>2 cm B D C 
1BK|6 cm EN olduğuna göre, |BC| kaç cm dir? 
B E Cc 
olduğuna göre, |AE| * |BD| toplamı kaç cm dir? A) 9 B) 12 C) 15 D) 18 E) 21 
A) 27 B) 24 Cc) 21 D) 18 E) 15 
15. ABC üçgen A 
w 
ABC üçgen A TAEJ ve (BDI 9 
TAEJ ve (DcJ kenarortay D 
kenarortay ACI 4 JAB| 
|AF|&(x*5) cm B E C 
|DF|—(x42) cm : > olduğuna göre, |BC| kaç cm dir? 
olduğuna göre, |FC| kaç cm dir? 
A) 12 B) 16 C) 18 D) 21 E) 24 
A) 14 B) 12 C) 10 D)8 E)6 
ABC üçgen A 16. Gnoktası A 
TADI n (BEJ — iF) ABC üçgeninin 
JAE|-JEC)| E ağırlık merkezi 
IBF|-2JEF| LACI 1 JABI 
(BD|4 cm JAG|12 cm 
B 4 D C B Cc 
olduğuna göre, |DC| kaç cm dir? olduğuna göre, |BC)| kaç cm dir? 
A)3 B) 4 C)5 D) 6 E)7 A) 36 B) 28 C) 24 D) 20 E) 18 
2D 3A 4C SB 6D 7C BE 10E 11-4 12B 18C 14D 15-E 1641 
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 KENARORTAY 


1. o Gnoktası 
ABC üçgeninin 
ağırlık merkezi D 
C, G, D doğrusal 
(AB|-|6c) 
B 


olduğuna göre, m(AGB) kaç derecedir? 


A) 30 B) 45 C) 60 D) 90 


2. Gnoktası 
ABC üçgeninin 
ağırlık merkezi 
(GBI 1 (GCJ 
(BG|-6 cm 
4 
|GC|8 cm 
B E 
olduğuna göre, |AE| kaç cm dir? 


A) 10 B) 12 C) 15 D) 17 


3. Gnoktası 
ABC üçgeninin 
ağırlık merkezi 
(AĞI 1 (BG) 0 


E) 120 


E) 20 Hi 


e Xx 


B 
olduğuna göre, |AB| kaç cm dir? 


A) 12 B) 10 Cc) 8 D) 6 


4. Gnoktası 
ABC üçgeninin 
ağırlık merkezi 
IBE|<JEc) 
IDG|-2JAD| 


AE|-18 
JAE|-18 em N E 


olduğuna göre, |DG| kaç cm dir? 
A)8 B)7 C)6 D)5 


KONU KAVRAMA SERİSİ 


Cc 


E) 4 











G noktası 

ABC üçgeninin 
E noktası ABG 
üçgeninin ağırlık 
merkezi 
JEG|—4 cm 


olduğuna göre, |DC| kaç cm dir? 

A) 21 B) 18 C) 15 D) 12 Eg 
Gi noktası 

ABC üçgeninin 
ağırlık merkezi 
(GDI 1 (BC) 
|GD|3 cm 


(BD |DC|5 cm 


olduğuna göre, |AC| kaç cm dir? 


A)6V3 o B) V106 (12 Do Hs. 


A 
13 13 
B 10 Ğ | 


olduğuna göre, |AG| kaç cm dir? 


Gi noktası 

ABC üçgeninin 
ağırlık merkezi 
JAB|JAC|s13 cm 
|BC|10 cm 


A)4 B) 5 C) 6 D)7 E)8 


G noktası ABC eşkenar 


üçgeninin ağırlık merkezi 
JAG|6 cm 


; A 
İN 
B G 
olduğuna göre, |GC| kaç cm dir? 


A) yV3 B)2 cay DE 
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KENARORTAY 


A 
AN 
B â 
A 
10. 
B 5 D 5 ©. 





A)6y/5 





Gi noktası A 
ABC üçgeninin 
ağırlık merkezi 
(ABI 1 (ACI 

(AGI 1 (BDJ 
ıDej- v2 om £ 


olduğuna göre, |BC| kaç cm dir? 


A)2v2 B)3 Cc) 32 D)6 E)9 


ABC üçgen 

(BEJ kenarortay 
(ADJ 1 (BC 
m(SAD) -m(DAĞ) 
JEF| 4 cm 
|DG|6 cm 
olduğuna göre, 
JAD| kaç cm dir? 





Asa B)eV3 Ce/7 Dez 


A 
4 
D 
B . E (e 


olduğuna göre, |BD| kaç cm dir? 


G noktası 

ABC üçgeninin 
ağırlık merkezi 
(BD) açıortay 
IBE|<|EC| 
JAD|4 cm 
İGE|—3 cm 


A6V5 B)73 Os Dad 3 


ABC üçgen A 
(AEJ ve (DCJ 
kenarortay 
(AEJ 1 (DG) 
İEFİ 2 cm 
İDF|—4 cm 





B E 
olduğuna göre, |AC| kaç cm dir? 
B) 5yV5 


4/5  Day5 








TEST /2 
13. Gnoktası A 
ABC üçgeninin 
ağırlık merkezi 10 D 
(AGJ 1 (BDJ çi 
JAB|-10 cm 
|GD|4 cm B GC 
olduğuna göre, |AC| kaç cm dir? 
A)6V3 Ba&V3 C)sy& Des Ejayi3 
14. Gnoktası A 
ABC üçgeninin 
ağırlık merkezi E 
(AD) 1 (BEJ z 
|EC| 5 cm 
|EG|3 cm B D GC 
olduğuna göre, |GD| kaç cm dir? 
A) 1 B)2 c)3 D) 4 E) 5 
Gi noktası A 
ABC üçgeninin 
ağırlık merkezi 
(BGJ 1 (CGJ| 
1BG|4 cm 
© 
|GC|s6 cm 
B GC 
olduğuna göre, |AC)| kaç cm dir? 
A)8 B)10 C)J6Y3 Deyz Eaylo 
16. ABCüçgen A 


(AD) ve (BEJ 


kenarortay E 
m(EKD)—90* > 
Ekiâem o Ze N 


JKD|—2 cm B D C 
olduğuna göre, |AB| kaç cm dir? 


Asa Bayes oz2yi3 mek Ep 





D 2 3A 4A 5B 6B JE BE 9D 
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kn gelen akm mr ml ör img em an nf ll keke inde ig READ 

















KENARORTAY 





1.  (BD|sJDG)| 
|AB|-4 cm 
JAC|6 cm 
BC) yz em 


B D 
olduğuna göre, |AD| kaç cm dir? 


O 


AN2  BY3 oy ye  E5 


2. |AC|-JBG| A 
LAD|-JDCJ 
JAB|-6 cm 
1BC|-8 cm 6 


B 8 


O 


olduğuna göre, |BD|J kaç cm dir? 


A)2Y17 B)Vaa Ca2y/6 Da BA, 





3. ABC üçgen A 
|AD|7 cm 
(BD||DG| <5 cm 


olduğuna göre, B 5 D 5 
|ABJ24- ACI? toplamı kaç cm? dir? 


O 


A)86 B)94 C)102 DD) 140 E) 148 


4.  TAD| kenarortay A 
|ABJ2—24 cm? 
|AC|2-30 cm? 
|BC|2—40 cm? 
olduğuna göre, 
JAD| kaç cm dir? 


u 


D Gc 





AvVI7 By29 O2M7 Daya EVA 
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5. 





Kenarlarının uzunlukları 8 cm, 10 cm ve 12 cm ola; 
bir üçgenin en kısa kenarortayının uzunluğu kaç cm 





dir? 


A)a/3  B)ay2 


Gi noktası 

ABC üçgeninin 
ağırlık merkezi 
(GB) y41 cm 
|GC|7 cm 
|BC|6 cm 
olduğuna göre, 
JAG| kaç cm dir? 


A) 6 B)8 


Gi noktası 
ABC üçgeninin 
ağırlık merkezi 


IBD|-9 cm 
|GC|8 cm 
(AE|15 cm 
olduğuna göre, 
|BC| kaç cm dir? 


A) 18 B) 17 


G noktası ABC 
üçgeninin ağırlık 
merkezi 
(AG|JJCGJ6 cm 
IBG|-4 cm 
olduğuna göre, 
JBC| kaç cm dir? 






9. 


4/3 Da EYE 


10. 


Cc) 10 


B E G 


C) 15 D) 12 E) 10 


12. 











A217 B)2y13 


1c 







043 Dj 42 Ea 
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KENARORTAY 





a a ir e 





ABC üçgeninin N 13. 


kenarortayları 
V,, Vp ve V, dir. 
(ABI 1 (BC) 
V,Z 3yY5 
V. 45 
B 


O 


olduğuna göre, V, kaç cm dir? 


A) 25 B) 5 Cc) 7 D) 10 E) 55 


(BD) ve (CEJ A 14. 
kenarortay 

(ABI 1 JACJ 
IBD|s 6Y5 cm 
JEC|S 95 cm 


w 
O 


olduğuna göre, |BC| kaç cm dir? 


AsvVı3 B)2YI7 Gey Ds Es 





(BEJ ve (CDJ 
kenarortay 
TABİ 1 JACJ 


A 
4» 
D ZAN 
IDK|4 cm 
e 
B C 


olduğuna göre, |AK| kaç cm dir? 


A)SYJ3 o B)6 


GEZ DS 


E)6y3 


(BEJ ve (CDJ 
kenarortay 

(ABI 1 (BG) 
ICD|& 6VZ cm 
IBE|—- 3/5 cm 


16. 





B C 
olduğuna göre, |AG| kaç cm dir? 


AZİZ B2A5 O3Y7 Dağ Bs 









TEST /3 


G noktası A 
ABC üçgeninin 
ağırlık merkezi 
TEF) / 1BGJ 
JAE|—|JEB| 
|KG|3 cm 
“olduğuna göre, 
JAD| kaç cm dir? 
A) 12 B) 14 C) 16 


D) 18 E) 20 


ABC üçgen 
TAD) ve (BEJ 
kenarortay 

İFEJ / (BC) 
|KD|6 cm 
olduğuna göre, 
|AD| kaç cmdir? £ D 


> 


O 


A) 14 B) 15 C) 16 D) 17 E) 18 


G noktası A 
ABC üçgeninin 
ağırlık merkezi 
IDEJ / (BCİ 
|FG|—2 cm 
İGE|3 cm 


olduğuna göre, |AK|--|BE| toplamı kaç cm dir? 


A) 27 B) 24 G) 21 D) 18 E) 15 


ABC üçgen A 
(BEJ ve (DCJ 
kenarortay 
KE (DEJ 
JKF|4 cm 
B G 
olduğuna göre, |AF| kaç cm dir? 
A) 18 B) 16 6) 14 


D) 12 E) 10 








2-B 


SE 4A 5E 6D 7E 8A 9B 10C 





11-B 12-A 13D 1d4-E 15-G 16-B 
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e Ya ee “imleme Ai len GE ee e Ge lr 























aa e e Ee 

















































































KENARORTAY TEST /4 O KENARORTAY TEST /4 
———ğ—ğ—ğ— m» «m m j4 
1.  Gnoktası A “meki X | ABC üçgen 13. G noktası A 
ABC üçgeninin ABC eşkenar IBD| ve (CEJ ABC üçgeninin 
ağırlık merkezi üçgeninin kenarortay ağırlık merkezi 
B, G, D doğrusal enli iel ABI 1 JACI IDC|—4JAD| 
Alan(ABC) -48 cm? /BC|6 cm JAB|>4 cm Alan(AGD) 4 cm? 
B e &. BES G B e 
olduğuna ağ a B 6 Cc i olduğuna göre, Alan(ABC) kaç cm? dir? 
gün göre, Alan(GDC) kaç om? dir? olduğuna göre, Alan(AEFD) kaç cm? dir? 
olduğuna göre, Alan(AGC) kaç cm? dir? iş > a Bis Bip 
i A)6 B 60 54 4 4 3 
il 8 Ge Baz E) 16 A2 B)4 Co) 6 D)8 E) 10 
| 
| A) 6/3 B)12 C)9 D)6 3 | 
14. G noktası 
2. Gnoktası ABE-LŞden ABC üçgeninin 
ABC üçgeninin Biçim (ADI ün ağırlık merkezi 
ei a 
ağırlık merkezi ee e aka OD 1BD|<2JD6| 
A, 6, D doğrusal kenarortay Alan(ABK)—12 cm Alan(ABC) 45 cm? b 
ös 2 
Alan(AGC) 14 om? Alan(ADG)—4 cm B D C 
; .. — H 
B D C olduğuna göre, Alan(CEKD) kaç cm? dir? olduğuna göre, Alan(GDC) kaç cm? dir? 
olduğuna göre, Alan(GDC) kaç em? dir? 
İ olduğuna göre, Alan(ABC) kaç cm? dir? A)6 B) 8 C) 10 D) 12 gi zi e) EL ES 
A) 4 B)6 o) 7 D) 8 e) (Eİ 
in A) 24 B) 21 C) 18 D) 15 E) 12. 
G noktası 
ABC üçgeninin 
3. Gnoktası ABC üçgen G noktası ABC A Gm i 
ABC ü ini A N > ağırlık merkezi 
| üçgeninin TAFI, (BD) ve (CEJ Geni |DC|-2JBD| 
ağırlık merkezi ğ i 
| a İ kenarortay ni JEC| —2JAE| 
| 24 cm? Ni C|-3JB £ 
AM ei d Lİ Alan(AEG)-4 cm? B D G 
| Alan(ABC)-120 cm? 8 D C 
| ğ Ni , Km olduğuna göre, Alan(BGD) kaç cm? dir? 
B C olduğuna göre, Alan(BGD) kaç cm? dir? 
olduğuna göre, Alan(ABG) kaç cm? dir? A)2 B)3 04 D) 5 E) 6 
olduğuna göre, Alan(BGF) kaç cm? dir? A) 10 B) 15 C) 20 D) 25 E) 30 
A4 B) 6 Cc) 8 D) 10 E) 12 
A)4 B) 6 Cc) 8 D) 10 Eyi2. 
16. Gnoktası 
Gi noktası ABC üçgeninin 
4 ii ğ ABC üçgen ABC üçgeninin ağırlık merkezi 
" n Ni 
n ? i A TAE| ve (DCJ ağırlık merkezi B, G, D doğrusal 
ABC üçgeninin kenarortay İDC|-3j4D| (ABJ 1 (BCI 
ağırlık merkezi Alan(FEC)—8 cm? Alan(BGC) -24 cm? JAB|-4 cm B 13 e 
| . vel N (BC|-12 cm 
6 cm N R Dr 
| 
| ACI - NN 8 E olduğuna göre, Alan(AGD) kaç cm? dir? olduğuna göre, Alan(AGD) kaç cm? dir? 
| 159 cm B e 
| olduğuna göre, Alan(BGC) kaç cm? dir? olduğuna göre, Alan(BEFD) kaç cm? dir? A)3 B) 4 07 D)8 E) 10 
| ( ) kaç cm? dir? uğuna göre, Alan( ) kaç A) 12 B) 10 o 8 D) 6 E)4 
| A) 6 B)7 Cc 8 A)8 B) 10 C) 12 D) 14 e —— 
| ti in i (B 26 3C 4D SE GA 7C BE 0D MA izD SA 140 150 168 
j KONU KAYAR — ——. nn 108 a — (ONU İSİ j 
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Test (1) Kenarortay 





Test (2) Kenarortay 








Test (3) Kenarortay | Test (1 -4) 
Test (4) Kenarortay Benzerliğe Giriş, 


Temel Benzerlik Kuralları 
TOP er 
HE Kelebek Benzerliği 


Açı-Açı Benzerliği 
e i. Ee Test 9 
Tales Kurallarının Uygulanması 


NOTLAR: Kenar-Açı-Kenar Benzerliği 

































Test (6 - 7) 
Benzerlik ve Alan 
Menelaüs 




















Test (8 -9) 
Karma Testler 
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BENZERLİK (| 


İ. o Benzeriki üçgenin benzerlik oranı 5 tür. 


Büyük üçgenin en uzun kenarı 24 cm olduğuna 
göre, küçük üçgenin en uzun kenarı kaç cm dir? 


A) i2 B) 10 Cc 8 D) 6 g4 


2. O Benzeriki üçgenin benzerlik oranı > tir. 


Küçük ü üçgenin çevresi 9 cm olduğuna göre, büyük 
üçgenin çevresi kaç cm dir? 


A) 15 B) 20 C) 25 D) 30 E) 35 
3. A 
AN 
65“ p 
AGO» 
B & «E F 
A A 


m(ABG)—-60* 
olduğuna göre, m(DEF) kaç derecedir? 


ABC — DFE, m(BAC) -65*, 


A) 50 B) 55 C) 60 D) 65 E) 70 


M(BAC) <m(EDR) ve m(ABO) -m(BFE) 


olduğuna göre, aşağıdakilerden hangisi daima 


doğrudur? 
A A A A A A 
A) ABC —DEF B) ABC— EFD C) ABC—FDE 
A A A A 
D) ABC—DFE E) ABC — EDF 
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HD 


i 
İl 
9 
i 


EZ 





İ 





intez 






(kd 
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, İDF|JZz12cm 


olduğuna göre, |AC| kaç cm dir? 


A) 21 B) 19 Cc) 18 


D) 16 E) 15 


A : | 
| 10. 
E 
B 
vi 
C ş 


m(BAC) <m(DER), m(ACB)—-m(0FE) 


olduğuna göre, aşağıdaki eşitliklerden hangisi 


doğrudur? 
aylâBI. lAC| glE<i. |AB| 13 CI JAGI 
IDE| |DF| IDF| JEF| DF | (EF 
JAC| (BG) (AB) JEF| 
D)——— -- E— - — 
(EF |: |DE| JAC| JED| 
A 
D 
B C E F 
A A i 


ABC —DEF, |AB|-3JDE|, Çevre(ABC) 66 cm 
olduğuna göre, Çevre(DEF) kaç cm dir? 


A) 40 B) 33 C) 28 
A A 
ABC — DEF A 


m(BAC)-70* 
m(ACB) -50* 
olduğuna göre, 


m(DFE) kaç derecedir? 


A)40 OBS5o Ceo Do EE 


GEOMETRİ SORU BANKASI 


D) 22 Eti. 




















TEST /1 
13. IBCINJADI-LEJ Â - 
IABI/1CDJ 
JAB|- -1cpl : > 
JAE|—5 cm 
B 86 K G e ii olduğuna göre, 
A A N 
ABC — DFE, (AK) ve (DLJ açıortay JED| kaçcmdir?? Ç D 
a ie ei ee A)20 OB)18  C)15 D14 O E12 
olduğuna göre, |KC| kaç cm dir? 
9 
A)3 B) 5 ©) z D) 6 E)8 
14. (JABJ/(CDJ A B 
|AB|-2JCD| 
D |AD|*|BC|45 cm 
A olduğuna göre, 
E 
> g JAE| 4-JEB)| toplamı 
kaç cm dir? 
C D 
B ei F A) 40 B) 30 G) 25 D) 20 E) 15 
m(BAC)—m(DFE), m(ACB)-m(EDR) 
(BC|-24 cm, |AB|-16 cm, |DE|-9 cm 
olduğuna göre, |EF| kaç cm dir? 15. A D 
E 
A)3 B) 4 C)5 D) 6 
B 
GC 
A A 
11. ABC—DAC Bej 2 
A (ACJNIBDI-LE), (AB) / (CD). JED| 3 
IDC|4 cm N N 
ABE üçgeninin çevresi 12 cm olduğuna göre, DEC 
JAC|6 cm 6 üçgeninin çevresi kaç cm dir? 
olduğuna göre, 
(BD| kaç cm dir? A) 22 B) 20 C) 18 D) 16 E) 14 
D C 
A)9 B) 8 C)7 D) 6 E)5 
16. 
12. mABD)-m(AED) 


ve 





JAC|—4 cm 
İCD|—6 cm 
(AB|-10 cm 


olduğuna göre, 














İDE| kaç cm dir? 
A) 11 B) 12 Cc) 13 D) 14 E) 15 
2-A 3B 4D &A 6C 7D 8-B 








9-E 





TAD) 01BCİ (EŞ, (ABI /7/(CDJ 

JAE| 2x cm, JEDİ—x cm 

İCE|(x*2) cm, |BE| (3x1) cm 

olduğuna göre, |AD|--|BC| toplamı kaç cm dir? 


A) 22 B) 24 GC) 26 D) 28 E) 30 


16-8) 





10-D 11-E 12-E 13-A 14-B 15-C 
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TEST/2 pENZERLİK 
1. © ABC üçgen A 5. o m(AED)-m(ACB) g.  ABCüçgen ” 13. ABC üçgen 
AD||BD Ez i 
e | |AE| 5x cm DEJ/1ECİ (DEWIBCI 
aİEC ii 
AE lies) |EC|—2x cm JAD| -3x cm 3x 4x JAD|-JEC| 
DE|< & 
İDE|(x4*3) cm D E İDE|-20 cm JAE|-4x cm D E JAE|9 cm 
BC|—(3x- K y 
| i (3x-4) cm olduğuna göre, |BD|6 cm 6 (BD|-4 cm 
olduğuna göre, |BC| kaç cm dir? olduğuna göre, olduğuna göre, 
(BC) kaç cm dir? B 3x-4 C JEC| kaç cm dir? B e JAC| kaç cm dir? 
A) 28 B) 26 C) 24 D) 22 E)2 A) 28 B) 27 ©) 26 D) 25 4 
) ) ) ) ) 20 DM vi B)9 o 8 D)7 E) 6 A) 14 B) 15 C) 16 D) 17 E) 18 
2. A 14. ABCÜ 
A çgen 
: ie : 10. ABC üçgen A — ni 
iğ üçgen : (DFI/ (EĞ) // ACI E 
D > (ABI/IDEJ D 
(DEJ/ (BCJ (BD|2|AE)| D 
18 E ” |DE| 6 cm 8 
J(AD| 2 D IFG|3JGC| 
BD| 3 |DC|8 cm 
1BD| EG|<15 
B 2x E 3x C | |EĞ|s15cm o B F G C 
IDE|8 cm i olduğuna göre, B E C 
ABC üçgen, (ABI / (DEJ B G. JABİ olduğuna göre, |AC|-|DF| farkı kaç cm dir? 
N ; 1 -— oranı kaçtır? 
| |BE| 2x cm, |EC|3x cm, |DC|-18 cm olduğuna göre, |BC| kaç cm dir? : JAC| i 
li olduğuna göre, |AD| kaç cm dir? A8 9 PE Elie 
|) 3 3 
|: A) 12 B) 14 C) 16 D) 18 0. A)1 B) — ©) - D) — 
İ A) 18 B) 16 C) 14 D) 12 ga 5 4 
isi ABC üçgen 
İ (DEJ/ IFGI /1BCJ 
3. ABC üçgen A © OH. ABCüçgen A JAE|—|EG| 
| ; : 4 
(ABI/IDEJ D 7. o ABCüçgen A IDEJ/ TABI D 2DF|—3|FB| 
| IBE|<3 cm IDEY/BCI JAD|4 cm 3 |AD|-12 cm 
i z Xt 
| (EC|-12 cm IDE|<8cm (EC|-10 om iel emi 
(BC|512 cm |BE| sx cm olduğuna göre, 
| 1 i ik 12 c olduğuna göre, y ef (DC|-(x43)cm B Xx E 10 c JAB|#JAC| 
li ; p m D : Ni Ni ” N 
| olduğuna göre, 1DGİ oranı kaçtır? lEci oranı kaçtır? olduğuna göre, |AC| kaç cm dir? toplamı kaç cm dir? 
B 12 G. 
1 1 4 A) 64 B) 60 C) 56 D) 52 E) 48 
Aİ pi gl v2 e? yı B)2 g3 D)4 gs A) 18 B) 16 C) 14 D) 12 E) 10 
- 12. ABC üçgen A ....İ. 16. ABG üçgen 
4. ABC üçgen (DEL/TEC) (DEJ/1FGI//1BC) 
8. ABCü LADI IDFİ 
IDE1/ (EC) üçgen A İRE|<aem lamalar. 
İDE|-6 cm IDEJ/ TACI IBD|6 cm JEG|12 cm 
JBD| <4 cm 5|AD|—2JAB)| z olduğuna göre, olduğuna göre, 
1BC|9 cm İDE|<12 cm JADI.JEC| çarpımı JAE|4-JGC| 
olduğuna göre, olduğuna göre, kaç cm? dir? toplamı kaç cm dir? 
İAD| kaç cm dir? |AC| kaç cmdir? B E 
A) 24 B) 22 Cc) 20 D) 18 E) 16 A) 14 B) 12 C) 10 D)8 E)6 
A)4 B) 5 Cc) 6 D)7 E)8 13 in 
e M2 Mies ır bie Bİ lis ap—sE EBA GE e SA Sc 1D 1D İZA 188 İ4E 156 168 
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| Oo BENZERLİK 
TEST /3 
| İ. oOJAB)vefACIdördereşit 5.  ABCD dörtgen ; 
| A A4 D 9.  ABCüçgen m 13. JABILJACI A 
parçaya ayrılmıştır. (ADI/1EĞ)/1BCI 
JEGJ-8 cm AD|—4 (BEJMİDCİ İF? (DEJ LJBCJ . 
- —4 cm 
a e (DEJ/ (EC) /DE|-2JEB) 
olduğuna göre, JEG|9 cm 
DE i JAE|2|EG| D E JABJ-4cm 
İDE|4(BGİ| toplamı (BC|-20 cm B 20 C ” M 
: olduğuna göre, B E G 
kaç cm dir? |DG| 
olduğuna göre, oranı kaçtır? 1pr| orani kaçtır? olduğuna göre, |AC| kaç cm dir? 
| 16c| JIFC| B i C 
İ A 11 9 7 5 A)4 B) 5 C)6 D)7 E)8 
| )12 B) 14 Az BZ DE D) 77 7 : — ç : N ) ) ) ) ) 
A5 1 )z )z )— 
N 14. JABJLACI D 
2. ABC üçgen R 6. ABC üçgen A (ADJ.LJDCJ X 
: - 1 
IDE/(BCJ (BEJ açıortay 10. ABC üçgen A MEC) SNECİ X 
/DE|<|BD|42 8 IDEJ/1BCJ 6 (AELNIBDIXİF) (7 
|DC|-2JAD| 
JADJ8 cm |AD| 6 cm Dp E IDEN/LABI D we 6 
D E —6 cm 
(BC|9 cm |BC| 12 cm ğa : olduğuna göre A 
olduğuna göre, olduğuna göre, li B E C (BC| k > il i 
z > aç cm dir? 
JBD| kaç cm dir? B 9 G İDE| kaç cm dir? TT olduğuna göre, 6 
İAD| kaç cm dir? E E E 
| : A)12 B)6y5 C)18 D) 63 B6y6 
N A)4 B) 5 Cc) 6 D)7 A)3 B) 4 C)5 D) 6 E)7. 
A) 6 B) 12 C) 18 D) 24 E) 30 
i 
7. o ABC üçgen A — & 2 
3. ABCÜ 
C üçgen A IBFJ açıortay 11. ABC üçgen A 4 — 
e (DEJ/1BG) 8 A, F, G doğrusal 
İDE|<2JBD| 12 N JAD|-8 cm IDEN/ECJ 
YAD ele - IDF <2 om N JAFI -2)FG| m mii i 
pa ; İ sm(ACB 
(BC|-18 cm ii 5 > (FE|<4 em KİN |DF|-6 em D E (ABJ.LJACI, m(ABD)<m(ACB) 
“ pa Ze) # sz 5 
olduğuna göre, olduğuna göre, 5 Cİ |GC|-12 cm e İ JAD|2 cm, |AB|-4 cm 
|DE| kaç cm dir? |BC| kaç cm dir? : B G 12 C olduğuna göre, |DC| kaç cm dir? 
olduğuna göre, |EF| *-|BG| toplamı kaç cm dir? 
A) 16 B) 15 C) 14 D) 13 E) 12 m ii E A)8 B) 53 o) 4y3 DE ES 
bi ABİ a DA 35 A) 13 B) 14 C) 15 D) 16 E) 17 
16. 
4. ABC üçgen e A 8. ABC üçgen A | 12. ABC üçgen A 
(DE| LJBCJ (DE /IECI A, F, G doğrusal 
D 
AFJ L(BCİJ LEFİ/ (ABI (DEJ/ 18C| 
3JAD|—2|BD| JAD|—JEF| IDF|—2 cm D E 
İDE|-9 cm 2 - İDE|-9 cm 1GC|16 cm (AB) L (ACI, (DEJ L(BC)J 
B G 16 
olduğuna göre, B E F C olduğuna göre, B F IDE <6 cm, JAC| 8 cm, |BD|4|BC|-21 cm 
olduğ ö z 2 dir? ; 
JAF| kaç cm dir? JFC| kaç cm dir? Bm göre, JE hele keerpion kaç ee: gi olduğuna göre, |BC)| kaç cm dir? 
A) 32 B 8 D) 26 E) 24 A) 10 B) 12 C) 14 D) 16 E) 18 
A) 16 B) 15 C) 14 D) 13 E) 12 A)6 B)8 Cc) 9 D) 12 pi i | CE ) 
116 vE sE 4B 5D 6D 7A 8&C &D 10B 1lE 12A 13E 148 15D 16-8) 
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(ABJ1 (BD| A 5. 
(ED) (BD| 
m(BAC) <m(DEC) 
(ED|-2JCD| 
(BC|-5 cm 
olduğuna göre, 
JAB| kaç cm dir? 


w 
o 
o 
U 





A) 5 B)8 6) 10 D) 12 E) 15 
(ABJ (BC) A 6. 
IDEJ LJACI 
İDE| 3 cm 
9 D 

JAB|-9 cm — 
|DC|-7 cm 

B E G 
olduğuna göre, |BC)| kaç cm dir? 
A) 28 B) 24 C) 22 D) 21 )UuAa 
(ABI 1 (BC) A | İ 

Zi 

IDCI LJBCJ| 
TAEJ 1 (ED) D 
BE|-JEC) — ) 
JAB|-12 cm > 
IDC| -6 cm B E G 


olduğuna göre, |BC| kaç cm dir? 
C) 63 


A)i2/2 o Boyz D12 E8 





Cc 
TABI 1 TACI, (DC LJACI, m(ABG)<m(BEC) 
IBC|<JED|, |AB| 5 cm, JAE|-2 cm 

olduğuna göre, |DC|J 4 |JEC| toplamı kaç cm dir? 
A)8 B) 9 C) 10 


D) 11 E) 12 


118 





(ADI//BCI A 

(ABILJAD| 12 
(BD) L(DGJ i 
JAB| 4 B i 


olduğuna göre, : 
|DC| kaç cm dir? Cc | 


A) 15 97 De gl İ 
. 10. 
(ABI .LJACI 
IKFJ LIBCI 
(DEJ L (BC) 
IDE|—2 cm 
|EC|4 cm 
IBK|-3 cm 





B3K E 4 Gi 


olduğuna göre, |BF| kaç cm dir? 


A)S B)3V5 C)6 


DAB o g8 


11. 


LABJ 1 JACI 
(DC) 1 (BCI 
(ED) 1 JDGJ 
JAB|—-12cm 
JEC|6 cm 
IDC|s4 cm 





olduğuna göre, |BC| kaç cm dir? 


A) 15 B) 16 C) 17 D) 18 E) 19 


TABI LJAC)J ' 12. 
IDEJ LJBGJ 
IKFJLJBGI 
İDE|3)JKF| 
IBE|-6 cm 
|EK|-16cm B 6 E 
|KG|8 cm 

olduğuna göre, |DF| kaç cm dir? 


gel mey ge 





16 







A)12  B)15 


1G 
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TEST/4 
—— , Peer, 
ABC üçgen A 13. m(BAD)zm(ACB) A 
M(ACB)<mBED) 4 (BD|<4 cm 
JAE|1 cm E JAB|8 cm 8 
(EB|-5 cm R olduğuna göre, 
(BD|>2 cm IBC| kaç cm dir? 
B 2 D C B 4 D C 
olduğuna göre, |BC| kaç cm dir? A) 18 B) 16 GC) 14 D) 12 E) 10 
A) 15 B) 13 C) 12 D) 11 E) 10 
A — — 
D 14. m(BAD)-m(ACB) A 
1BD||DG| 
AB ye 
|AB|- 4/2 cm ala 
olduğuna göre, 
B E N 
pa a IBD| kaç cm dir? 
ABC üçgen, m(BAC)-m(DEC) 3 n Ğ 
3JAB|-4|DEJ, |DC|12 cm 
a 2 3v2 4 
olduğuna göre, |BC| kaç cm dir? A)8v2 o B)8 o) 42 Day? EB) 
A) 14 B) 15 GC) 16 D) 17 
ABC üçgen A 
m(BDC)-m(ABG) e 
|AD|12 cm 
İDC|4 cm D 
4 
a AS olduğuna göre, 
ABC üçgen, m(ACB) —m(AED) |BC| kaç cm dir? B Ğ 
|AD|4 cm, JAE|6 cm, |BE|-2 cm 
olduğuna göre, İs, oranı kaçtır? A)8 B)7 C)6 D) 5 E)4 
1 1 2 3 1 
A)— B) — (o) DE E) — 
)5 ) 3 ) 3 ) rı ) 5 
ABC üçgen A 16. (ACINIBDIXE) A 
ACB ve BDE 4 > B, F, C doğrusal D 
bütünler açılar LAB/EFİ/IDGJ E 
|AE|-4 cm D (BFJ<2JFG| v 
|AB|—-8 cm IDGJz6 cm B F C 
İDE|6 cm B R 
Ni olduğuna göre, |AB|--|EF| toplamı kaç cm dir? 
olduğuna göre, |BC| kaç cm dir? 
A)8 B) 10 C) 12 D) 14 E) 16 A)8 B) 10 C) 12 D) 16 E) 18 
2-D 3-A 4-E 5-GC 6-B 7-D 8-E 10-C 11-A 12-C 13-B 14-E 15-A 16-0) 
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İİ A,B,Cve D,E,F 
doğrusal 


AD/BE/CE 
IBC|<2JAB| 
İDE|5 cm 


olduğuna göre, 





JEF| kaç cm dir? 


AS B)8 


C) 10 D) 12 


E) 15 


ABC ve ACD üçgen 
TEF1/ (BG) 

IFGI/ CD) 
İAE|2|EB| 
İAG|14 cm 





olduğuna göre, 


İGD| kaç cmdir? g 


A)4 B)7 


Cc) 9 


D) 11 E)14 & 





ABC ve ADE üçgen 
(Fal /(Bcj 
IGKI/1cDJ 

KL) /1DEJ F L 
JAF|<3JBF| 

İAL|24 cm E 
olduğuna göre, 
İEL| kaç cm dir? 
A) 14 


B) 12 GC) 10 D) 8 


ABC ve ADE üçgen 
IFGI/(Bcj 
IGKI/1cnj 

KL /1DEJ 7 L 
2lAF|3jBF| 

IKL|512 em E 
olduğuna göre, 
İDE| kaç cm dir? 
M80 Bx ga 


D) 22 E) 20 
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ABC ve ACD üçgen 
IGFJ/1BG)J 

IFEJ/ TADI 
2JDE|-3JEC| 
JAG|-6 cm 
olduğuna göre, 
|BG| kaç cm dir? 


Aya B) 6 


ABC ve ACD üçgen 
(EF) /1BC)J 
IFGJ/1CDJ 


olduğuna göre, 


JAB| kaç cm dir? 


A) 21 B) 19 


ABC ve ACD üçgen 
(EF1/IBCI 
IFGJ/ICDI 
EF) 2 j8cj 

3 
|FG|6 cm 
olduğuna göre, 
|CD| kaç cm dir? 


A) 21 B) 18 


ABC ve ACD üçgen 
(EF|//1BCI 
IFGI/ADJ 
lEFI- 5 leci 
|GD|-12 cm 
olduğuna göre, 
|GC| kaç cm dir? 


A) 6 B) 8 


A 
6 
G 
B c 
c)8 D) 10 E) 12 
A 
G 
E D 
9 
(0 
C) 17 D) 15 


C) 15 D) 12 E)9 
A 
p 
E 12 
G 
B 
Cc 
C) 12 D) 16 E) 18 
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BENZERLİK 
g. ABD ve BCD üçgen A 13. ABC üçgen 
TEF TADI D JAE|6 cm 
IFGJ/IBCI JEC|-10 cm 
ip6| 3 E |AD|-8 cm 
,cc| 2 ç /BD|-4 cm 
JEF|-8 cm JED|<9 cm B Cc 
eN olduğuna göre, |BC| kaç cm dir? 
olduğuna göre, B C 
JAD|4- (BG) toplamı kaç cm dir? A) 36 B) 27 ©) 24 D) 18 E) 15 
A) 22 B) 24 C) 26 D) 28 E) 30 
14. ABC üçgen A 
(BD|i cm 
10. ABC üçgen A (BC|-3 cm > 
IDEJ /1BFJ 3K JAD|8 cm 
(DF1/18C) E olduğuna göre, D 
—3x cm 
JAEJ Si 1DEJ oranı kaçtır? 1 
JEF| 2x cm D iğ lAc| 
B 3 C 
olduğuna göre, 
2 3 1 
JAF| A) B) > C) — D) — pE 
Jac| AC| oranı kaçtır? B c 3 a 
2 2 3 3 3 
> B) - Gi Di) > pE 
A 3 ) 5 ) 2 ) 5 ) 7 
Mi A 3 45 
| 11. ABC üçgen A 
(DEJ/IBCJ 
(FEWIDCJ E B 8 Cc 
JAE|-2JEC) (ADI/(BCI, JAD| s2 cm, |BD| <4 cm, |BC|-8 cm 
na 8 2 E AB| 
olduğuna göre, olduğuna göre, Joel oranı kaçtır? 
LAPILADI kaçtır? 
bide) ir ati gd gi gi 
' E > 5 Iz 3 4 Iş 
A)8 B)6 oya D) 4 E)2 
12. JAEJ-4cm N 16. JADI/IBCJ A 4 D 
| JAD|-6 cm JAD| 4 cm 
: IDC|—2 cm JED| <6 cm 
” : JEC|9 cm 
olduğuna göre, 35 
A A İAE|*4|DCJ- — cmB E 9 Cc 
AED — ACB B C Ni 
> olduğuna göre, |DC| kaç cm dir? 
olabilmesi için |BE| kaç cm olmalıdır? 
As Bs8e 9g? pau gl 
A)4 B) 6 c)8 D) 10 E) 12 2 2 
3-D 4-E 5-A 6-A 7-B 8-B SE 10-D 11-D 12-C 13-D 14-C 15-A 16-£) 
KONU KAVRAMA SERİSİ 1941 GEOMETBİ SORU BANKASI 








BENZERLİK 


ER z a 3 p 
1. (o Benzer iki üçgenin çevrelerinin orani olduğuna 
göre, alanlarının oranı kaçtır? 


Ti 


3 g 
A)—— 
7 7 7 14 49 


2. Alanları 24 cm? ve 12 cm? olan benzer iki üçgenin 
benzerlik oranı aşağıdakilerden hangisi olabilir? 


AZ B) 2 o 4 D) VZ g2 





BK e Ea 
A A 
ABC — DEF, |BK|)JKCJ, JEL) —İLFJ, |(BKJJEF| 
Alan(DEF) -12 cm? olduğuna göre, Alan(ABK) 
kaç cm? dir? 


A) 12 B) 18 C) 24 D) 36 E) 48 


(AElN(BDI 1G), (ABI/I(DEJ 
2|AC|7|ECİ, Alan(DEC) -8 cm? 
olduğuna göre, Alan(ABC) kaç cm? dir? 


A) 98 B) 84 C) 72 D) 64 E) 48 
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m(ABD)-m(AED) A > 
JACj-4 cm 
|DC|-9 cm C 


9. 


Alan(ABC)-8 cm? 
olduğuna göre, 
Alan(DEC) kaç cm? 


D E 
dir? 


C) 40 D) 36 E)18 | 


10. 


ABC üçgen A 
AD|<JBD| 

JAE|-JEC| 

Alan(ADE)-13 cm? D E 
olduğuna göre, 


Alan(ABC) kaç cm? dir? 


B c | 
D) 65 


A) 26 B) 39 C) 52 E)78 


ABC üçgen 

(DEJ //8cI 
JEC|-2JAE| 
Alan(ADE)-3 cm? 
olduğuna göre, 
Alan(BCED) 





kaç cm? dir? 


A)6 B) 12 Cc) 18 









ABC üçgen 
(DEJ/IBCI 
JAD|-4JBD| 
Alan(BCED) -63 cm? 
olduğuna göre, 
Alan(ABC) kaç cm? 


dir? 


A)175 OB)161t C)133 Diz? pi? 


CGEOMETBİ SOABLJ 







11. 


D) 24 g3. 12. 
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BENZERLİK 
ABC üçgen A 13. ABC üçgen 
(ABI /IDEJ . (DE) // (FGJ / 1BCJ 
2JDCJ-3JAD| 2JAD|-3JBF|-6JDF| 
Alan(DEGF)-28 cm? 
olduğuna göre, 
B E 
N Alan(ABC) kaç cm? dir? 
ği . o AlanDEC) 
olduğuna göre, an ABEDİ (ABED) oranı kaçtır? 
9 3 1 2 12 
M3 Big B mİ A)108 oOB)112  C)120 D)132 E)144 
C üçgen 
Mia R 14. - ABC üçgen A 
(ABW/IDEJ D (ABJ ve JACI kenarları birbi- 
2 rine eşit uzunlukta beşer Ak 
Alan(DEC)-4 em parçaya bölünmüştür. PN 
2 2 
Alan(ABED) 5 cm Buna göre, taralı bölgele- 
rin alanları toplamının 
B E C ABC üçgeninin alanına Ni 
oranı kaçtır? in 
olduğuna göre, Eg oranı kaçtır? $ e 
1 1 1 1 Z S 
Az B) > 6)—— D) — E) 
3 2 v2 y3 A) 1 B) 1 o) 2 D) 2 E) 2 
3 4 3 5 7 
ABC üçgen A 
DEJ/ (BC 
ai 15. ABC üçgen A 
Alan(ADE) 1 5 E 
AlanBCED) 5 (0E1/1(FG)/1BCI 
IDE|-5 cm JEG|-|GC| 
olduğuna göre, (DFJ2JAD| 
(BC| kaç cm dir? B C Alan(ADE)-4 cm? 
A)SV5 BsY6 C10 025 E30 olduğuna göre, e 
Alan(BCGF) kaç cm? dir? B Cc 
A A) 70 B) 64 C) 56 D) 48 E) 36 
16. Gnoktası ABC A 
B E Cc üçgeninin ağırlık 
ABC üçgen, (ACJ//(DEJ ni 
E 
Alan(BED)-25 cm?, Alan(ABC)—100 cm? (DEJ/1BCJ D 
Alan(ADE)-24 cm? 
olduğuna göre, ACI oranı kaçtır? Miz B C 
olduğuna göre, Alan(ABC) kaç cm? dir? 
1 
A) — B) e C) pi D) KE E) v2 
16 4 2 y2 3 A) 70 B) 54 C) 48 D) 42 E) 36 
3-C 4-A 5-B 6-C 7-D 8-A 10-E 11-B 12-C 13-E 14-D 15-B 1 6-8) 








OZCAMETDİ SADII DAMIKACI 























A) 32 B) 3ö C) 42 D) 48 E) 50 


MARIDI İZ AYIM ANE mmm 


















A) 64 B) 80 C) 96 D)112 : E)İ 





























BENZERLİK o TEST/; BENZERLİK Di 
OOO >Ç>ZİŞİ >>> ğğğğ<>—Rğ—<>—>——>— MM m>m>m>m>m>» << <çşç———ğ—ğ—ğ—ğ—ğ—ğm N 
A A 5 m(AED)-m(ACB) - g. ABCüçgen A 13. ABC ve BED üçgen A 
1. ABC-DEF (ABİ 314D) LAFI NIBDİLE) 5 IEGJ/1BD)J 
ABC Es ANİABO) 4d in JAEJ—JEF| (BC||JCD| E G 
çevresi DEF dlduğl Gir | (BFJİFC| JBE| -4JAE| E 
üçgeninin 6 katıdır. i i ED|-7 cm IFG|-2 cm 
Alan(BEDC) kaç I 
Alan(DEF) 2 cm? NN di : olduğuna göre, p E C olduğuna göre, 
B Cc (BD| kaç cm dir? JAC| kaç cm dir? 
olduğuna göre, iki üçgenin arasında kalan taralı 5 YU 53 > z > 
ö i 2 di A) 11 18 : 
bölgenin alanı kaç cm? dir? ) ) 188. A) 14 B) 21 C) 28 D) 35 D) 42 A) 15 B) 14 C) 13 D) 12 E) 11 
A72  B70 G6 DS6  E48 
14. ABC ve DEC üçgen A 
: ABC üçgen 
2. o ABC üçgen ii — | PBGJ TEDİ 
A 6. JABJLJBC| A JAEJNIBDJ> İF) |AD|-2JDC| 
(AB1/(DEJ BC 
TOM (DCJ.LJBCJ (GDJ/ IBC) D |EB|<3J8C| 
(DE <5 İAEJLJEDİ 0 IDC|-2J4D| (GC|-4 cm , D 
in 3JAE|5JED)| (BC|<3JEC| olduğuna göre 
|ACJ9 cm ln al Gi 
» ie 2 i 
Alan(DER)-8 om? 4 mr Alan(EDC)-9 cm > TE z JAD| kaç cm dir? 
diz N olduğuna göre, (FG| E B C 
olduğuna göre, 1 bö i dir? ğ öre, —— tır? 
guna göre, taralı bölgenin alanı kaç cm? di Alan(ABE) kaç cm? E Cc olduğuna göre, (FE| oranı kaçtı A) 32 B) 28 C) 24 D) 20 E) 16 
dir? 
A)18 o B)16 C) 14 D) 10 )A j 1 1 1 1 
m A, Bş << e. EŞ 
A) 18 B) 20 Cc) 23 D) 25 E)d0 
15. ABC ve EBD üçgen A 
(EF1/ (BD) 
3. A 
lAE|xJBE| 
D 11. ABC üçgen A (BC|-|JCD| 
(ADINIBEJ İF) Alan(EFG)-2 cm? 
7. o ABC ve ACD üçgen A JAF| —2JFD| 8 olduğuna göre, 
(EF) /18CJ D 3BD|-2JDC Alan(GCD) kaç 
B E Cc 
ği IFGI/ADI JAE| 8 cm cm? dir? 
ABC üçgen, |DE| // |ABJ N 
Alan(DEC) —Alan(ABED 2 ee ill 
an Alan(ABE DE|4 İBCi 3 ; 
' )<Alan(ABED), |DE|-4 cm (Bc| 3 G | JEC| kagcmdir? o & D C A)4 B) 6 C)8 D) 10 E) 12 
olduğuna göre, |AB| kaç cm dir? Alan(CFG)-4 em? : 
olduğuna göre, A)6 B)8 C) 10 D) 12 E) 14 
AM2  B)5 G6 DAS o E)8 Alan(ACD) kaç cm? e 
dir? 16. ABC üçgen 
ği A, F, G doğrusal 
A)36 OoOB)a4 oOC)a2 D28 EY İZ ABCüçgen (EG1/ (Dc) 
A JAFI-JFaj 
4.  (ABILIBGJ IBEJ/(DGI 
JAD| <3JAF E (GC|-21BG)| 
(ED) LJACJ | : 
/BDj— G Alan(DEGF)-9 cm 
JAD|2 cm iel 
JAB|<5 cm JEF| s2 cm 
B D C 
| sz 2 © N Ni N 
Alan(AED)-8 cm > 8. o Kenarlarıacm,bcmvec cm olan bir üçgeninalii olduğuna göre, |BF| kaç cm dir? olduğuna göre, Alan(AFC) kaç cm? dir? 
B C 32 cm? olduğuna göre, kenarları Za cm, 2b cm ve 25 
- p w Çk ti 2 di 
olduğuna göre, Alarn(BEDC) kaç cm? dir? cm olan bir üçgenin alanı kaç cm? dir? A) 12 B) 10 C)8 D) 6 E) 4 A) 20 B) 18 C) 15 D) 14 E) 12 





3S-A 4-C 5-E£ 6D 7A 8E «Cc 10-D 


11-C 12B 13A 14A  15C 16-C) 





ARMA Mmemimi ri 























NZERLİK 





BE 







































pe m asi ball DEMLENMESİ NE EZE ERİME MM EEE m ESECEK. BELLE ea amma a ne 
1. (DFJLJABI 5. JACIN TAE -LAY i 10 ABC üçgen A 13. 
(BEJ LJADI m(ABC)-m(ADE) A TADI açıortay /5 
” BC 
JAE|-2 cm AD <6 em pi E EN F 
JAF| <4 cm JAB|-8 cm Kani 
|FBJ<4 cm 1DC|-10 cm iel eem 
olduğuna göre olduğuna göre, JEEİ# em 
Ni i E ğuna göre, 
|ED| kaç cm dir? |BE| kaç cm dir? 5 D Ğ 
BC). Kaç em-olrs ABC ve AED üçgen, (DEJ / JAB 
- A4 B) 5 C)6 D)7 8 | çgen, İDEJ// JAB 
A) 10 B) 12 i : (BF|3 cm, |KFJ1 cm, |KC|2 cm 
A)8 B) 10 C) 12 D) 16 E) 20 (DK| 
olduğuna göre, İKE| orani kaçtır? 
, ABC üçgeninin O İ 3 4 2 3 
al ie N © 40. ABCüçgen N Mz M5 o m»: a3 
2. o ABCüçgen A ağırlık ln N JAB|-JACJ 
| (DEJ/ 1BCJ ll m(ERD)-m(EDE) z 
AE|-8 cm F 
| (BD|-2JAD)| z nn Çi | (BD|-4 cm 14. ABC üçgen A 
| JAE|?4 |ECJ2 20 cm? D (BD|> (DC|-8 cm 
| 3 N 3 (DFJ / JACI 
olduğuna gör olduğuna göre, i ECİ-6 6 
guna göre, : |EC| 6 cm |EFİJED| 
|EC| kaç cm dir? ARE İaeleepemi. B Sİ ğuna gö 
ç cm dir? / Hi | olduğuna göre, 5|KD|JAK| 
/ X aç cm dir? |BF| kaç cm dir? B 4 D 8 Cc JEK| <2 cm 
| A) 24 B) 21 6) 18 D) 17 E) 15 K olduğuna göre, B Cc 
k ; 1 
de. en e. | AŞ Bs oi Da JEB| kaç em dir? 3 
A)2 B)3 o) 4 D)5 E) 6 
7. A i 
3. o ABCve ACD üçgen A 11. ABC üçgen A 
i ED) // AG ” 
| (EF (BC) JEDI/ TACI 15. ABC üçgen n 
| (FG) // (CD) a ği D (DEJNBEJ LE) 
JAZIL2 4 DE 2 ti ai ai 8 (DEJ / (BC) 
| J(EB| 5 B : JBD|—3 cm |DF|-2JFE| D F E 
| al e m(BAD)—m(ACB), |AD|—JAE|, |BD|<3 cm (EDis2en  B S z IKFI5 cm K 
| JEC|<12 cm olduğuna göre, |AE| kaç cm dir? : olduğuna göre, |DC| kaç cm dir? İKC|25 cm 
| 5 
| ECDG) k 2 dir? olduğuna göre, : 
İ ğ öre, D aç cm” dir? ? N 
olduğuna göre, Alan( ) kaç id B)5 g6 D)7 BE A)10  BeV2 c)8 DAY? o B)5 JAF| kaç cm dir? / N 
| A) 25 B) 34 C) 45 D) 55 E) 64 A) 40 B) 35 Cc) 30 D) 25 E) 20 
| 8. i 12. ABC üçgen,B, G,D doğrusal Aa 
AT 
| z , E | (EDİ 1FGİ/ (BC) 16. (ABI 1 facj b 
Ker lerieleri (DEJ 1 fACI A 
4. oGnokiası ABC üçgeninin A / İFG| <3 cm (DC) JBOJ 
ağırlık merkezi olduğuna göre, (BC| 5 
(DEJ/ IEC) 8 B i2 C 6 D IBC| kaç cm dir? iDc| 3 
olduğuna göre, D E kel ie il olduğuna göre, Alan(ADC) kaç cm? dir? 
JEC| kaç cm dir? (BC|-12 cm, |CD|<6 cm, |DE|-8 cm 
5 olduğuna göre, |AB| kaç cm dir? A)g B) 12 C) 15 D) 17 E) 18 A)130 o B)120 oO(C)100  D)J8O  E)6o 
| 
A) 8 B)7 Cc) 6 D) 5 E)4 A)6 B)7 08 DS #&E SA 6B 7C 8D 8D 10A 11B 12E 14C 14B  15-E 16-8) 
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| BENZERLİK 





1. o G noktası ABC A 
üçgeninin ağırlık 
merkezi 
(DGI / (AB) 


Alan(ABC) 54 cm? 


B 


olduğuna göre, Alan(DGC) kaç cm? dir? 


A)6 B) 8 C) 10 D) 12 


m(SAD)—<m(ACB), (BD|—2 cm, |AB|-6 cm 
Alan(ABD)— 3v3 cm? 
i olduğuna göre, Alan(ADC) kaç cm? dir? 


3.  mMABO)-m(ACB)<m(DEĞ) 


|DE|-3 cm 

JAD|5 cm 
olduğuna göre, 

Alan(DEC) 

Tri tır? 

Alan aBED) 920 kaçtı 

B E 
9 9 12 

AZ B) — Cc) — D) — 

) ) 25 ) 55 ) 35 





4. JABIY IDF 
(ED) / 1BCJ 
(ABJ 1 (BC) 
JAD|21DG| 
IDF|s52 em 
(ED|6 cm 


i 
| olduğuna göre, Alan(ABC) kaç cm? dir? 
i 


A) 27 B) 30 C) 36 D) 40 





B 2 D Cc 


E) 14 


A)24/3 B)22V3 C)20V3 D)18y/3 E)16V3 








E) 48 
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G noktası ABC A 


üçgeninin ağırlık 

merkezi 

(DGI /(AC| 

IBE|<|EG| 

İDG|s4 cm B E 


olduğuna göre, |AC| kaç cm dir? 


A)8 B) 9 


C) 10 


D) 11 


ABC üçgen 
(ACI L(BCJ 
JAE|-|BE| 
JAC|s16 cm 
|BD|&15 cm 
olduğuna göre, İN 
Alan(BED) kaç B 15 D Cc 
cm? dir? 
A) 64 B) 60 


C) 56 D) 45 


(AB) L(BD)J A 
(ACI L(CEJ 


(ED).L(BDJ E 


|ED|4 cm 


1BC|<|CD|6 cm 4 


olduğuna göre, 
JAE| kaç cm dir? 
A) 17 B) 15 


Gc) 13 D) 12 


Gi noktası ABC üçgenin 
ağırlık merkezi 
IGDI / (BC) 
|GD|s4 cm 
olduğuna göre, 
JBC| kaç cm dir? 
B 
A)8 6) 10 


B) 9 D) 12 
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E) 12 
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g. ABCüçgen A 13. ABC eşkenar üçgen A 
(AB) 1 (BC (ADJN(BEJ-İF) 
IDFI 4 (ABİ m(AFE) 609 
JEF|sİBE| F D /(BD|12 cm 
|/DC|2JAD| olduğuna göre, 
JAB|-12 cm E JEC| kaç cm dir? 
(BC|-9 cm 
olduğuna göre, 5 ğ 
JED| kaç cm dir? A) 4y3 B) 6 c)8 D) 10 E) 12 
A)4 B)5 C)6 D)7 E)8 
14. ABC üçgen 
(BEJ açıortay 
10. ABC üçgen A İDE) //1BCJ 
(ABI -L(BC) (DFJ<|FE| 
JEC|-2JAE| E JAD|-6 cm 
JAD|-8 cm 8 (BD|—12 cm 
IDB|4 cm |FK| 3 cm 
(BC|<6 cm D olduğuna göre, 
olduğuna göre, 4 JEB| kaç cm dir? 
IDE| kaç cm dir? 
B 6 
A6/3 B9 ONS Diz Eta 
A) 2/5 B)5 C)3yY3 D) 42 
11. ABC üçgen — 15. ABC eşkenar üçgen 
(ABJ L JACJ 4 m(DEF) -60* 
(BD|-|DG| ” (BD|4 cm 
JAB|-8 cm E . |BE|—2 cm 
JAE|10 cm İFC|s5 cm 
JEC| 2 cm B D C olduğuna göre, 
olduğuna göre, |DE| kaç cm dir? |EC| kaç cm dir? 
A) 6 B)8 
A3J2 Ba/5 o2/6 Daf Baf ) 
vin 16. mpBAC)-m(EBb) N 
12. (ACILjJBoj e A — — 
Ap m(ABD) <m(BDE) 
begi |BC|-|ED|-3 cm 
eli D JAB|-8 cm E 
JAC|-8 cm B - j B 
JEC) olduğuna göre, 
-3 
n ii JCD|J kaç cm dir? 3 
olduğuna göre, 
İBC| kaçcmdir? B E3 C 
B 3 G D 
A8 B) 10 Cc) 12 D) 14 E) 16 A) 8 B)7 06 D) 5 E)4 
A e Ar ve in ei 10A TE 12C 18E 14E 156 16) 
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AÇİ-KENAR BAĞINTILARI 
1. 
D 
A 
” 30 
eo 
p a Cc E F 
M(BAC) 1009, m(BER) — 809, m(EDE) — 309, 
İBC|$|DE| olduğuna göre, yukarıdaki şekillerde 
gn.uzun kenar aşağıdakilerden hangisidir? 
AMACI Bio OppA DIE E)IDEJ 
2. 


n 


mi —— 
MBAC) — 1009, m(DER) — 759, m(EDR) - 60, 
M(KGL) — 969, |BC| —|DEJ, JDFJ — |KGJolduğuna 
göre, yukarıdaki şekilerde en uzun kenar aşağıda- 
kilerden hangisidir? 


MBCG BD OJE YIK Ey 


3. JAB —2em A 

lAC| <4 cm 4 

IBCİ <xcm > 

olduğuna göre, 

xin alabileceği B Xx & 

tam sayı değerlerinin toplamı kaçtır? 

A) 10 B) 11 C) 12 D) 13 E) 14 
4. 


ABC çeşitkenar üçgen 


JAB| -5cm 
1BC| <9cm 
ACI —xecm 


olduğuna göre, 


A 
Xx 
v 
X in kaç farklı B 9 Cc 


tam sayı değeri vardır? 


A) 10 B) 9 Cc) 8 D) 7 E) 6 


KONU KAVRAMA SERİSİ 


EM KEZ a — İİ — İNE AE ZER 











TEST /1 

JABj —xcm A 
JAC| — x*6 cm 9. 
İBC| 8cm x x*6 
olduğuna göre, , 
x aşağıdaki değer- i 
lerden hangisini a i 
alamaz? ci 
A) 87 B) 14 o) 8 D) 3 gı | 
JAB| 4cm A 
JAC| 6cm 
|BC|  3xcm > 

i 10. 
olduğuna göre, : 
x in kaç farklı tam- > 7 N 
sayı değeri vardır? : Cc: 
A)1 B)2 c)3 D) 4 g5 
ABC üçgen A : 
m(BAG) > m(ABG) i z 
|AB| 5cm 
JAC| 7cm : 
|BC| - xcm B Xx & 


olduğuna göre, x in kaç farklı tamsayı değeri vardır? : 







A)3 B)4 CcC) 5 D) 6 
12. 
JAB| -6cm A 
|BC| - 10cm 
ABC üçgeninde ve 
en küçük açı ABE 
olduğuna göre, B 10 
JAC| nin alabile- 


ceği tamsayı değeri kaçtır? 
A)8 B)7 Cc) 6 D)5 


GEOMETRİ SORU BANKAS! 











AÇI-KENAR BAĞINTILARI 


ABC eşkenar üçgen A 13. 
JAB —<xcm 

Jâp| <ycm . y 

(BD| <zcm 


olduğuna göre, 

XYZ arasındaki B < 
sıralama aşağıda- 

kilerden hangisidir? 





A) x>y>Z B) y>x>z” C) y>z>x 
D) z>y>x E) z>x>y 
14. 
(BCJ2>J|ABJ24* |ACJ? A 
olduğuna göre, 
BAC nin değeri, 
tam sayı olarak 
en az kaç dere- 
cedir? B 
A) 91 B) 90 C) 89 D) 61 
15. 
Çevresi 20 cm olan bir çeşitkenar üçgenin en uzun 
kenarının en büyük tam sayı değeri kaçtır? 
A) 11 B) 10 Cc)9 D) 8 E) 7 
Bir ABC üçgeninde a>b>c olduğuna göre, aşağı- 16. 


dakilerden hangisi veya hangileri doğrudur? 
1. m(8) > m(6) 

İ. ng> Nç 

il. V,<V, 

IV. h, <h, 


ALI B)LILM  OYV  D)MLİV EŞ LİLİ 














JAB|— 3cm 
|(AC| 5cm 
(BC| 6cm 


ABC üçgeninin 





kenarlarına ait B 6 C 
kenarortay uzunlukları V., V,, V, olduğuna göre, V., 
V,, V, arasındaki doğru sıralama aşağıdakilerden 


hangisidir? 


B) V,>V.>V, 6) V.>V.>V. 
E) V.>V,>V. 


A) V,>V,>V. 
D) V.>V.>V, 





m(BAĞ) — m(GAD) - m(DAE) 
m(ABC) - m(ACD) — m(ADE) — 80* 
(BC) acm, |CD| bem, |DE| < cem, 


JAE| xd cm olduğuna göre, a, b, c, d arasındaki 
doğru sıralama aşağıdakilerden hangisidir? 


A) azb-c<d B) d>a>b>c GC) d>c>b>a 
D) a>b>c>d E) d>c>bs-a 

JAB| < 10 cm A 

(BC| 15cm 

|AD| 7cm 10 

İDC| 8cm 

olduğuna göre, 

JAC| nin B 15 


alabileceği kaç farklı tam sayı değeri vardır? 


A) 12 B) 11 C) 10 D) 9 E) 8 
ABC üçgen A 

IBD| < |DGJ 4 10 

|(AB| 4cm 

|ACJ| <10cm g D c 


olduğuna göre, |AD| nin alabileceği kaç farklı tam- 
sayı değeri vardır? 


A)7 B) 6 G) 5 D) 4 E3 





-C 4D SE &C 7B &D 9D 10-4 11-C 12-C 13-£ 1#C  15-D 16-E 








CENMMETBİ SORII BANKASI 
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B 6 D C 


(ADILJACI, |AB|—JACJ, |AD|<|BD| 6 cm olduğu- 
na göre, |BC| kaç cm dir? 


A) 10 B) 12 C) 14 D) 16 E) 18 


2.  (ABJLBCOJ 
m(BAD) — m(DAĞ) 
IBD|.JAC|-18 cm? 


oiduğuna göre, 
Alan(ADC) kaç 








cm? dir? 

B Cc 
A)9 B) 12 C) 15 D) 18 g21 fi 

3. Gnoktası A 

ABC üçgeninin ağır- N 
lik merkezi 
|IDC|4JAD| / 
Alan(AGD)—2 cm? 

B C 
olduğuna göre, Alan(ABC) kaç cm? dir? 
A) 24 B) 30 C) 36 D) 40 E) 44 

4. TADI açıortay A 
(ABI LJBCJ 
iDCj v2. JBD)| 
olduğuna göre, 
m(ACB) kaç 
derecedir? 
B D GC 
A) 22,5 B) 30 C) 45 D) 60 E) 75 
136 


KONU KAVRAMA SERİSİ 











ABC üçgeni şeklindeki tahta blok BC düzlemi üze. 
rindedir. (ABJ LJACI, (ADI LJBCI, |BD|-9 m, İDCJ<ig 
m olmak üzere B ve C noktalarında bulunan iki fare 
aynı anda ve eşit hızlarla A noktasındaki peynire doğn 
koşmaya başlıyorlar. Birinci fare peynire ulaştığı 
anda, ikinci fare peynire kaç m uzaklıktadır? i 


A)2 B)3 Cc) 4 D) 5 Bs 


ABC üçgen A 
m(ADB) -60* 
|AE|(ED| 
1BD|s|Dc| £ 
|AD/x4Y3cm g D 
1BC|12 cm 


olduğuna göre, taralı bölgelerin alanları toplamı kaç | 
cm? dir? 


A) 18 B) 20 C) 24 D) 32 E) 36 


ABC üçgen A 
LABW/IDEWİFGİ 
|BE|)GC) 
IDF|3JFC| 
Alan(ABED) -27 cm? 




















B E G -G 
olduğuna göre, Alan(DEGF) kaç cm? dir? 


A) 27 B) 45 GC) 50 D) 54 E) 0 
m(BAĞ) —o 
M(ÂBC)—45*-o 


(BCJ<2 cm 
JAC| 32 cm 


olduğuna göre, Alan(ABC) kaç cm? dir? 


A)6 B) 5 o) 4 D)3 


GEOMETRİ SORU BANKA 


(ABI LJACI 
IDEJLJBCİ 
IFGILIBCI 
(BEJ s|FGİ*1 
IDE|-8 cm 
|CGİ|-6& cm 





olduğuna göre, |FC| kaç cm dir? 


M218 Bs 048 Defi 3 


10. Toplamları 1509 olan iki açıdan büyük olanın ölçüsü 
küçük açının ölçüsünün 3 katından 10" eksiktir. Bu- 
na göre, küçük açının tümleyeni kaç derecedir? 


A) 30 B) 40 C) 50 D) 60 E) 70 


11. m(ACb) -60* 
|AC|58 cm 
|BD|<3 cm 
JAB|-4JEBİ| 








13. 


14. 





TARAMA /1 





(ABJLJBCJ A 


m(CBD) —15* 
JAB|-|8C) 
(BD|4 cm 


olduğuna göre, 
JAD| kaç cm dir? B C 


D 


yoBs2b 
E) 43-2 


A) 2v2 42 B) 2342 
D) 43 -2y/2 


(ABILJACI A 

(BDJLJDEJ 

JAD|—|DG| D 
|BE|<3JEC)| 

İDE|-2 cm 


olduğuna göre, |BD| kaç cm dir? 


A2 B4 ga De EA 








olduğuna göre, 15. Bir dik üçgende hipotenüsün uzunluğu dik kenar- 
BAE) kaç 7N lardan birisinin 3 katıdır. Buna göre, hipotenüsün 
cm” dir? D 3 B C uzunluğunun diğer dik kenarın uzunluğuna oranı 
kaçtır? 
A) V3 B)2 023 9 BE E)4 EE 5 3 i 
A B C D) — E2y2 
mi e el ), Bae 
16. JABJ-JAD| A 
12. Gnoktası A ime rsi 
ABC üçgeninin m(BAĞ) 92” 
ağırlık merkezi D — 
BCD) -209 
İ(SDI/JABJ KE N 
z A ö ÇE” 
İGD|—4 cm imani göre, B e 
olduğuna göre, m(BAD) kaç 
İAB| kaçcmdir? o ğ fe derecedir? D 
A) 12 B) 11 C) 10 D)9 E)8 A) 32 B) 34 C) 36 D) 38 E) 40 
2-A 3-B 4-C 10-C 


5-D 6A 7-B 8-D S-E 


1D 12A 135B 14E 156 16-E) 








NU KAVRAMA SERİSİ 





GEOMETBİ SOBII BANKACI 











j 

















BÖLÜM 2 


1. JEkimej 
LETLİDF 
IBAY/IDF 
m(ABE) - 110 
M(BCD) 1409 
olduğuna göre, 
m(KET) kaç 
derecedir? 





A)103 oB)105 ©110 D)115 E) 120 





2.  ABCüçgen A 
IDEN/LABJ D 
Alan(DEC)-9 cm? 





Alan(ABED)-16 em? 





B E C 


> z D 
olduğuna göre, a oranı kaçtır? 


DC| 





z 
ole 
Ke 
ol 
© 
EN 
v 














3. 
7. 
|| 
| 
Li 
| 
(ABI LJACI, m(ÂBD) < m(EDB) -30*, JAE| <4 cm, 
| |CD| 3 cm olduğuna göre, JAB| kaç cm dir? 
| AS BEG gej3 De B7j3 > 
4. ABCveDEF eşkenar © A 
üçgen i 
İFC| <2 cm g D 
i 
| JAE|-9 cm 
| E 
| 
B F 2 GC 


olduğuna göre, DEF üçgeninin çevresi kaç cm dir? 


A)6/3 Beys o12/3 Day? E)3y7i 


138 
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E noktası A g. ABCüçgen A 
ABC üçgeninin iç 3 
teğet çemberinin > IDEJLJBCİ D 
merkezidir. (BE|-| EC| 9 
B, E, D doğrusal JAB|9 cm 
AZ 3 D 
m(BAC) -60 JAD|-3 cm ğ - 
JED| 2 cm olduğuna göre, |DC| nin alabileceği kaç tam sayı 
|EC|7 cm değeri vardır? 
B. » ç. 
, : A4 B) 5 C)6 D)7 E)8 
olduğuna göre, |DC| kaç cm dir? ) 
Ayse Be oaja Daf Bof 
e ve ) vi i 10. Gnoktası 


ABC ikizkenar dik 
üçgeninin ağırlık 





merkezi 
ABC üçgen E i (ABI LIBC| 
B, dğnezi A (GDILJDOJ 
m(EAĞ) — m(ADO) (GD|-3 cm 
JAB|-6 cm z 
1BD|<2 cm olduğuna göre, |BC| kaç cm dir? 
B 2D Cc. 
ğuna göre, |DC| kaç cm dir? 
olduğuna göre, |DC| kaç A)3/2 Baja Cej2 Dejz Eos 
A) 16 B) 14 c) 12 D)10 o Be, 
© İİ. ABCüçgen A 
ADI LIBCJ A : 
ZE pa (ABILJBCJ 
D) zm(ACB 
M(BAD) - m(ACB) JAD|s|DG| T 
— 2 | 
(BD|.|DC|40 cm IBE|-2JEC)| v 
olduğuna göre, e 
JAD| kaç cm dir? D t e 
B JED|5 cm B E Cc 


olduğuna göre, |BC)| kaç cm dir? 


A)3/J5 Bafio Ce Ds Bas 


A) 80 B) 24 


C) 20 


























TARAMA /2 


BA ..  'ARAMA/2 


13. Gnoktası A 


14. 


15. 


ABC üçgeninin 
ağırlık merkezi 
G, D, C doğrusal 


1GD|-|DC| 
Alan(AGD)-4 cm? 4 





olduğuna göre, Alan(ABC) kaç cm? dir? 


A) 12 B) 16 C) 20 


D) 24 


E) 28 


(DEW/ECI A 
ABI LJACI 
m(ÂBE) - m(GBE) 
JAD|2 cm 





JAE| 3 cm B Cc 
olduğuna göre, |BD| kaç cm dir? 


AS B4 Osj2 Dy B3 


ABC eşkenar üçgen A 

IDHNIBFJ XP) 

ICEJ-JCF| 

JAE|-6 cm E 
|EF|<25 cm 3 


B C F 
olduğuna göre, |BF| kaç cm dir? 














D) 18 E) 16 A) 16 B) 14 Cc) 12 D) 10 E)8 
A 
12. fABlıjBoj 
m(ÂGB) —30* 16. ABC üçgen A 
N JAB <7 cm JAD|-J8D| | 
B >> IDG|x6 cm (DC|<5JED| 
K noktası ABC üçgeninin iç teğet çemberinin merkeği Alan(AED)-2 cm? 
M(ABC) -60*, |AK| <2 cm, |KC|-2y3 em olduğuna göre, |BD| kaç cm dir? olduğuna göre, DE kaç cm? dir? i 
olduğuna göre, Alan(AKC) kaç cm? dir? 
MS? mafii Gsy2 Days Ea A) 12 B) 14 C) 16 D) 18 E) 20 
RE 3) 2,2 93 2 e 2-C 3-E 4-D 5-A GA 7-B 8-C 10-D 11-D 12-A 13-D 14-D 15-D 16-E 








GEOMETRİ SORU ONU KAVRAMA SERİSİ 








GEOMETRİ SORU BANKASI 











e 


BÖLÜM 2 
1. (AEWIDCI 
TABİ LJEBİ 
(BCİLJEC)J 
ICDJLJED) 


A | 
cm dir? TABILJACI, JADJL(BCI olmak üzere B, C ve D noktala. A)2 B)3  C)2y6 D)4 Aaj? 
rında bulunan üç kişi aynı anda ve eşit e) A a ? 14. 
Bi m — , G -6) 
sına doğru yürümeye başlıyor. |AB|-45 m, |AC) 0 
A) > B) vE © 6 DES EB m dir. Birinci kişi A noktasına ulaştığı anda, diğer ikisi. 
2 > ' nin A noktasına uzaklıkları x metre ve y metre olduğu. : 
na göre x--y toplamı kaçtır? 10. ABC üçgen A 
A)24 o B)29  ©38 D Be. (FGJL(BCJ y 
—— m 5 A : 
2. o mADB)-135 : (DELLJBCJ p 
JAD|— 3v2 cm JAD|-2JDC| 
olduğuna göre, : ği (DEJ 
Alan(ABC) kaç ğ C olduğuna göre, 1FGİ oranı kaçtır? 
cm? dir? : 
B 5 D 5 c. | 
: 1 1 2 2 3 
c9j2 D) 18 Ea İ A)— B)— C)2 DE Ep 
e DE ABC üçgen A, E, D doğrusal, |BE|<|BD|—|DC|—5cm, Iz 5 3 5 7 
|AE|-3 om, |ED|-6 cm olduğuna göre, JAC| kaç 
3. A cm dir? : 
Asya B)sjs o3y10 Dayi E)ayi0 
© İİ. ABIYADI A 
: (7 
A : TAFILIBD| 
(CEJ LED) 
1 15 i (CBJLJCD)J Be 2-1 n D 
B 4 D e c : İBF|-2 cm 
ABD ve BEC üçgen, m(AEC) -m(ADG), |AE|-2 cm, > JED|-3 cm 
IBE|6 cm, |BD|-4 cm olduğuna göre, |DC| kaç B D C 
cm dir? idun 
(ADI LJBCI, |AC|<15 cm, |EC| 13 cm, JAB - i JAB 16. 
D) 9 E) 10 olduğuna göre, |BE| kaç cm dir? olduğuna göre, CD) oranı kaçtır? 
A)6 B)7 0)8 : 
Ais B)3/jz G2j/s Deyi BA i | 
2 . 2 1 a4 6 
| © EM 
4. ABC üçgen - A Mr . ) 3 iŞ 5 ) ği E) T 
(DKJLJABIJ 
(DELLJAEJ 10 
8 N 
JAB| JA Bir eşkenar üçgenin içinde alınan P noktasının 
(DFJSİDE|42 Üçgenin tüm kenarlarına uzaklıkları toplamı 9 cm 
- Olduğuna göre, bu eşkenar üçgenin çevresi kaç cm 
IKF|4 cm D B 12 GC dir? 
olduğuna göre, © E (ADILIDCI, JAD|-6 om, |DC|<8 cm, JABİ10€ 
: iL e Gi 
C noktasının JAB) (BC|12 cm olduğuna göre, Alan(ABCD) kaç ASMJ3 B18 o 8/3 D2 Bej 
ye uzaklığı kaç cm dir? dir? 
4 D) 60 3-C 4-A 5-C 6&E 7-D 8-A 9-D 10-D 
A)6 B)7 o) 8 D) 9 E) 10 A İİ, vi 





M(ÂEB) - m(BEC) 

m(DCE) - m(BAE) 
JAEj-12 cm 

olduğuna göre, |DE| kaç 








B 8 E GC 


ABC üçgen m(BEA) - m(AEb), JBA|-|BE| -8 cm, 
JAD|İDC| olduğuna göre, |ED| kaç cm dir? 






KONU KAVRAMA SERİSİ 


























TARAMA /3 





ABC üğgen A 
(ADJ ve (BEJ 
açıortay 


(BC|-12 cm 


B D GC 
olduğuna göre, ABC üçgeninin çevresi kaç cm dir? 


A) 16 B) 20 C) 24 D) 28 E) 32 


ABC üçgen 
LEFLL(BC)J 

JEHLLJAB| 

IBA|—JBD| 
JEH|4 cm 
JEF|1 cm 
IDC|6 cm 





olduğuna göre, Alan(ADC) kaç cm? dir? 


A) 15 B) 18 GC) 21 D) 24 E) 27 


B C D 


ABC ve BFD üçgen 1BC|-|JCD|, İBF|S2JAF)|, 
JFE|4 cm olduğuna göre, IFD| kaç cm dir? 


A) 20 B) 16 C) 14 D) 12 E) 10 


m(EAD) < m(BAG) 

m(EBD) - m(BBE) 

m(BCD) -70* 

olduğuna göre, 
— 

m(BDA) kaç 


derecedir? 








a 


D 
A) 20 B) 25 Cc) 30 D) 35 E) 40 










1-4 12-C 18-E 14-A 15-B 16-A 








ONU KAVRAMA SERİSİ 





GEOMETRİ SORU BANKA 





GEOMETRİ SORU BANKASI 























BÖLÜM 2 





1.  JABJIJBCJ 
JAD|s6 cm 
İDC|4 cm 
D noktası ABC üçgeninin 
iç bölgesinde olduğuna 
göre, |ACİ| nin alabile- 
ceği değerlerin toplamı 


kaçtır? 
Cc 


A)8 B) 17 C) 25 D) 27 E) 42 





B ç b 
ABC ikizkenar dik üçgen, ABD üçgen (JABJIJACI, 
|AB|-|CD|, Alan(ABC)-14 cm? olduğuna göre, 
Alan(ACD) kaç cm? dir? 


Vr >» 


E) 14/2 


A7 B)7jJ2 C)|12 D14 





3. o Hipotenüs uzunluğu 8 cm olan bir dik üçgenin, dik 
kenarlarına ait kenarortaylarının kareleri toplamı 
kaçtır? ' 


A) 80 B) 70 C) 60 D) 50 E) 40 





B D C 
ABC üçgen, IDFILJBFJ, (DEJLJACI, m(BAĞ) -1359, 
|AB|sJAG|6 cm olduğuna göre, |DE|4|DF| top- 
lamı kaç cm dir? 
D3,2 E3 
142 


A6J/2 o B)6 Cc) 5 


KONU KAVRAMA SERİSİ 





TARAMA / 















m(ACE) -m(8CE) 
lED|- V2 cm 

73 
JECİ 5 cm B 





ZN 
B 5 D C 
olduğuna göre, |DC| kaç cm dir? 


olduğuna göre, |DC| kaç cm dir? 
B)8 C)6 D) 5 E)4 

















TARAMA /4 
(ABI LJACI k Oo Og. ABCeşkenarüç A 13. ABCveECD > 
E 
TADI LJBCJ | e eşkenar üçgen 
: DEJL 
(AB|< 4Y5 cm ME 25 i ESELLİREİ 
JACI 25 cm : IDKEHAKI (BD|-12 cm 
| IDFİLJBCI 
B D G | |DE| <3 cm 
olduğuna göre, (BD|-|DC| farkı kaçtır? (DF|—7 cm B C D 
IDK| 29 cm olduğuna göre, Alan(AEC) kaç cm? dir? 
A)4 B) 5 Cc) 6 D)7 Bg 
A) 8v3 B1i2 G6B D)8 E)6 
i olduğuna göre, 
: ABC eşkenar üçgeninin yüksekliği kaç cm dir? 
14. JaB|-Jacj 
A)3 B) 4 C) 5 D) 6 E)7 MBAE) <mpB0) <mEGB) 
: olduğuna göre 
Bir açının bütünleri ile tümlerinin farkı 3X*45* oldu. 10. (ABJLJACI A -— : 
ğuna göre, X kaçtır? JAC| b cm MEMO) ka 
i b derecedir? 
i JAB|c cm c 
A) 5 B) 10 G) 15 D) 20 E) 25 JBC|-15 cm 
b.c-45 cm? B 15 Ğ 
| olduğuna göre, |b-c| kaçtır? A) 45 B) 60 Cc) 90 D) 120 E) 135 
A)3Y5 BS OSB Ds ps5 
ABC üçgen E 
DEFG kare i A ©. ? 
(ABLLJACJ | 11. K noktası A — 
: ABC üçgeninin 
JAD|2 cm : iç teğet çembe- 
JAG|-4 cm : rinin merkezi 
B TE F 6. (DEWEBCI > P C 
li | : (BD|-5 cm ABC üçgen, (DEJLJEBI, (DFJLJBCJ, |BCJ-12 cm, 
olduğuna göre, |BC| kaç cm dir? i iz JAB|-4 cm, |DE|-3 cm, |DFJ2 cm olduğuna gö- 
İEC|-6 cm B 7 el re, A noktasının (BC) ye uzaklığı kaç cm dir? 
Aajs Bs/2 oge6js Dbzjs gaf olduğuna göre, |DE| kaç cm dir? 
A)1 B)2 c)3 . D)4 E) 5 
i A)7 B)8 Cc) 9 D) 10 E) 11 
16. A 
12. Japj-Jac | . 
M(ABG) -45* p 
(ABILJACI | JAB|-9y2 cm 
m(ABD) <m(DBC) D 1BD|—5 cm E 
— B c 


ABC üçgen, JAE|-4JEBİ, |DC|—5JAD|, 
Alan(BED)-2 cm? olduğuna göre, Alan(BDC) kaç 


cm? dir? 


A) 60 B) 55 Cc) 50 D) 44 E) 40 





A)4 Bir Osj2 meajs EB 


11-E 12-8 Is-A 14-C 


15-C 16-01 
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TARAMA /5 





13. Çevreleri oranı 5 olan iki üçgenden küçük olanın 
alanı 32 cm? olduğuna göre, büyük olanın alanı kaç 
cm? dir? 

A)36 OoO(B)48 Oo C)96 


D) 144 E) 162 


14. JABJLJBCJ A 
|BC|— YE cm 
|AB| <c cm 
JAG| b cm b 
c 


b ve c tam sayı olduğuna 
göre, b kaçtır? 


A)2 B)3 Co 4 D) 5 E)6 


15. m(ABC)-30* A 
m(BAC) -15* 4 


olduğuna 
göre Bl 

* TABİ 
oranı kaçtır? 








© 
G 
Si - 
© 
İnel 

Kel 
yel 

8 

KL) 
wja 


16. ABC üçgen A 


D, E, F üzerinde 
bulundurları kenar- 
ların orta noktaları- 
dır. 


Alan(DEF) 18 cm? 





B 
olduğuna göre, Alan(ABC) kaç cm? dir? 


A) 36 B) 48 C) 54 D) 72 E) 90 








1©E i-D 12B 13E 14B 15A 16-0) 








TARAMA /5 | göLÜM2 
1. o ABC üçgen i A 5. ABC üçgen A g, Knoktası A 
R z | ABC üçgeninin iç teğet 
JAB|LJBCJ LADI açıortay çemberinin merkezi 
JAE| 9 cm p 2JACI—3JABI i (ACIWMIKET 
(EB -3 cm E Alan(ABC) 6 cm? | İDE| -8 cm 
IBC|-4 cm 3 olduğuna göre, | P p CT Çeve(KED)-20cm OB DP 8 E 6 
olduğuna göre, |ED| kaçcmdir? g 4 C Alan(AFC) kaç cm? dir? olduğuna göre, Çevre(ABC) kaç cm dir? 
As B4 oy mneajı pgejz y3 8) 7 o) 2 D) 7 > A40 BSO0  C)70 DS E)100 
4 , 
2.  (ABJLJBC 10. (ABILJACI A 
mi N 6. (BA/ICD 
M(ACB) 30“ JADILJBC)J 
ICE açıortay : 2 6 
& : JAB| 2 cm 
|AD|8 cm “ör o : 
e AC|-6 cm 
IDG|4 cm — i JAC| > 
m(BFE) -15* | 
ğ ğ i B D e 
Olduğuna GÖRE, : olduğuna göre, |BD| kaz cm dir? 
m(EBC) kaç de- 
olduğuna göre, |BD| kaç cm dir? : 
recedir? ; 
A) 3 pg gf yi g V9 
A)2j13 Baja g2jıt Deayfio E3|5 F | 2 2 NE 5 
A) 50 B) 47 C) 45 D) 40 Ki 
i 
11. A 
7. o ABCeşkenar A | 
3.  (ABJLJACI A hi | il 
— mi 
M(ABD) <m(GBD) N (DEJLJBCİ 
BC|-JAB|--JAD 5BC) -m(ACD) -15* 
| : | : JAD| m(DBG) <m(ACD) 1 D B 10 D 5 C 
olduğuna göre, |DE|<2 cm 
ai İN z : JAC|8 cm, |DA|—|DC|J5 cm, |BD|10 cm 
İMAE) iç der: e olduğuna göre, eşkenar olduğuna göre, Alan(ABC) kaç cm? dir? 
recedir? üçgenin yüksekliği kaç i 
i cm dir? B EC ; 
A) 24 B) 30 Cc) 32 D) 36 E) 40 
A) 15 B) 30 G) 45 D) 60 E) 75 : 
A)3j3 Baja O5J3 Defa EIB | 
12. 
$. TADMEG A 8.  m(BAO)>90 
IBA|-JBGİ JAB|—5 cm 
a LE > JAC|-12 cm 
Ze 45 
JACI -4v5 cm olduğuna göre, B wi p 8 D c 
olduğuna göre, (BD|41DC| top- ABC üçgen, |AB|-JAC|12 cm, |AD|-|BD|-8 cm 
JAB| kaç cm dir? lamının alabileceği olduğuna göre, |DC| kaç cm dir? 
en küçük tam sayı ii 
B D 2 C değeri kaçtır? 
A)8 B) 10 C) 12 D) 14 E) 16 
A8 B5j3 —10 Di2 Ey4y5 A) 13 B) 14 C) 15 D) 16 E b 0 5 © > 
444 ” 
a GEOMETRİ SORU BANKA 
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mİ zi | 
























TARAMA / TARAMA /6 | 
1. ABC üçgen A 5. ABD üçgen A g. A 13. ABC üçgen A 
JAD|SJAC|-7 cm (EC LJABI JAB|-3 cm | 
JAB|11 cm 1 3 (BA|—JBG| | 42 (BD|-1 cm 3 
olduğuna göre, (CE|-4 cm i (DC|-8 cm 
(BD|-|DC| kaç (CD|<5cm sa i 5 e B 1“ B e 
B D © : ği İçi 
em dir? olduğuna göre, Alan(ACD) kaç cm? dir? ABD ikizkenar dik üçgen, (ABJ1JADI, m(ACB) -30* dllüğuna Ef LADİ Stan kaçtır? 
N JACJ 42 cm olduğuna göre, |BD| kaç cm dir? JACI 
A)3 B) 4 O 5 D)6 E)7 A) 28 B)2 C) 20 D)15 
) a 14 ) ) Di A)sJ2 BEJ2 G8 De Kaz > ” > 
| Az B; ©: DE BI 
: 3 4 5 
2.  mGBK)>m(DCR) A 6. ABC eşkenar üçgen A 10. JABILJACI 
m(KBE) -m(FCB) m(DEC) 159 e (ADIL(BCJ 
ye 14. ABC üçgen 
M(DAE) -709 |DE| 6V2 cm N (BEHLJED) çge A 
>159 
olduğuna göre, JAE| — V3 cm 5 (EFLL(BC| İDEWACI D — 
| m(GFK) kaç olduğuna göre, | IFDİ vi JADI- Z1BD| 
İ a ? EF| V3 cm 
derecedir? (BD| kaç cm dir? ; ler ği İDE|-(x*2) cm 
| ; JAD|58 cm olduğuna göre, |DC| kaç cm dir? B E G 
B D ç JAC| 2x cm 
: A8 B6j3 Cs8j2 Do E16 olduğuna göre, x kaçtır? 
1 AS BSB 06 DEM Eg 
: A55 OB)S0 C)105 Di25  E)135 (Bİ A)7 B) 6 C)5 D)4 E)3 
il jel 11. ABC üçgen A 
js i (ACI LIDCJ 
7. ABC eşkenarüçgen A i JAE|-|BE| E 
|(AC|<12 cm iz 15. ABCüçgen 





B Cc 


| S B F C 
A4/7 B7Ja G6js5 Do Eytojz 
olduğuna göre, Alan(ABC) kaç cm? dir? 


3. mACb)-m(BCb A 
| v (BCD) A (DEJLJBCJ (ACI 7 eşit, D 
M(ABC) —30* D |EC|s12 cm : (BC|10 cm (BCI 8 eşit parçaya 
i IBD|-6 cm olduğuna göre, D |BD|7 cm D 7 B 10 C bölünmüşür. E 
N 6 JAD|4JBE| | ! e i |EL| -8 cm e 
|AC|4(BG|-14 cm toplamı kaç em dir? ; oiduğuna göre, |DE| kaç cm dir? bime | TN 
A ; — 


olduğuna göre, |DF|*|BE)| toplamı kaç cm dir? 


B E 12 C 
A) 18 B) 16 C) 14 D) 12 E) 10 b 
A)zı B) 28 Cc) 30 D) 36 E) 42 i : 


z 
; 
: 
; 
; 
: 
: 
z 
> 


KALAAMNEYAAMMŞ ANEL 


A) 44 B) 42 C) 40 D) 36 E) 32 


4.  TABILBOJ 









(ADIL(BD|J 8.  TABJIJACI 16. Gnoktası ABC A 
üçgeninin ağırlık e 

JAB|—-6 cm (AEJL(BCI Msi BE idi merkezi 5 | 
AZ 09 üçgen, —4 cm, -6 cm, İ 
| |BD|4 cm m(AEĞ) -60 a mm (ABJL(ACJ > 

—m —m 
(BC|-7 em (ED) .JEC 98 om? m AGİ LIBDİ 
olduğuna göre, olduğuna göre, Alan(BED) 


olduğuna göre, ——— oranı kaçtır? JAG|2V2 cm > GC 





Alan(BDC) kaç JAC| kaç cm dir? Alan(CFG) 
cm? dir? olduğuna göre, Alan(ABC) kaç cm? dir? 
y> <g ui 
zi — 5 iş İz A)18 Bi5 C12j2 Dbejz Bej 
7 — bla 
A) B) > C)10 D) > E)14 As  B6 





SA 4B &E 6B 7D 8A SE 10E 116 12C 13A 148 15B 16-C) 
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e iş 




















K 





AB|<JAGİ, m(BAK) <m(EBö) -m(KGB), JEK| <3 cm, 
|EC|4 cm olduğuna göre, |BC| kaç cm dir? 


M5 B6e ga Daf 


E) 10 


(ABI (ACI 
m(ÂCB) -30* 
IBE|JEG| 
|AD|- 3 cm 
lAB|-6 cm B E C 





olduğuna göre, İDE| kaç cm dir? 


A)3v2 Bi os DB EO 


K noktası ABC Üçgeni- A 
nin iç teğet çembe- N 
rinin merkezi 


(AB//KDJ 
(ACI/IKEJ 
IBD|5 cm 
İDE|-9 cm 


JEC|6 cm oldu 
kaç cm dir? 


BSD 9 E 6 GC 


ğuna göre, KDE üçgeninin çevresi 


A) 20 B) 21 C) 22 D) 23 E) 24 


ABC ve ACD üçgen 
(EFWIBCJ 
İFGWWADI 

JEF| 8 cm 
İBC|-12 cm 


G 
|FG|6 cm olduğuna göre, E 
JAD| kaç cm dir? 
i B 12 © 


A9 B) 12 


€ D 


C) 15 D) 16 E) 18 
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TARAMA / 


ICDILJABI 

lAC|-J8D| 
JAD| 3 cm 
1BC|-7 cm 


olduğuna göre, 
IDC| kaç cm dir? 


A4 Ba/2 G2 Ds Bh 
(ACINBDJSE) ” D 
(AB) LJACI . 

(DCJ1JBC)| 5 iş 
JAB|-|DC|—5 cm 

|AC|12 cm ğ ç 


olduğuna göre, Alan(DEC)—Alan(AEB) farkı kaç 
cm? dir? 








3 5 
— 2 D) — 5 
A B5 O İZ. 
|AB|<JAC|<|DC| A 
m(AGB) —x 
m(BAD) —o. 
olduğuna göre, Xx in 
e cinsinden ifadesi 
aşağıdakilerden B D fe 
hangisidir? 
A) 90*—-o B) 90" -20. C)180*-30, 
F— g0'—-a 
D) 180" —-20 8 
3 3 
A 
D 
F 
E B: G 


1 
ABC ve DEC üçgen JAD| - zipci . JEBI- 21861 


JFD|4 cm olduğuna göre, |ED| kaç cm dir? 


A8 B)12 Cc) 16 D) 20 p)? 


GEOMETRİ SORU BAN 





A ie 
3 
D İğ 
B 7 Ğ 


: 
z 
i 
: 
: 
: 
z 
: 
; 
: 
7 
: 
e 
£ 
; 
Z 
: 
: 
: 


e 











9.  TABILIACI A 13. m(ACb) -m(ABG) a 
(DEJLIBCJ > m(ÖCE) <m(BCE) 
(AD|-|DC| JAC|-12 cm 
D 
(BE| 6 cm olduğuna göre, e 
JEC|>4 cm B 5 E rı > İAE| kaç cm dir? E 
olduğuna göre, |DEJ kaç cm dir? 
B C 
A)22 o B)2 OB Dy Ey1 
A) 12 B) 10 Cc) 8 D) 6 E)4 
10. 
14. Gnoktası ABC üçgeni- A 
nin ağırlık merkezi 
B, E, G doğrusal 
(ECİNADI SF) 
IBE|-JEG| AN 
İDF|3 cm X EN 
B D C 
Elindeki tüfekle uçan bir kuşa ateş eden acemi avcının olduğuna göre, |AG| kaç cm dir? 
attığı kurşun kuşun 30 m üzerinden geçiyor. Kuşun yer- 
den yüksekliği 45 m ve avcının tüfeğinin yerle yaptığı 
açı 30” dir. Buna göre, tüfeğin namlusu ile kuş ara- A) 18 B) 15 GC) 12 D) 9 E) 6 
sındaki mesafe kaç m dir? (Namlunun ucunun yer- 43 
den yüksekliğini ihmal ediniz.) - 
A) 30/21 B) 3551 C) 150 15. e A 
D) 180 E) 45/21 M(BDO) -120* 
JADJ-2 cm 4 
11. pl üçgen A |BD|<4 cm al 
bei D e Za 
(DC|6vV2 cm ğ el 
ee a > olduğuna göre, Alan(ABC) kaç cm? dir? 
wi5 
A A)444j3 B)84-2,/3 6:28 
D) 442/3 E)64-4.3 
A)6 B) 6y/3 O) 4.3 44 
D) 23 4-4 E) 23 46 
b Si 16. m(BAD)-a A 
« (ABJıfac — 
A Di m(ÂBG) - go - 
(DC) LJ8c) 2 
İAD|-17 cm 
JAB|-6 cm 
IBD|16 cm 
1BC|-12 cm 
z j |DCJ7 cm 
Alan(ABE) —Alan(DEC) B 12 C i N 
; N Ni , olduğuna göre, 90-5 
a m göre, |DC| kaç cm dir? |AC| kaç cmdir? / T Db 
AN3 Ba/E Ce Da E)12 A)18 B)20 Otis Db Es5 
4-E 6-D 7-D 8-C 9-B 10-A 11-E 12-B 13-A 14-A 15-B 1 6-Cİ 
j KAVRAMA SERİSİ 440 dim m minin Rl len ei rk e 

















TARAMA /7 





























i 
li 
i 














BÖLÜM 2 


TARAMA / 





1. A 


B Cc 


G noktası ABC üçgeninin ağırlık merkezi 


m(BAĞ) -1209, JABJ<|AC|-6 cm olduğuna göre, 
|AG| kaç cm dir? 


2. 204120” dar açı olduğuna göre, o. nın alabileceği en 
büyük tam sayı değeri kaçtır? 


A) 33 B) 34 C) 35 D) 36 E) 37 


3.  m(BAb)-2m(ACB) A 
JABI-JAD| 
|BD|-8 cm 
IDC|4 cm 


olduğuna göre, B 8 D 4 C 
JAC| kaç cm dir? 


A)A/5  B)10 


4. |DcjijBcj D 
(DAJLJACJ 
IDG||BC| 
JACJ-8 cm 


olduğuna göre, Alan(ABC) 
kaç cm? dir? 





B G 


A) 16 B) 20 C) 24 D) 28 
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E) 32 


B E Cc 


ABC üçgen, m(ABG) -m(EDC), JAB| <6 cm, 
Alan(ABED) —2Alan(DEC) olduğuna göre, 
İDE| kaç cm dir? 


o3 D) 23 B4 


B D G 


(ABJLJACI, JADJLJBCI, |AC|<3)DC| olduğuna göre, 
JAc| 


—— oranı kaçtır? 
ABİ : 


23 


“la 


(AB) LEG) 
AD|sİ|DCİ| 
|AB|4 cm 
JACJ 45 cm 


olduğuna göre, 
Alan(ADC) kaç 
cm? dir? 


Bi 





A) 10 B) 11 C) 12 D) 13 E) 14 





B D 8 Cc 
(ABILJBCJ, (DEJLJACI, JAE|—JECJ, m(ACB)*İ 
İDC|-8 cm olduğuna göre, |AB| kaç cm dir? 


A)3 B)4 C)5 D3B 


150 - e 
GEOMETRİ SORU BANKA: 


mM 


ram öm mr een 


grey e mana amana nere 














10. 


11. 


12. 























TARAMA /8 
IDEJLJACI A 13. B açısı 90" olan bir ABC'dik üçgeninde Va, Ve 
2 2 
IDFI ABİ kenarortay olmak üzere, e e e oranı kaçtır? 
(DKILBCİ ni 
JAFJ 4 cm 
5 3 2 4 
—5 A)— B) — C)1 D) — > 
JAE| 5 cm ba iz ) 7 m” 
|GE| 8 cm B K io G 
JKC|10 cm olduğuna göre, |BK|J?—|BFJZ kaç cm? 
dir? 
A) 45 B) 40 C) 35 D) 30 E) 25 14. |BAJ-JBC)| A 
IBD|-|BE| 
m(DEC) <a E 
D noktası ABC üçge- A m(ABE) —X N 
ninin iç teğet çembe- : , 
rinin, E noktası dış te- olduğuna göre, xin 
ğet çemberinin merke- a cinsinden değeri /? 
zidir. e anar eaği B DC 
e  Ş angisidir? 
IDC|-6 cm B Cc “ 
JEC|<8 cm 
JBD|- 25 om 8 Aa B) > Y4-« Da ES 
olduğuna göre, 
IBE| kaç cm dir? E 
A5 B2b&5 Oa4b Ds 
15. m(ACB)-1359 A 
ABC eşkenar üçgen A JAC|-5 cm 
|AB|-8 cm IBCJ—2V2 cm 
(BD|<1 cm olduğuna göre, , 
JEC|-3 cm ğ |AB| kaç cm dir? 
L/ 
olduğuna göre, B 2y2 C 
JAD|?—-JAEJZ farkı 
kaç cm? dir? 
Bİ1D E 3 GC AyYe2 B2yi5 CVY57 DYE Esi 
A)8 B) 11 C) 15 D) 20 E) 24 
LABILJACJ a 
” > 16. JABILECI A 
IDGİLJBCJ — — 
— > M(BAC) -m(DAC 
m(ABD) <m(GBD) e ik le Bi 
AC|J-10 cm 
|BC|-3JAB) 12 JAC| 
AD|-21 cm 
İDC|512 cm JADİ gi 
. C (CD|-17 cm Ğ 17 D 
olduğuna göre, |AE| kaç cm dir? olduğuna göre, |AB| kaç cm dir? 
A)3 B)4 G5 D) 6 E)7 A)4 B) 5 GC) 6 D)7 E)8 
28 SE 4E 5-D 6-C 7-A 8-B 9-A 10-C 11-A 12-B 13-A 14-D 15-D 16-C 
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BEASANERS ERER BİNRMEMRİNRE Ge SEERRRDMEKELHMEL 





pi “ BöLÜüM>3 © — TARAMA /9 AL TARAMA /9 
İ. o ABC üçgen A 5. ABC üçgen M g.  IBAWEFMGK B A 13. ABCüçgen 
(BEJNIDCİ—İFJ TAFINIBDINICEJ<1K) IDGI açıortay m(BAD) —m(DAĞ) 
(DEWIECI 0 E IBFİ 4 E D m(ABG) -80* (BE|-|EC| 
| (BD|-2JA4D| yi m(BCD) -20* JAB|—6 cm 
| olduğuna göre, (pc) 3 B E m(GEP) —130* JAC|-12 cm 
| Alan(DEF) |AE| 
Alan(BFC) oranı B e olduğuna göre, BEJ oranı kaçtır? olduğuna göre, IDE| 2 cm ER 
kaçtır? m(0GK) kaç olduğuna göre, vi kaç cm dir? 
3 3 5 derecedir? 
| Mz e OE. VD gi | 
— ae ” z : 5 | A9 BB C6/2 Db ps 
15 in Cc) 7 D) 0 E) Rİ : A) 85 B) 80 GC) 75 D) 70 E) 65 
2. ABC üçgen > 6. JABJıfAcI A , 10. 14. JABJLjAcı 
| 
| 
| 
| 


A 
JAE|İDE|-JEc) IDEJLJBCJ kli 
D e 2 D 
(BD|<2 cm JADI-JDGj ARLSİDE 
E ? z Xx 
|AB|6 cm 7 /(BE|7 cm e (BE| s6 cm 
IDC| 42 cm |ECİx>5cm 8 7 E EĞ | e & m 


olduğuna göre, |AB| kaç cm dir? m(ABD) -m(ACB) —309, m(GBD) -15, |AD| <4 cm olduğuna göre, |AB)| kaç cm dir? 
olduğuna göre, |AC| kaç cm dir? | i olduğuna göre, |PCJ.Kaç cm dir? 


AXE B5 27 DB Baf AZO BaV2 Cs D4 Bek 


A6 Be ge Ds pa A)8 BEZ Osb Dak ga 





A 


15. ABC eşkenar üçgen 





7.  TABILBCJ 
3. ABC eşkenarüçgen JAC|-5JDC| 


A 

EDC ikizkenar dik üç- 3 
gen D JAB|-4 cm 
|ED|LJDG| JEC|5 cm 
JAD|3 cm olduğuna göre, 

m A Alan(DEC) kaç 
olduğuna göre, cm? dir? 
|EB| kaç cm dir? i 

E B Cc 


11. (DEJNACIŞF) 


A (DEWEBCJ 
ABİ L(BDJ ” (DFWACI 
JAE|—JEB|—3 cm - IKEWLABI 
18C|6 cm R R © İDEJ#JDEJ$ |KFJ 12 cm 
(6DJ-4 cm olduğuna göre, 


ABC eşkenar üçgeninin B 


atmaması 


ARSUZ 





olduğuna göre, Pa Ve farkı Re çevresi kaç cm dir? 
dir? 
6)3 D) 4 5 
A)1 B)2 c)3 D) 4 E)5 Al ne ) ) P) A) 36 B) 30 C) 24 D) 18 E) 12 
A)3 B) 4 C)5 D) 6 E)7 


12. ABCikizkenar üçgen A 16. JABJ—-7cm 


A 
A» e 
8. o E noktası ABC üçge- A 
& irin mark EN JAD-5 cm 
İN m(ABE) —3P AB| <6 cm 6 g9 (BC|9 cm 
B Dp 


17 C — JAC|9 cm olduğuna göre, 
> va m(BCE) -17” i 
TADI açıortay, (BEJ LJADI, mM(ABC) -m(ADC) -180* 5 NN 


ün Ayer öv oy) mitral nişan ende sy 


IDC| nin alabileceği 
olduğuna göre, en büyük tam sayı 








|BE| 8 cm, JED| <4 cm, |DC|-17 cm | ğ IBC| kaç cm dir? B C değeri kaçtır? 
olduğuna göre, |AC| kaç cm dir? olduğuna göre, m(BAG) kaç derecedir? 

A)s B)8 C)7 D) 6 E)5 A) 21 B) 20 C) 15 D) 12 E)8 
A) 17 B) 19 C) 21 D) 23 E) 25 A) 80 B) 70 C) 60 D) 50 “E) 2C 3C€ 4C &D 6&A 7B 8&A 9C 1i0E 1A 1D İSE TAE İSA 16B 





2 ———————— 
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İ. o GnoktasıABCikizkenar A 


dik üçgeninin ağırlık 
merkezi 


(AB11L(BOJ 
JAF| -|BF| 
|EC|—5JAE| 
IBC|6 cm 





olduğuna göre, Alar(AEGF) kaç cm? dir? 


A)3 B) 4 C)5 D)6 


ABI L/BCJ| 

JAB|8 cm 
1BC|9 cm 
İAE|<JED|<|0cj 


olduğuna göre, 
JEB| kaç cm dir? 


M2 BA? 03 


A 
B D C 


Alan(ABD) 
Alan(ADC) 





LABILJACI 
TADI.L(BCJ 


JAB) 2 
JA) 3 


olduğuna göre, oranı kaçtır? 


z 
& 
Kes 
| 
© 
WİN 
Ke 
ol 
KU 
anjp 


(ACI L(BCJ 

ICELLJABJ 

m(ÂBD)-m(GBb) 

İDC|-12 cm D 
NS 

LZ 


B C 


olduğuna göre, 
JECİ kaç cm dir? 


A)6 B)8 C) 10 D) 12 E) 14 
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ABC eşkenar üçgeni 
şeklindeki bir levhanın 
iç kısmı kenarlarından 

1 er cm içeriden olacak 
şekilde kesilerek ayrılı- 
yor. Ayrılan parçanın 
çevresi x cm ABC üçge- 
nini çevresi y cm oldu- 
ğuna göre, y—x farkı 
kaçtır? 


A3 Bs 


B D GC 
ABC üçgen, E noktası ABD üçgeninin ağırlık merkezi 
(BD|2|DC|, |BE|-6 cm, |DC|— VI3 em 
olduğuna göre, Alan(ADC) kaç cm? dir? 


A) 18 B) 17 C) 16 D) 15 g4 


B D Cc 
ABC üçgen, |AE|-JAD| 
m(BAD) -m(AGB), m(EDE) -33* 
olduğuna göre, m(ÂBG) kaç derecedir? 


A) 33 B) 45 GC) 66 D) 75 E) 80 


A 
7 


NN 
D e 
(ADI TACI, mABG) -30*, JADJ- 25 cm, 
|AC|— 45 cm olduğuna göre, |AB| kaç cm dir? 


A4 BAB osb Dek BBS 


GEOMETRİ SORU BANKA 


TARAMA / ig 








asya me aş 





| 
: 


; 
5 
; 
: 
z 
: 
E 
| 
z 
£ 
; 
© 
> 
: 
; 
? 
t 
: 







m na nan lt omiy ne tm 

















JAD| kaç cm dir? 





D)2./10 


As/a B6/2 C)8 




















ÖLÜM 2 TARAMA / 10 
g. TABILIACI A 13. m(ABD)-45* A 
J(AD|>3JDGİ (AC|4 cm 
(AB|>5 cm İDC|-3 cm 
|BC| 18 cm BC|-4v2zem A EB e v 
B 13 Ğ 
i ğ öre, Alan(ACD) kaç cm? dir? 
olduğuna göre, Alan(BDC) kaç cm? dir? olduğuna gör (ACD) kaç 
A4 B3/2 Caj2 D) 6 E)8 
17 
yaf Be EN D)9 E) 10 
EDİ 14. JABJLJECI 
10. Gnoktası ABC üçgeni- 
nin ağırlık merkezi (BDJLJDCJ 
B, G, D doğrusal (AB|-|JBG| 
|GE|<JED| (BD|12 cm 
Alan(ABC)—-24 cm? olduğuna göre, 
Alan(ABD) kaç 
B C cm? dir? 
olduğuna göre, Alan(AED) kaç cm? dir? i , 
A2 B) 3 C)4 D) 5 A) 36 B) 48 C) 64 D) 68 E) 72 
11. G noktası ABC üçge- 
ninin ağırlık merkezi 
IDGIW/IBCI 15. (ABJLJACI A 
|DG|4 cm |AB|-3v5cm 
|(ACJ-6/5cm 35 65 
|DC|-4 cm 
B D 4 C 
ğ Ö C|J kaç cm dir? il 
Gy olduğuna göre, |AD| kaç cm dir? 
6) 12 D) 14 E) 16 
vü iz A) 10 B) 9 c)8 D)7 E) 6 
12. JACILIBDJ 
16. ABCikizkenardik A 
ii üçgen ADE eşkenar 
M(BDC) —30* üçgen 6 
JAB|4 cm (ABI LJACI ” 
IBC| 23cm JAE|-6 cm 
olduğuna göre, olduğuna göre, B D C 


JAB|-JEC)| toplamı kaç cm dir? 


Doj2 Esa 


A)10 B)6j3 Cj12 





(e ze sp 4-D 5C GA 7C BE 9-A 10C 11-C 12-D 13-B 14-E 15-A 1 6-8 











ONU KAVRAMA SERİSİ 





GEOMETRİ SORU BANKASI 











eğitim yayınları 








Sınav (1 - 5) 
Temel Kavramlardan 
Açı-Kenar Bağıntılarına Kadar 









Konu Kavrama Serisi 


GEOMETRİ 



































KONU TARAMA TESTLERİ 























| KONUYA BAŞLAMA TARİHİ BİTİRME HEDEFİ BİTİRME TARİHİ 














i LU 
| Ki Eeee, eee eJejJ)e 
Za | e İİ — | em İİ ame | ör İs ia İva 
| dh > gla ülz)lözi7 
yi YİKJFJEJEİJEJE)JEJEJeE Jp 
E ll (a) GU (o) (aj (o) G G dia G g 
ala Cİ EE E| EJ| E|E| El ElEJ£ z ih 
| | ul el sejlej|s|e|je|s|slslg OE ELİ Rİ 
| bi) $ OSSİ SSS 3 EE 
a) 5 Z 83/5 
İ 6) 2 EE 
| —— Ga | 
medi | 'Eİ 
iy | 





ededddidadaddaddad000404444440040d0001400000000d0040d00100dadda0d040400044444444044040000000000004040040 0000004040040 0048 




















BÖLÜM 2 








1. o Çevresi 14 cm olan bir üçgenin en kısa kenarının 
alabileceği en küçük tamsayı değeri kaçtır? 


A)1 B)2 o) 3 D)4 E)5 
2. o (ABJLJBCJ A 

IDGILIBGİ E 

(FELLJADJ D 

AE JED| ze 

JAB|12 cm 

(BF|-3 cm 

JFC|-10 cm B3F 10 C 

olduğuna göre, |DC| kaç cm dir? 

A6 B8 Ges Dek Es 


3.  JADINECİSİF) 
TABILJBCJ 
İAE|-|BE|-3 cm 
IBD||DC|s4 cm 


olduğuna göre, 
Alan(BEFD) kaç cm? dir? 


A) 4 B) 6 Cc) 8 E) 12 


D) 10 


4. A,E,BveD,F,C Aa 5 D 
doğrusal 


(ADW/EF/1BCJ E E 
2JFC|-3|DF| 

JAD|-5 cm 

(BC|15 cm B 15 C 


olduğuna göre, |EF| kaç cm dir? 


A)6 B)7 Cc) 8 D) 9 E) 10 
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5. 
ABC dik üçgeni şeklindeki bir koşu pistinin A köşesin. 
deki sporcudan B, C ve D köşelerinde bulunan üç bay. 
raktan iki tanesini en kısa zamanda alıp başlama nok. 
tasına geri dönmesi isteniyor. Sporcunun hareket eğe. 
bildiği bölgeler koyu renkle gösterilmiştir. 
JABILJACI, (ADJLJBCI, (BD|48 m, |DC|—27m 
olduğuna göre, sporcunun kendisinden isteneni bg. 
şarabilmesi için en az kaç m koşması gerekmekie. 
dir? (Pistin kalınlığını dikkate almayınız.) 
A)108 oOB)120 C)126 D)134 Eliş 
6.  m(ACB)-30* A 
JAB|-5 cm 
JAC|-8 cm B 8 
olduğuna göre, 
IBC| kaç cm dir? TN 
B ç 
A) 33-3 B) 4v3-3 O)48-4 
D) y3 43 E)1433 
(ACI 1(BCJ A 
m(BAD) <m(DAĞ) 
IBD|20 cm 
İDC|-12 cm 
olduğuna göre, 
JAB| kaç cm dir? 
B 20 D 126 
A) 40 B) 36 Cc) 32 D) 30 E) 26 


j 





8. — JABILJCBJ A 
(CBJL(CDJ 

JAB| 6 cm 
ICD|12 cm 
IBD|—15 cm 
Cc 12 


olduğuna göre, taralı bölgelerin alanlarının top 
kaç cm? dir? 


A) 32 B) 36 Cc) 38 D) 42 


158 z — 
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een RM ee 





e YE İRİ 


lp 


ANAN 


A 
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> 
> 
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10. 


11. 


12. 


A)isy/3 gp ZE 


(ABIL(BCJ A 13. 
(DCJLIBCI ) 

JAB|-7 cm 
(CD|5 cm 





(BCJ-16 cm 


(BCJ üzerinde alı- B : 








nanbirPnoktas,.......... 5 
için, |PAJ*|PD| e) 
toplamının D 
en küçük değeri kaç cm dir? 
A) 18 B) 20 Cc) 22 D) 25 E) 27 
14. 
ABC üçgen A 
JAD| ve (CEJ açıortay 
JAB|6 cm 6 9 
JAC|-9 cm 
(BC|10 cm 
B D Cc 
> ra JAEİ 
Iduğuna göre, —— oranı kaçtır? 
olduğ g JEDİ çtı 
5 

A)— B)2 C) 3 D)3 

A 

(5 

60“ 

aj40* 
D 
B C 


JABİ—JAD|—|DCJ, m(BAD) -60*, m(ADE) -140* 
olduğuna göre, m(ECD) kaç derecedir? 


A)5 B) 10 C) 15 D) 20 


E) 25 


ABC eşkenar üçgen zi 
IDFILJABJ 

EC| <2 cm E 
IBC|-8 cm 


olduğuna göre, 
Alan(BFD) kaç 
cm? dir? B 8 Cc D 


C) 23 D)12/3 E)10/3 











SINAV / 1 


ABC ikizkenar üçgen 
(ACI açıortay 
(DEJLJABI 
IDFHLJACI 
LAB|<JAC) 
İDE|4-|DFJ7 cm 





JAK| 4 cm olduğuna göre, Alan(ACK) kaç cm? dir? 


A) 28 B) 24 GC) 20 D) 14 E) 12 
IBA/IDE 

(BFJ ve (DGJ 

açıortay 


m(BCD) -150* 
m(FGD) -1259 


olduğuna göre, 
m(BFG) kaç 





derecedir? 
A) 10 B) 15 C) 20 D) 25 E) 30 
ABC eşkenar üçgen A 
ABD ikizkenar dik üçgen 
JAD|s2 cm 
olduğuna göre, 
IDC| kaç cm dir? 
Ze 
B Cc 
A — B) 5-3 o 2 
D) Y3-1 E) Ve-y2 


m(ABE) -m(GBE) 
m(ACD) —m(BCD) 
(DEWECİ 
(AD|-5 cm 
|EC|6 cm 
1BC|1-10 cm 





B 10 
olduğuna göre, < 


ABC üçgeninin çevresi kaç cm dir? 














A) 22 B) 26 C) 30 D) 32 E) 36 
ZE 8C 4D SA 6B 7A &E 9B 10A 11B 126 13D i4€ İSE 6D 
KAVRAMA SERİSİ isa BEANETDİ GADII DAMIWACI 

















meme 





i 





1. o Saat 17:40 ta akrep ile yelkovan arasındaki küçük 5.  (ADJLJBOJ 


A 13. JDFJLJACI 
açı kaç derecedir? 














(BC|-10 cm IDEJL(BCJ 
JACJ2- |ABJ240 cm? IDA|—JDcj 
A) 50 B) 60 Cc) 70 D) 80 E) 90 7 a 
olduğuna göre, 2 N IDF|6 cm 
IBDJ kaç cm dir? > ğ 
D | a B ya G IDE| > cm 
i m(ABC) —30', m(ACB) -45*, JAC|-8 cm olduğuna 
Mr BM 2 D3 Bağ göre, JAB İe emir? olduğuna göre, 
ABC eşkenar üçgeninin çevresi kaç cm dir? 
2. (ABJ-15cm A i 
|AC| 35 cm A8 B)10 C8jZ Deja ss 
(BC| - 6V5 cm — i A9 B)eja 12/3 D18 E)18/3 
| olduğuna göre, 3v5 . > , 
C noktasının (AB) | 10. G noktası ABC üçgeni- A 
ye uzaklığı kaç 6. JABJıJACI A | nin ağırlık merkezi 
li (GDLLACI 14. JABILJACI 
B Gb C IBC|-15 cm D 
JAC|-12 cm ELDE 
ABC üçgeninin çev- : (AFILIBCI 
resi 36 cm olduğu- : Alan(ABC)-36 cm? 
A8 BSZ2 Gs D2b E2b ra görü, Bllni köç gi i (BE|-|ECİ 
cm? dir? B 15 0 | olduğuna göre, 
; k dir? B C >< 
(GD| kaç cm di IDC|-3 cm 8 EF 6 
: olduğuna göre, |AC| kaç cm dir? 
A) 46 B) 48 G) 50 D) 52 : 
) ) ) ) DE A)1 B)2 c)3 D)4 
| 3. i A2J3 BaJP G6 Ds/ja g9 
i 
i 11. TACILJBCJ| A 
8 —— . —— 
m(BAC) -m(DAC) 
|BE|<|ED| > D 15. JABJLJBGJ A 
7. o ABC eşkenar üçgen i Da 
NE m» 5 e il e m ii F m(BAD) <m(DAĞ) 
DEJL ; — 
| (DEJLJBCJ ” JAD| <2 cm (BD|-2 cm 
ABC üçgen, |AB| -8 cm, |BD|-4 cm, IKFILIDGJ e i olduğuna göre, İDC|-6 cm 
| AD||DC|-6 cm, olduğuna göre, -6B JEF| B Cc 
| LADİsİDG| i ğuna g IKFJ4 JKE | 63 cm K | Dj 92" kaçtır? lll ml 
| JAC| kaç cm dir? JEC|-8 cm i |AB| kaç cm dir? B 2 D 6 C 
i E 
| olduğuna göre, | 4 1 1 2 3 
A)SY3 BsYE O4B Das E3b NOK İKaç em dire Az BŞ 9 D)> E)> 
| A)5 B) 4 c)3 02/2 E) y3 
B E 8 C| 
AB B2 GB De BA 15 AE: 
; 
. i IAGJ| ve JEGJ açıortay 
, i an ” 
4. ABC üçgen i M(AGE) -659 16. BDC üçgen A 
; : RE 
1BD|#JEC||DE| M(ACD) —a (ABW/MEFY/DOJ D 
BD|>JEC i MEDE) - ln e R 
IBDI>JECİ | (EDE) -p ERE 











EN 2 ğ Ö 
Alan(ABC) -24 cm olduğuna göre, Alan(EFC) 5 cm? 





- 8. Bir ABC üçgeninde, |AB|-|AC|<|BC)| ikili kaç B F e 

| ER m A anam en dik erecedir? olduğuna göre, Alan(ABC) kaç cm? dir? 

İ olduğuna göre, Alan(ABD) aşağıdakilerden hangisi olduğuna göre, BAC açısının alabileceği en küçü 

| olamaz? tam sayı değeri kaçtır? 

A) s0 B) 55 C) 60 D) 65 E) 70 A) 45 B) 40 Cc) 30 D) 25 E) 20 





A) 11 B) 10 C)8 D)7 E)S A) 59 B) 61 GC) 89 D) 90 j9 


— EN Pe EE EN 
KONU KAVRAMA SERİSİ GEOMETRİ SORU BANKA$ 





-D 4-E 5-D 6E 7-E 8-B 9c 10-B 1-A i2-A İSE 14-B 15-D 1641 
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BÖLÜM 2 














İ. ABC üçgen 5. 
(DE/IBCJ 
IFEWDCJ 
JAFI IDF 
İDE|<4 cm 
IBD|6 cm 
olduğuna göre, JAB|*|BC| toplamı kaçtır? 
A) 20 B) 24 GC) 28 D) 30 E) 32 
6. 
2. 
a 
IAGILICEJ, m(ABD) <m(EDB) —90*, m(SAĞ) —60*, 
|AE|<20 cm, |CD| <8 cm olduğuna göre, J(AB| kaç A 
cm dir? ei 
A) 9 B)8 o) 7 D) 6 E) 5 
3. A 7. 
7 10 
B D 
12 
G 
M(CBD) <m(BCD) #m(BDĞ), |AB| <7 cm, JAD|-10 cm, 
İDC|12 cm olduğuna göre, IBD| nin alabileceği 
kaç tam sayı değeri vardır? 
A)7 B)8 Cc) 9 D) 10 E) 11 
8. 
4. TABiijBo| A 
İAC|-|BC| 3 cm 
İAB|-9 cm ğ 
olduğuna göre, 
Çevre(ABC) kaç 
cm dir? 
B GC 
A) 36 B) 34 Cc) 32 D) 30 E) 28 
KONU KAVRAMA SERİSİ e 





SINAV /3 
(ABILJACI N 


m(ACD) <m(BCD) 
(BCJJAD|J 45 





Alan(BCD)—18 cm? 
8 Ğ 
olduğuna göre, |AD| kaç cm dir? 


A)2 B)3 0) 4 D) 5 E)6 


(BA//ADEJ G 
(CDW/EF 
M(ÂBG) -135* 
m(DER) -85* 
olduğuna gö- 1357 D 85 
re, m(BCD) 

kaç derece- F 
dir? 
A)35 O B)40 


C) 45 D) 50 E) 60 


ABC üçgen A 

A, F, D doğrusal 

(ECİ 
3 

JAF|SJFD| 


—)BD|S|DE| 


Alan(DEF)-1 cm? B D E C 
olduğuna göre, Alan(ABC) kaç cm? dir? 
A)8 B) 10 


Cc) 12 D) 14 E) 16 


(DCJLICE 
m(ÂBE) -m(ADC) Â 
|BC|4 em 

|CD|10 cm . 

JAD|6 cm 4 





olduğuna göre, 


JAB| kaç cm dir? C 10 


20 Bab Gey Ds Bad 


GEOMETRİ SORU BANKAS 





a m ml 














ye ey etine mey yenenler sereaene momanmiycarmenoanamıaneonna saian eymen ce inceye amm amamtdaa 







10. 


11. 


12. 


TA 


























ABC üçgen A 13. |DEW/BCI A 
(ADI ve (BEJ açıortay JABILJACI â 
3JAC|-5JDC| JAB|—JAE| 
Alan(BED)-9 cm? (AD|-3scm OD E 
ğ öre, Al kaç cm? di : R 
olduğun ere, AMARE Saç cm diz olduğuna göre, |EC| kaç cm dir? 
A) 15 B) 16 C) 18 D) 21 E) 24 
1 2 4 3 
< B)— o 1 Dy EE 
) 5 ) 3 ) ) 3 ) > 
G noktası ABC eşkenar A 
üçgeninin ağırlık merkezi 
m(BGC) -90* 14. ABC eşkenar üçgen A 
olduğuna göre, 1G oranı (BD|2 cm 
kaçtır? ii (BC|-9 cm 
E 
|EC|38 cm 
a B D 3 
B C olduğuna göre, 2 
İDE| kaç cm dir? 
BE A-ı B-1 8 5 Ğ 
A) B) —— Cc) —— 
2 2 v2 
> AS B3B (6 DS Ea 
D) NE in E) Vz NE ) ) ) ) ) 
15. (ADJLJBCJ A 
(ABI.LJACI JAD|-6 cm 
(DCJLJBCJ IBD|4 cm 
m(ABD) <m(CBD) (DC|-9 cm ” 
|BE|-4 cm B 4 D 9 C 
JED| 6 cm olduğuna göre, m(BAC) kaç derecedir? 
olduğuna göre, |DC|J.|BC| çarpımı kaç cm? dir? A) 60 B) 75 C) 90 D) 120 E) 135 
Alo B1ob5 Oa87 D2b5 B1obi 
16. ABC üçgen 
> pa ai - (DEJLİBCJ 
m(BAC) -m(CAD) A (DFJLJAFI 
IBCW/NADI E m(ÂBC) -135* 
(ACI LJCDJ DE|- VE cm 
|AB|-5 cm B IDFJ5vV2 em 
olduğuna göre, 
İAD| kaç cm dir? olduğuna göre, |BA| -|BC| kaç cm dir? 
C D 
A)8 B) 9 C) 10 D) 11 E) 12 A6 Be/2 —geb Dns 612 
2-D 3-B 4-A 5-C 6-B 7-B 8-B 9-A 10-C 11-E 12-C 13-D 14-D 15-C 1 6-E| 
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BÖLÜM 2 


1. © Farkları 70" olan tümler iki açıdan küçük olanın bü- 
tünleri kaç derecedir? 





A)170  B)160 C)150 D)140  E)130 


| 
| 
| 


2. o ABC eşkenarüçgen A 
IBD|2 cm 
JEC|5 cm 
|AD|Z-JAE|2-33 cm? 
olduğuna göre, 
İDE| kaç cm dir? 
B?2D E 5 C 


A)S B)7 C) 9 D) 11 


E) 13 


(ABIL(BGJ A 
JAD|<|DC| -|DEJ 
| m(CBE) -26* 
m(ÂCB) -24 
olduğuna göre, B 
m(EDC) kaç dere- 
cedir? 


A) 58 B) 56 


C) 54 


D) 52 E) 50 


| ABC ve DEF eşke- A 
| nar üçgen P 


|BE|-9 cm 
JEC|-3 cm 
JGFJ4 cm 





E3C4F 


| 

i 

İ 

| B 9 

| olduğuna göre, |AD| kaç cm dir? 
i 


A3 Bsy2 oys8 Deis Ey 
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5. 











ABC üçgen 

(DCJ ve (BEJ kenarortay 

(DC11JBEJ 

(BC|18 cm B 


m 


olduğuna göre, 
|KFI kaç cm dir? 


w 

par 

© 
O 


A) 


l 
© 
G 
e 
© 


B) 7 D7 


LAB) LJACI A 
JAB|—35 cm 

BC|sJAC|*5 s5 
olduğuna göre, 

ABC üçgeninin 


çevresi kaç cm 
dir? 


A)280 OB)270  C) 260 


D) 250 


E) 240 


E noktası ABC üç- 
geninin iç açıortay- 
larının kesim noktası 


(ABJLJACI 
JAB|-6 cm i — 
JAC|J-8 cm > < 





olduğuna göre, Alan(BEC) kaç cm? dir? 


A)8 B) 12 C) 10 D) 15 E) 20 


M(ABE) -45* 
|AC|4JAE| 
|AD|8 cm 
(BD|4 cm 
(BC|8y2 cm 





B 8y2 
olduğuna göre, |DE| kaç cm dir? 


ys2 Ep 


ASM Bab OoNys1 
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g.  JABILIBCI 





(ADIL(DEJ 

(EF L(BCJ 
m(BAC) -30* 
JAC|-8 cm 
olduğuna göre, 


|AD| #JEF) top- 
lamı kaç cm dir? 


A)4 B)4jJ3 C)6 


10. ABC üçgen A 
(DEJLJACI 
(DFILJABI 
İDE|*|DF|-12 cm 
(BC|—4v13 cm K 


B D C 
olduğuna göre, |AB|-JAC| kaç cm dir? 


A) 12 B) 13 C) 14 D) 15 


MM Ni 


11. ABC üçgen 
(ADI açıortay 
(ABW/IDEJ 
2JDC|-5JBD| 
İDE|>6cm B D Cc 
olduğuna göre, |AC| kaç cm dir? 

A) 21 B) 18 GC) 15 


D) 12 E) 10 


12. N 


A MM 


ZN 






8 C 


M(ABC) -60, |AB|—3 cm, |BC|8 cm olduğuna gö- 
re, |AC| kaç cm dir? 








E) 16 


13. 


14. 





10-B 


(ABI LJACI 
m(ABD) -m(CBD) 
JAD|.JBC| 40 cm? 


olduğuna göre, 
Alan(BDC) kaç 
cm? dir? 





A) 10 B) 20 C)30 D) 40 E) 50 


G noktası ABC üçgeninin A 
ağırlık merkezi 


|EC|4JBE| 
JAD|-6JDC| 
olduğuna göre, 
Alan(BEG) 
Alan(AGD) 


kaçtır? 


orani 





Eğ. 


AZ 8 


Op 
© 
| 


B D C 


ABC üçgen |DEJLJACI, |DA|—|DB|—|DGİ|, |DE| -2 em 
olduğuna göre, |AB| kaç cm dir? 


A5 Baj2z —e2j3 


D2j2 E4 


ABC eşkenar 
üçgen 


IDELLJABI 
|AE|—|FCJ>2 cm 


olduğuna göre, 
Alan(BED) kaç 
cm? dir? 








A4J3 B)6ja O8j3 D1oj3 E12j/3 


15-E 16-C1 





11-A 12-D 13-B 14-E 
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1. 











ABC eşkenar üçgeninin A 
bir kısmı şekilde gösteril- 
diği gibi kesilip atılıyor. 


(EDİLJACI 
JAB|-7 cm 
JAD|s4 cm 





olduğuna göre, eşkenar 


üçgenden geriye kalan R e 


kısmın alani kaç cm? dir? 





Ayto/3 B)9j3 O) > D) >. pp EB 


ABC ve ACD üçgen 
(EF/IBCJ 
IFGWWJADI 


JEL 3 
(EB) 2 


Alan(CFG)-12 cm? 


olduğuna göre, Alan(AFGD) 
kaç cm? dir? 


TABJLJBD| A 
IBCILJCDJ 

|AB|<|JBD| 

|CD||BCJ2 cm 


olduğuna göre, 
|AC| kaç cm dir? 


Cc 


A2j/15 Bs/2 O4/3 Dafi gajs 





(ABJLJBCJ ; A 
IBDLLJACI 
1BC|-4 cm i D 
JAB|-6 cm 
” ... ADİ 
olduğuna göre, orani 
kaçtır? (pc) 
B 4 Cc 
9 9 
A) 3 B) KEj C) D)— E— 
2 VE 2 4 2 
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* e 
E 
© 
D 
> A, 


SINAV / 





F 
IDEJLJACI, IDFLLJABI, JAB) -|ACI, m(EAĞ) -30» 
İDE|<3 cm, |DFJ 1 cm 
olduğuna göre, Alan(ABC) kaç cm? dir? 


A16 B)8j3 Cji2j3 


A 
ğ i 
B 


oi1o/2 Di2j2 Eytaa 


D) 24 E) 28 


ABC ikizkenar üçgen 
(BD) ve (CEJ kenarortay 


JAB|-JAC| 
(GC) -|GD|— 22 cm 


olduğuna göre, 
IBD|-*|CE| toplamı 
kaç cm dir? 


© 


A)6/2 B)8j2 


em mem mmm Sti emare tenini Kameralara en eye me KKM 


|DC|<13 cm 
JAC|15 cm 


olduğuna göre, 
|BCJ kaç cm dir? 


4 D 
(BCJLJABJ 
13 


JADIJABI A 
|AD|4 cm 
B G 


A)8 B) 9 6) 10 D) 12 E) 14 


ABD üçgen 
TACI açıortay 


IECİTADI 
(ACILJBCJ 
JAB|—15 cm 
JADJ-7 cm 


A MM a 









olduğuna göre, 
JEC| kaç cm dir? 


A)2 B) 4 Cc) 6 D) 8 E)10 
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BİNME MİM 


e EDYAN 


A 
7 
15 D 
B C 


PN PN 
9g, x>0 olmak koşuluyla Xx, 2x42, 2x4-3 sayıları bir dik 13. ABC—DEF 
üçgenin kenar uzunluklarını göstermektedir. Buna — z 
göre, bu üçgenin çevresi kaç cm dir? m(BDE) x35 
olduğuna göre, 
A) 20 B) 24 GC) 30 D) 36 E) 40 m(AEF) kaç de- 
recedir? 
A) 35 B) 45 C) 55 D) 60 E) 70 
10. ABC ve BKD üç- A 
gen 
IDKILJAB| 
(DEJLJAEJ 14. ABC diküçgen A 
ICMLLJABI ABI LJACJ 
JABJ—JAC| JAB||DE| 
İDE|3 cm (BE|-|EC)| 
|DK|511 cm 4 i > 
olduğuna göre, |CM| kaç cm dir? olduğuna göre, m(EDG) kaç derecedir? 
AS 8) 8 UK D) 6 E)5 A)15 B)225 C30 D45  E)60 
11. (BAY/IFG 
BASI E 15. ABCveBCDüç- A 5 
IFEW/LCDI gen 7 
(BCIL(CDJ S (AB|-|BC| 
m(EFĞ) -35* . (DB|<|DC| 
olduğuna göre, 359 E m(ABD) -30 
m(ABC) kaç m(BDO) -40* vw 
derecedir? Ş z S 
C D olduğuna göre, m(DCA) kaç derecedir? 
A)125 B)180 C)135 D)140 E)145 | 
A) 20 B) 30 C) 40 D) 50 E) 60 
U 
12. ABC eşkenar üçgen BDC 
ikizkenar dik üçgen - 
IDC| 3/2 cm 16. ABC üçgen A 
olduğuna göre, ADI, (BEJ açıortay 
JAD| kaç cm dir? 2|AE|-3JED| 
|DC|6 cm 
B D 8  & 
> z olduğuna göre, |AC| kaç cmdir? . > 
A)Y3—1 B) 2v2 423 O) 843 ez 
D) 213-3 E) 33-3 A) 6 B) 9 GC) 12 D) 13 E) 15 
(UD ZE se 4D 5A 6D 7-B 8B $C 10B iiA i2E 13A 14C 15B 16B 
ONU KAVRAMA SERİSİ 167 GEOMETRİ SORU BANKASI 
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Tarama Sınavı 








Tarama Sınavı 





Tarama Sınavı 


- Test (1) i 
Konveks Çokgenlerin Ozellikleri 


Tarama Sınavı 





TOPLAM 


Test (2) 
Düzgün Çokgenlere Giriş 


genlerde Açı 


ve Çok 


BİTİRME TARİHİ 


BİTİRME HEDEFİ 


KONUYA BAŞLAMA TARİHİ 


Test (3) i 
Düzgün Çokgenlerde Uzunluk 





Test (4) 
Düzgün Çokgenlerde Alan 








NOTLAR: 



































eğitim yayınları 














ii 
g3 |s 
| $ 
Rijk 
md lg 
m 
BEİ 














1. Kenar Sayısı 24 olan konveks çokgenin iç açılarının 
ölçüleri toplamı kaç dik açıdır? 


A) 22 B) 28 GC) 32 D) 36 E) 44 


2. Köşe sayısı 12 olan konveks çokgenin bir köşesin- 
den çıkan köşegen sayısı kaçtır? 


A) 12 B) 11 C) 10 D) 9 E)8 





3. İç açılarının ölçüleri toplamı 14409 olan dışbükey 
çokgenin, tüm köşegenlerinin sayısı kaçtır? 


A) 28 B) 32 C0)35 D) 37 E) 40 


4. Tüm köşegenlerinin sayısı 27 olan dışbükey çok- 


genin çizilebilmesi için verilmesi gereken en az ele- 
man sayısı kaçtır? 





A) 12 B) 15 C) 17 D) 19 E) 22 
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ÇOKGENLER 









Dışbükey bir çokgende, bir köşederi geçen köşegenler ; g. (Düzgün dokuzgenin bir iç açısının ölçüsü kaç dere- 


çokgeni 9 üçgene ayırıyor. cedir? 
Buna göre, çokgenin iç açılarının ölçüleri toplamı 
Kaleli Elçi dir? A)150 o B)140 C)130 D)120 OE) 110 


A) 18 B) 20 C) 22 D) 24 E) 39 


iy emer mmm esme elemanından 


A SAY 





10. 8 tane dış açısının ölçüleri toplamı bir iç açısına eşit 
olan düzgün çokgenin, kenar sayısı kaçtır? 


İki konveks çokgenden birisinin kenar sayısı diğe. 
rinden 5 fazla olduğuna göre, bir köşesinden çıkan 
köşegenlerinin sayısı diğerinden kaç fazladır? 

A) 20 B) 18 


C) 15 D) 12 E)9 


A) 1 B)3 C)5 D)7 E)9 


Dışbükey bir beşgenin, dış açılarının ölçüleri 2, 3, 4, 5,6 


2 
sayılarıyla doğru orantılıdır. 11. Bir dış açısının bir iç açısına oranı olan düzgün 
le çokgenin kenar sayısı kaçtır? 
Buna göre, çokgenin en büyük iç açısı kaç dere- 


cedir? 


El RA AUER İNDESİGN ARMAUESMŞAEADAŞİNĞLK 


A)7 B) 10 C) 11 D) 12 E) 14 


A) 144 B) 136 C) 128 D) 114 E) 108 


A 







12. Düzgün sekizgenin bir köşesinden çizilen en kısa 
iki köşegenin arasında kalan açının ölçüsü kaç 
derecedir? 


Bir konveks çokgenin iç açılarından iki tanesi 178: 
167" dir. 
Bu çokgenin diğer iç açıları birbirine eşit ve 16 
olduğuna göre, çokgenin kenar sayısı kaçtır? 














TEST /1 


M—— İİ Ç<Çğ<ğÇ<>—ğÇğÇ—- 


13. Biriçaçısı ile bir dış açısının ölçüleri farkı 132" olan 
düzgün çokgenin bir köşesinden çizilebilen köşe- 
gen sayısı kaçtır? : 


A) 15 B) 14 C) 13 D) 12 E) 11 


14. Gir kenarının uzunluğu 5 cm olan düzgün onse- 
kizgenin çevresi kaç cm dir? 


A) 45 B) 75 Cc) 90 D) 100 E) 120 


15. Bir kenarının uzunluğu 6 cm olan düzgün çokgenin 


çevresi 120 cm olduğuna göre, bu çokgen kaç 
kenarlıdır? 


A) 10 B) 15 Cc) 18 D) 20 E) 25 


16. Birdış açısı 30* olan düzgün çokgenin bir kenarı 5 


cmi olduğuna.göre, çevresi kaç cm dir? 















A45 Bo C)sO0  D)120  E)135 A) 75 B) 60 C) 50 Ea El 
A) 19 He eze Dı BH 2D 3C 4B SA 6C TA BA 108 1WE 126 180 146 150 168) 
GEOMETRİ SORU BANKA ONU KAVRAMA SERİSİ GEOMETRİ SORU BANKASI 
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2| ÇOKGENLER TEST /2 
1. A ABCDEF düzgün A F | ig. meEaktoo 13. ABCDEFK A 
altıgen m(ABE)-1 109 düzgün yedigen 
vi p — B 
olduğuna göre, m(BCD)-1059 (AHI L (DEJ K 
B m(ACD) m(ÂED)-95* |DHJ—5 cm 
kaç derecedir? o B E olduğuna göre, olduğuna göre, 
: m(CDE) JEH| kaç cm dir? C F 
kaç derecedir? 
C D F C D 
ABCDE düzgün beşgen : D5 H E 
olduğuna göre, m(AFC) kaç derecedir? A) 90 B) 80 GC) 75 D) 70 E) 6) | A) 130 B) 120 C) 115 D) 110 E) 100 A) 5 B) 6 C)7 D) 8 E)9 
A) 18 B) 24 C) 36 D) 42 E) 48 
RE ep GN A F 14. ABCDE düzgün A 
altıgen beşgen 
2. ABCDE düzgün A dluiğüatdarğ 10. O noktası b il 
, ÜZGü açıorta 
beşgen MERE) ez SE 0 — 
liği kaç derecedir? o B E a ei Hi iduğ : B E 
7 a i olduğuna göre, 
olduğuna göre, B E m(BOC)-20 A E ea g 
— ” A ız n 
m(ABF) ya çevresi kaç 
kaç derecedir? çokgen kaç 
G D kenarlıdır? eım.dir?  . 
G A) 30 B) 40 C) 45 D)6O -E|)75 A)8 B) 10 Cc) 12 D) 16 E) 20 
ABCDEF düzgün A F ABCDE düzgün A E 
beşgen 
3. o ABCDE düzgün â Mieiep iy 
Dese olduğuna göre, 11. ABCDE.. 5 K M(ABF) 18 
m(ECF) düzgün çokgen e lAE|5JBF| pi 
(ERİ 1 (ACI e İĞ E > Çiz FC|-6 189 / 
R 5 B E kaç derecedir? m(CBD)—129 |FC| <6 cm ) 
olduğuna göre, > B 
KER olduğuna göre, olduğuna göre, D 
Me ri BC| kaç cm dir? 
i çokgen kaç 1BC| kaç cm dir? 
kaç derecedir? 
ç 0 kenarlıdır? E C 
C A) 15 B) 22,5 C) 30 D) 45 E) 60 A)3 B) 3/3 04 D)5 DE 
A)3 
A10 B12 C14 D1s E18 yo Ba Gis Dis Etiz 
- 16. ABCDE düzgün A 
4. o ABCDE düzgün i ABCDEF düzgün A E  İR ABGD. ; beşgen 
AKJ n (BFJ4L P 
ini E e 2 B LEN Ğ il > be > . 
ACI köşegen Ni e yi b B E 
LERİ 1 (BCJ Gi R - clldiğlina göl» yi 
olduğuna göre, B olduğuna göre, : çokgen kaç : ; uğuna göre, 
pa <> BL| kaç cm dir? 
m(AKE) m(DEĞ) kenarlıdır? EĞ 
kaç derecedir? E > kaç derecedir? iz 7 > 
C D A)s B) 12 G) 13 D) 15 E) 20 AS B)6 g8 D9 EE 
C a 
75 
A) 36 B) 48 0) 54 D) 60 Ej7z AJ:30 By 45 © 50 De EB İC 2B SE 4C SA 6D 7C BD SA 10B TD İZB İSA TAE 15B 16-e) 
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İ. o ABCDEF düzgün 
altıgen 


JACI- 3Y38 cm 
olduğuna göre, 
düzgün altigenin (OB 
çevresi kaç cm dir? 


A) 15 B) 18 


2. o ABCDEF düzgün 
altıgen 
|EF| 5 cm 
olduğuna göre, 
|FGİ kaç cm dir? 


A)8 B9 O) 


ABCDEF düzgün 
altıgen 


İEC| 6 cm 
olduğuna göre, 


C) 21 


Cc 


10 


IFC| kaç cmdir? B 


A)S B)6 


ABCDEF düzgün 
altıgen 

JAD|4cm 
olduğuna göre, 
IBD|-JDF| 

toplamı kaç cm dir? 


Ajay3 


B)8 
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Cay 


C)10 








D) 24 


m 


E) 27 


n 


D)5v2 


D)8 


D) 6y3 


D 


n 


E)5V3 


E) 10 


E) 12 
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TEST /3 
ABCDEF düzgün A E | g9. ABCDEFdüzgün A E 13. ABCDEFGK düzgün A K 
altıgen : altıgen sekizgen EE 
AFLK kare : (EĞİ £ (CGJ (GLJ 1 (DLJ : 
IKF|<4 cm (DG|-2 cm: JAB|- V2 cm a 
olduğuna göre, B E | olduğuna göre, B E olduğuna göre, 
(CD| kaç cm dir? altıgenin çevresi |EL|4JFLJ toplamı ç E 
İ kaç cm dir? kaç cm dir? 
Ş . | 
| GC D 2 G D E L 
: 
AZ B2l2 CA D4 Bak | A6M3 BS Giz Di Bas Al BN2 GO De gaf 
| 
: 10. ABCDEF düzgün AK 2 14. ABCD karesinin 
ABCDEF düzgün n - altıgen köşeleri kesilerek 
altıgen IKLI 1 (CĞJ 3 ayrılıyor. 
(AG| 1 (BEJ i JAKİ<(DG|-1 cm Geriye kalan düzgün 
JAG|- 2/3 cm i JAB|—3 cm B E sekizgenin çevresi 
olduğuna göre, B 2 E i olduğuna göre, 48 cm 
altıgenin çevresi NN Z | |KG| kaç cm dir? olduğuna göre, 
kaç cm dir? : karenin bir kenarı 
ği / bi si Di kaç cm dir? 
li A)3Y& OoOB)ay3 o C)6 Ds goz ,L 
A) 24 B) 20 C) 16 D) 12 ga ) A)6 -6y2 B)6 -4y2 C)3 462 
İP: D 4 4 2 
| Sİ ya saya E)3-4-36y2 
11. O noktası ABCDEF A E 
i düzgün altıgeninin 15. ABCDEFGK düzaü 
ABCDEF düzgün Ni E | iç teğet çemberinin Ri 5 K düzgün A 6 K 
altıgeninin çevresi : merkezi sekizgen 
12 cm (0GJ 1 (CDJ eği Wi a : 
olduğuna göre, i (0G|J-9 cm z olduğuna: gürğ, 
BDF üçgeninin B E | olduğuna göre, |EK| kaç cm dir? 
çevresi kaç cm dir? : altıgenin çevresi C F 
| kaç cm dir? C D 
G D | | D E 
A)36 B)48 Cjia/a Ds2/2 Ea B seJi E E 
A)6v2 -6y3 B)6v2 -6 C)J3yY2 4-6 
A)4 B8 C)9 D)6v3 2 | 
yaya ) ) ) 8) D)6y2 E)6y3 
i 
12. O noktası ABCDEF A E A 16 po 
düzgün altıgeninin ZE » ABCDEFGK düzgün A K 
ABCDEF düzgün a : merkezi sekizgen 
altigen | (OK) 1 (CDj BF|-6m B â 
|CGJ1 cm > ICK| <2 cm B E olduğuna göre, 
(GD|3 cm olduğuna göre, JDF| kaç cm dir? 
olduğuna göre, B E İOD| kaç cm dir? € Bi 
|FG| kaç cm dir? n 
C > K D 
D E 
CIG 3 D A)3 B4 Os aa E)sy2 A)6 BBAW2 O s5 a3 
Aa/a3 B22 Gsye Daye E 
2C 3C 4A 5B 6A 7D BE SE 10C ME İBB iBD AA TEB ,16-Eİ 
GEOMETRİ SORU BANKA İNU KAVRAMA SERİSİ 175 GEOMETRİ SORU BANKASI 
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ABCDEF düzgün 
altigen 

ICD|2 cm 
olduğuna göre, 
Alan(ABF) B 
kaç cm? dir? 





A) y2 B) V3 


ABCDEF düzgün A F 
altıgen 

|CD|2 cm 
olduğuna göre, 
Alan(CDF) 

kaç cm? dir? 












Zygm? 





A) 2/3 B)3y/3 







ABCDEF düzgün 
altıgen 
|CG||GD|2 cm 
olduğuna göre, 
Alan(ACG) B 
kaç cm? dir? 





c2 6G3D 


A4/3  B)sv2 D) 42 


06 E)3y3 


ABCDEF düzgün 
altıgeninin çevresi 
12 cm 


olduğuna göre, 





Alan(ACE) 
kaç cm? dir? 

(0 D 
AaY3 B3 a2 De E2vy10 
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ABCDEF düzgün 
altigen 
JEK|S|DKİ 
JAF|-4 cm 
olduğuna göre, 
Alan(KCD) 

kaç cm? dir? 


A)2 B) 2/3 


ABCDEF düzgün 
altıgen 

A, G, C doğrusal 
|ED| 5 cm 
JAG|s6 cm 
olduğuna göre, 
Alan(AFG) 
kaç cm? dir? 


A) 123 


ABCDEF düzgün 
altıgen 

|CD|s4 cm 
olduğuna göre, 
Alan(CDG) 

kaç cm? dir? 


A)18 o B)12 


ABCDEF düzgün 
altigen 

TEGİ 1 (ACI 
|GC|3 cm 
olduğuna göre, 
Alan(EGC) 


kaç cm? dir? 


A6 B3v3 


B)6v3 


Cc) 9y3 


GC 


©) 


C) 20 


9/3 
2 






D) 18 


D)8y3 
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E)15 
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ABCDEF düzgün A F 13. O noktası ABCD... 
altıgen | düzgün onikigeninin 
(BFJ köşegen merkezi ; | 
(BK) >İKF| Alan(0BC)—5 cm? a 
|ED| 6 cm olduğuna göre, 
olduğuna göre, onikigenin alanı 
Alan(FKC) kaç cm? dir? | 
kaç cm? dir? : 
Cc D A) 35 B) 40 G) 50 D) 60 E) 66 
A) 24 B18 Ct D15 go 
14. O noktası ABCDE 
düzgün beşgeninin 
iç teğet çemberinin 
10. ABCDEF düzgün merkezi 
altıgen Ire| - Ez 
IFD| 3 
JAEJ ve JBF| Alan(OFC) 2 cm? 
köşegen olduğuna göre, 
Alan(AKF)-6 cm? B beşgenin alanı 
kaç cm? dir? 
A) 15 B) 20 GC) 22 D) 25 E) 28 
C D | 
olduğuna göre, Alan(ABK) #-Alan(EFK) toplamı kaç Ez 
cm? dir? 
15. ABCD.. düzgün 
A) 18 B) 21 C) 24 D) 27 E) 80 onikigen 
O noktası düzgün 
onikigenin çevrel Mi 
çemberinin merkezi 
11. ABCDEFGH düzgün A H (BHJ 1 J0CJ 
sekizgen IBH|3 cm i 
(BH|8 cm 
Gİlüğümeiid, olduğuna göre, onikigenin alanı kaç cm? dir? 
Alan(BHF) | 
Kr'dar Si A)56Y/3 OB)5ay/3 C)48/3 D)6O E)108 | 
| 
16. OnoktasıABCDE.. 
DK | 
A) 24 B) 30 C32  Dao a8 | > elizeiiçakaöninin | 
iç teğet çemberinin 
merkezi 
1 
IDKİ> İKE 
12. Çevrel çemberinin yarıçapı 4 cm olan bir düzgün İREN re 
onikigenin alanı kaç cm? dir? 
olduğuna göre, Alan(ABCDKO) kaç cm? dir? 
A) 60 B) 48 GC) 40 D) 36 E) 32 A) 20 B) 24 GC) 28 D) 30 E) 32 | 
1B 2A 3-A 4-A 5-B 6-E 7-D 8-C 9-E 10-C 11-C 12-B 13-D 14-D 15-E 16-E 
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Dörtgende Alan 
Deltoid 
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Tesi (1) Çokgenler 
Tesi (2) Çokgenler 
Test (3) Çokgenler 
Test (4) Çokgenler 
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İKALA İİİ AAA AAA ŞAL AŞİLİ ALA İLLA AAA ŞİŞLİ ŞİA İLİ AŞİLİ ŞİA AAA AAA AAA ALİS AAA İ44414448 84 
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DÖRTGENLER 





1.  mABO)-95 
m(BCD)—110* 
m(ÂDC) -80* 





olduğuna göre, m(BAD) kaç derecedir? 


A) 75 B) 85 Cc) 95 D) 105 E) 115 


2. (AEJ ve (BEJ 
açıortay 


m(BCD)—110* 

m(ADG)-60* 

olduğuna göre, 
—— 

m(AEB) kaç 

derecedir? 


A) 85 B) 90 C) 95 D) 100 


3. o /BEJve (DF açıortay 
m(BAD)100* 
m(BCD)-70* 
olduğuna göre, Bâ 
m(BEF) kaç 
derecedir? 


> 


<7 
G 


A)5 B) 10 C) 15 D) 20 E) 25 


4.  IACILIBDJ A 


(AB|4 cm 4 YAT 
|CD|-9 cm 


JAD|V47 cm 
olduğuna göre, g 


IBG| kaç cm dir? 
C 


A2Ji0 Beji 43 D7 
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ES j2 








kali 
E) 105 | İ 
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(ACILJIBDJ A 

JAC|s8V2 cm 

|BD|7 cm | 
olduğuna göre, B D 
Alan(ABCD) 
kaç cm? dir? 

C 

A14 B)jiajz C28 D28j2 Baş 
(AC|1(BD| A 
Alar(ABCD) -48 cm? 

olduğuna göre, 

JACI.JBD| B D 
çarpımı 

kaç cm? dir? 

(e) 
A96 B)68 C)48 D) 24 E) 12 Şa 
(ACI n (BDİSLE) A 
——— 
m(ÂED)-60* 
|AC|—2y7 cm 
N 
|(BD|s2V21 cm Ni D 
(0 
olduğuna göre, Alan(ABCD) kaç cm? dir? 
A) 18 B) 21 C)24 D) 27 E)30 









(ACI n (BDİXHE) 
m(DEC)—120* 


|ACI.JBD| -20V3 cm? 


|ED|-4BEJ 


olduğuna göre, Alan(ACD) kaç cm? dir? 
A 12/3 B1i5 Cji12 meojs BS 
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ii 
RR RR RM 
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TEST /1 
g. (ACINİBDİE) A 13. ABCD deltoid m 
JED|>4|BE| JAB|JAD| 
Alan(ABC) 7 cm? M(ABO)—1 06“ 
- pa B D 
olduğuna göre, olduğuna göre, 
Alan(ABCD) kaç pa 
em? dir? m(ADC) kaç derecedir? Bİ D 
C 
A) 21 B) 28 C) 35 D) 42 E) 49 
G 
A) 74 B) 87 Cc) 90 D) 100 E) 106 


10. (ACI n (BDISJEJ 


A 
JAE| Ni 3 
J(EC| 4 
(BE, 1 B D 
JED| 3 
Alan (ABE) -6 cm? 
C 


olduğuna göre, Alan(ECD) kaç cm? dir? 


A) 12 B) 18 C) 24 D) 30 E) 36 


11. ABCD dörtgen 
E, F, G ve Küzerinde 
bulundukları kenarla- 
rın orta noktaları 


JFE|516 cm 
olduğuna göre, 
(GK| kaç cm dir? 


A)4 B)8 C) 12 D) 16 E) 20 


12. ABCD dörtgen 
E, F ve G üzerinde 
bulundukları 
kenarların orta 
noktaları 
JEF|(x*-5) cm 


İEG|(9-x) cm 





olduğuna göre, dörtgenin köşegenlerinin uzunluk- 
ları toplamı kaç cm dir? 


A)7 B) 14 G) 21 D) 28 E) 32 





14. Köşegenlerinin uzunlukları 7 cm ve 12 cm olan bir 
deltoidin alanı kaç cm? dir? 


A) 21 B) 42 G) 63 D) 84 E) 105 


A 
B D 
E 
C 


A) 16 B) 18 Cc) 20 D) 22 E) 24 


A 
(> 
C 


olduğuna göre, JAC| kaç cm dir? 


o3j3 Dej2 Bej 


15. ABCD deltoid 
(ACI köşegen 
ABİ JAD| 
IBE| |EC| 
JEF|8 cm 
olduğuna göre, 
JED| kaç cm dir? 


16. ABCD deltoid 
(ACI ve (BDJ 
köşegen 
ABC ve ADE 
bütünler açılar 
JBE|—2 cm 
İED| 9 cm 


A6 B)3j2 





E— 
A ZA 3C &E 5D GA 7B 8C Sc 


10C 1D 12D İSE 14B  15E 16-0) 





ONU KAVRAMA SERİSİ 184 





CEOMETBİ SOBLU BANKASI 
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eğitim yayınları 
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PARALELKENAR 


1.  ABCD A 
paralelkenar 
m(ABE)-m (BAD) 4-40 


B 


olduğuna göre, m(BCD) kaç derecedir? 


A) 40 B) 50 GC) 60 D) 70 


2. ABCD paralelkenar A 
M(ABC)—3x4-109 
M(ADC)—5x-30* 


olduğuna göre, m(BAD) kaç derecedir? 


A)140 o B)130  C)120  D)110 


3. ABCDparalelkenar A 
(BEJ 1 (DGJ 
m(ADC)—130* 


B 
olduğuna göre, m(EBG) kaç derecedir? 


A) 30 B) 40 GC) 50 D) 60 


4. ABCD paralelkenar A 
(AEJ açıortay 
m(BCD)-m(ABE) 4-209 


B E 


olduğuna göre, m(AEB) kaç derecedir? 
A) 30 B) 35 GC) 40 D) 45 
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o 


E) 80 





E) too İSİ 


E) 70 


E) 50 
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ABCD paralelkenar A 
İAE|İDG| 
m(DCB)-115* 
(7 
B E GC 
olduğuna göre, m(BAE) kaç derecedir? 
A) 55 B) 50 G) 45 D) 40 E) 35 


ABCD paralelkenar A D 
(DE) 1 (ABJ 
1DFJ 1 (BC) 
m(DAB) -50* 





olduğuna göre, m(EDF) kaç derecedir? 


A) 30 B) 40 C) 50 D) 60 70 


olduğuna göre, m(BFE) kaç derecedir? 


ABCD paralelkenar 
(AC) köşegen 
İDF||BE| 
m(ÂDB)—40* 


A) 40 B) 50 G) 55 D) 60 g7 


ABCD paralelkenar 
G, D, E doğrusal 
(Br) ve (DFJ 
açıortay 











B Cc 


olduğuna göre, m(BFD) kaç derecedir? 
A) 100 B) 90 G) 80 D) 70 E) 


GEOMETRİ SORU BANKA 





me e e m me ymm em 





9. 


10. 


11. 


12. 
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ABCD paralelkenar A Dp 
(BC|<7 cm 
IDGC| 5 cm 


B 7 C 


olduğuna göre, paralelkenarın çevresi kaç cm dir? 


A) 24 B) 22 Gc) 20 D) 18 E) 16 
ABCD paralelkenar A ox D 
JAD| 2x cm 
|DGC| xx cm 

X 
paralelkenarın 


çevresi 54 cm 
B C 


olduğuna göre, |BC| kaç cm dir? 


A) 18 B) 17 C) 16 D) 15 E) 14 


ABCD paralelkenar A 12 D 
|AE|2 cm E7 
JAD|&12 cm 
IDG|58 cm : 
IFG| s6 cm 

F 6 C 


olduğuna göre, |BE|-4-|BF| toplamı kaç cm dir? 


A) 14 B) 13 GC) 12 D) 11 E) 10 
ABCD paralelkenar A 9 D 
m(ÂDG)—80* A 807 
m(BAE)—20* 
İAE|<6 cm ğ 
|AD|—8 cm 

B E C 


olduğuna göre, paralelkenarın çevresi kaç cm dir? 


A) 20 B) 22 C) 24 D) 30 E) 36 














2-D 3B 4E 5-B 6C 7E 8-B 











TEST/1 


13. Aşağıda verilenlerden hangisi paralelkenarın özel- 


liklerinden değildir? 


A) Kenarları birbirine paraleldir. 

B) Karşılıklı kenarlarının uzunlukları birbirine eşittir. 
C) Köşegenleri birbirini ortalar 

D) Ardışık iki köşesinden çizilen açıortaylar dik kesişir. 
E) Köşegenleri dik kesişir. 


ABCD paralelkenar A D 
IDEJ 1 (BEJ 
JAB|&&cm 6 
5 
İDE| 5 cm 
B Cc E 


olduğuna göre, |CE| kaç cm dir? 


DM5 4 





AMI BAB G3 
ABCD paralelkenar A D 
m(ADG)-m(AEB) v4 
İDC|(x*2) cm iğ 
JAE|(2x-1) cm 
CA 
B E G 
olduğuna göre, |AE| kaç cm dir? 
A)3 B) 4 G) 25 D)5 E) 33 
ABCD paralelkenar A D 
(AEJ açıortay 
İBE|(x*-3) cm 
3x-5 
İDC|(3x-5) cm 
B x43 E GC 
olduğuna göre, |DC| kaç cm dir? 
A)3 / B) 4 C)5 D) 6 E)7 


i 
i 


11-6 12-D 13-E 14-A 15-D 16-E 
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© PARALELKENAR 





1. oABCD paralelkenar A D 
BAD ve DEB 
bütünler açılar 
|BE| 2 cm 
İDEJ-6 cm 
|EC|-5em © B 2 E 5 C 
olduğuna göre, paralelkenarın çevresi kaç cm dir? 
A) 26 B) 25 C) 24 


D) 23 E) 22 


2. o ABCD paralelkenar 
ICEJ ve (BFJ 
açıortay 
|EK| 4 cm 
|KF|6 cm /> 
olduğuna göre, B C 
JEF| kaç cm dir? 





A7 B2418 25 DB EO 
3. o ABCD paralelkenar A D 
IDF açıortay 
(DF) 1 (AEJ 
IBE|7 cm 
JEC| 2 cm 
B 7 E2C 


olduğuna göre, paralelkenarın çevresi kaç cm dir? 


A) 36 B) 34 Cc) 32 D) 30 E) 28 
4. o ABCD paralelkenar A D 
(AFJ ve (DEJ 
açıortay 
|BE| 2 cm 
B 2 E F C 


olduğuna göre, |FC| kaç cm dir? 


A)1 B) V2 C) v3 D)2 E3 
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A ee 












9. 


G v 


ABCD paralelkenar A 
(BEJ ve (CEJ 
açıortay 

(EF) 7 IDGJ 
JEF| 4 cm 


olduğuna göre, |AD| kaç cm dir? 


A)4 B)6 Cc) 8 D) 10 E) 1 


ABCD paralelkenar 
AEB ve ADE 
tümler açılar 
JAF|z 2/6 cm 
İDF|6 cm 


» 
Lemi 


wW 
m 
O 


olduğuna göre, |AD| kaç cm dir? 


A)5V2 B)2/13 O2Yi5 Ds Ki 


ABCD paralelkenar A 
(AEJ 1 (BDJ 
(CFI 1 (BDJ 
JAE|6 cm 


o 
yo 
olduğuna göre, 


|CFJ kaç cm dir? B C 


o 


A)ay2 B) 23 Cc) 4 D)5 E)6 


ABCD paralelkenar 
TAEJ 1 (BDJ 

(CFJ 1 (BD 
JAB|-6 cm 
|CF|4 cm: 
|EF|XV5 cm 
olduğuna göre, |BD| kaç cm dir? 





e RR 


A)SVE Beys Oz mey pe 
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PARALELKENAR 


10. 


11. 


12. 

















TEST/2 





ABCD paralelkenar E 13. A 4 D 
B, A, E doğrusal 
m(ECE)-m(ÖGE) 4 
m(EAH)<m(DAH) 
JAHJ4 cm 
JEH| 2 cm B C E 
(DG| -3y5 cm ABCD paralelkenar, 
5 z TAEJ n IBEJ<JEJ, 7JBK|J-5JBD| 
olduğuna göre, |BC| kaç cm dir? olduğuna göre, |CE| kaç cm dir? 
A)9 B)8 C)7 D) 6 E)5 
AS Bays 4/5 Do ES ) ) ) ) ) 
14. ABCD paralelkenar A D 
m(AED)—m(AFB) 
k 
ABCD paralelkenar A D (BF|—-2 cm 3 
LAEJ n (BDSP) |EC|-1 cm 
E 
(Ec| 3 JED|3 cm 1 
JAD| 4 B 2 F C 
VEE e Iduğuna göre, |FC| k dir? 
B E c olduğuna göre, |FC| kaç cm dir? 
olduğuna göre, |FD| kaç cm dir? 
A)2 B)3 Cc) 4 D) 5 E)6 
A)4 B) 5 C) 6 D)8 
15. ABCD paralelkenar 4 D 
m(ADE)—m(FDE) 
ABCD paralelkenar A D |AE| 6 cm S 
SİED|-2JEC) za ir p 
|DF|6 cm “ İs ini | a 
* B F 4 GC 
olduğuna göre, |BF| kaç cm dir? 
B C 
olduğuna göre, |BF| kaç cm dir? A) 1Z B) 11 ©) 10 D) 9 E)B 
A)9 B) 10 C) 12 D) 15 E) 18 
16. A D 
e ko Wi 4 
ABCD paralelkenar Aa . D ” 
(AEJ m (BDJSJF) 2 
(BK <10ki B E “gg 
EC|J-2JBE| — — 
ABCD paralelkenar, m(BFD) -m(BED) 
IBF|4 cm R c 
5 E © JAFJ4 cm, |BF|-2 cm, |EC|-3 cm 
z pe” i olduğuna göre, |EB| kaç cm dir? 
olduğuna göre, |KF| kaç cm dir? 
A)3 B)4 e D)5 E)7 
A)4 B) 5 C)6 .D)7 E) 8 2 
2-B 3-C 4-D 5-C 6-C 7-E 8-A 9-E 10-D 11-D 12-A 13-D 14-C 15-E 16-D) 
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PARALELKENAR | 











TEST /3 
1. © ABCD paralelkenar A E Dp ABCD A DD. g.  ABCD paralelkena- A D 13. ABCD paralelkenar A 5 
(EFJ 1 JBCJ paralelkenar rının alanı 44 cm? (BE|-|EGİ 
EF) 5 cm M(ABE) 45” NZ Alan(DEC)-5 cm? 
(BC|-8 cm JAB|— 4vV2 cm 
ZN) 
|BC|-9 cm B 9 G B Cc B E G 
p ii ii Iduğ öre, Alan(ABCD) kaç cm? dir? 
olduğuna göre, Alan(ABCD) kaç cm? dir? Ma a en 3 : olduğuna göre, Alan(ACD) kaç cm? dir? olduğuna göre, Alan(ABCD) kaç cm? dir? 
A) 36 B) 30 C).24 D) 122 
A) 50 B) 40 GC) 35 D) 30 E) 20 ) ) ) E) 18 A)8 B) 11 C) 22 D) 24 E) 28 A) 10 B) 15 Cc) 20 D) 25 E) 30 
N ABCD lelkenar ; 
2. o ABCD paralelkenar A D öm ei Li A 2 10. ABCD paralelkena- A E p 14. ABCD paralelkenar 
-120 - 
(DEJ 1 (BEJ sini rının alanı 50 cm? JEGİ<x em 
|DE| 7 cm 1BC| 6 cm / | İDE| -2x cm 
(BC| <9 cm IDC|4 cm | Alan(ABCD) -60 cm? 
47 
> z Z B 6 Cc | e — 4 B C 
P ğ Ö D m? dir? Ni Ni 2 di 
olduğuna göre, Alan(ABCD) kaç cm? dir? Gelin dire, Mer en eee i olduğuna göre, Alan(BEC) kaç cm? dir? olduğuna göre, Alan(AEC) kaç cm? dir? 
: : 
A)90 B) 81 C) 72 D) 63 E)54 £ İ A) 12 B) 16 0) 18 D) 12v3 E) 24 A) 18 B) 20 C) 25 D) 28 A) 5 B) 10 C) 15 D) 20 E) 25 
| 
| 11. ABCD paralelkenar A p İS. ABCD paralelkenar A D 
3. ABCDparalelkenar , D ABCD paralelkenar i D (ARI 1 (ED) (AFI ve (DEJ 5 SA 
ze a ACINED) LE) Ni. 7 JAF| <6 cm açıortaydır. 
zz —— Z pe 
IDC|4 cm 4 m(öBC)-30* | JED| <9 cm JAF| 5 cm 
(BC|s 2113 cm (BC|<9 cm ci i İDE|4 cm 
B 2jJ13 G (BE| <6 cm e 0 5 B E C B E C 
e olduğuna göre, Alan(ABCD) kaç cm? dir? olduğuna göre, Alan(ABCD) kaç cm? dir? 
oidieline göre lan app) aç era dler olduğuna göre, Alan(ABCD) kaç cm? dir? İ 
kan | 0 A4 Baş C)48 O D)50 E) 54 A) 20 B) 25 ©) 30 D) 35 E) 40 
Mn eee, Sizi vE A)70  BS4 48 D)40 ES 
| 12. ABCD paralelkenar 16. ABCD paralelkenar A D 
> -- JAc F|— 
4. ABCD paralelkenar A D ABCD paralelkenar A D 1 ve (BD| ve 
il öşegen s3 
TAEJ 1 (DC TEC) 4 ABI ” Seg | | 13JEC)| : 
an(DEC)—18 cm? -Alan(EFC)-3 cm 
İDE|<JEC| 10 |AE|-4 cm (DEC) 18 cm (EFC) 
(AB|-10 cm E IBE| <2 cm “ e > 
|BC|-13 cm JEC|-6 cm i 
- E z B olduğuna göre, Alan(ABCD) kaç cm? dir? olduğuna göre, Alan(ABCD) kaç cm? dir? 


olduğuna göre, Alan(ABCD) kaç cm? dir? 


A) 120 B) 110 C) 100 D) 90 E) 80 
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gam —— —— ME ray 


























olduğuna göre, Alan(AECD) kaç cm dir? 


A) 30 B) 32 Cc) 34 D) 36. 
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PARALELKENAR 
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kei mii de Mer ie eke e NE 

















A) 36 B) 40 C)48  D)68 E) 72 

















A) 32 B) 36 GC) 40 D) 44 E) 48 





5-A 6-D 7-B 8-A 9-C 10-C 


11-E 12-E 18-C 14-B 15-A 16-E 
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PARALELKENAR 











LE A D 4 


B 6 GC 

ABCD paralelkenar 

m(AEĞ) 309, |AB|—|DE|-—4 cm, |BC| 6 cm 
olduğuna göre, Alan(ABCD) kaç cm? dir? 


D) 18/3 


A)12 B24 CC) 12/3 


2. ABCD paralelkenar 
(BDI köşegen 
JED|-5JBE| 
Alan(BCD)—48 cm? 

B C 
olduğuna göre, Alan(ABE) kaç cm? dir? 


A) 6 B)8 C) 10 D) 12 


3. ABCDparalelkenar A E D 
JADJ4JAE| 
Alan(AEB)-3 cm? 


B 


olduğuna göre, Alan(BEC) kaç cm? dir? 


A) 6 B) 9 C) 12 D) 15 


4. ABCDparalelkenar , D 


Alan(AEB)-12 cm? 
Alan(DEC)-8 cm? 


B 


olduğuna göre, Alan(ABCD) kaç cm? dir? 


A) 28 B) 32 C) 36 D) 40 
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ABCD paralelkenar 
(BEJ 1 (DE), |BFJ—3JAF|, |BE| <3 cm, |DF|—10'çp 
olduğuna göre, Alan(ABCD) kaç cm? dir? 


A) 40 B) 35 Cc) 30 D) 25 E)20 
ABCD paralelkenar A 10 D 
açıortay E 
(EF) / TADI 

JAD|10 cm 7 
|EF|57 cm — ni 


olduğuna göre, |AB| kaç cm dir? 


A)3 B) 4 C)5 D) 6 E)7 
ABCD paralelkenar A D 
(AEJ 1 (BDJ 
IBE|4 cm 
JAE|s5 cm 





/ a e > 


olduğuna göre, Alan(BEC) kaç cm? dir? 


A) 18 B) 15 Cc) 13 D) 12 E) 10 


ABCD paralelkenar 
İDF|3)JFC| 
JAE|—4JED)| 





B 


N N Alan(ABE) 
———— —. oranı kaçtır? 
olduğuna göre, Alan(BFC) ç 
9 8 19 18. ij 
A)— B) — G)— D) — 
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me oem vi erim meri ar araman 
iş a m a nr m gz m zl A A A YY YAR İLMEN MM 


9. 


11. 


ta. 









PARALELKENAR 


10. 
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TAE Ea e EY a 


ABCD paralelkenar A E 
(IBFJ ve (CFJ 
açıortay 

IEF / (DCI 
JEFİ1 cm 
İDC|6 cm 
olduğuna göre, |BC| kaç cm dir? 


A 


“e 


A) 10 B) 9 c)8 D)7 E) 6 











13. ABCD paralelkenar 





TEST /4 





(EFI 1 JBCJ 

IKLI 1 (Dc) 
5|AD|-3JDC| 
JEF|HİKL|24 cm 
olduğuna göre, 
İEF| kaç cm dir? 


A E D 
L 
K 
B F Cc 





A)8 B) 10 G) 13 D) 15 E) 18 
ABCD paralelkenar A D 
(AE) ve (BEJ 14. ABCD paralelkenar A D 
açıortay (BDJ köşegen 0 
JAH|s2 cm (AEJn (AF) (A) “ 
/8C|<9 cm IBF|s|FC| ni 
olduğuna göre, Alan(ABCD) kaç cm? dir? IFE|-6 cm 8 2 & 
olduğuna göre, |KL| kaç cm dir? 
A)36V2 oB)48 C)36 Dz24a/2 E)27 a 
ia A)1 B)2 C)3 D)4 E) 5 
ABCD A : Eğ 15. ABCD paralelkenar A D 
paralelkenar IBD) köşegen 
(ABI 1 (ACI JAEJ n JAFJ AŞ E 
ICET 1 JADJ (DE|, |BR| 1 
lE/xtcm 8 Ğ |EC|  (Fcj 3 4 / 
JAE|<9 cm İDL|—5 cm 
olduğuna göre, Alan(ABCD) kaç cm? dir? olduğuna göre, |BK| kaç cm dir? 
A22  B2  C26 b: Es DU la 4 a Epe 
ABCD paralelkenar A p İ 16. agcp paralelkenar A D 
İFEWtACI AF) n (BEJS4K) 
2)BE|-3|EC)| F İDE|—JEG| “ 
İFE|21 cm IBF|—2JFc| 
KFJ-3 cm 
B E C JE F C 
olduğuna göre, JAK| kaç cm dir? olduğuna göre, |AK| kaç cm dir? 
A) 21 B) 22 GC) 23 D) 24 E) 25 A) 12 B)9 c)8 D) 6 E)5 
4-D 5-A 6-D 7-E 8-E 9-A 10-A 


1VE i2-E 13-D 14-D 15-B 16-B 











GEOMETRİ SORU BANKASI 




















eğitim yayınları 


ü 





| | 

İ s & $ 

| > O B 

|, Ca 
, © 0) 2 a. , 
| mod Fg 

N TT E 

m e ui 


EŞKE 


Konu Kavrama Serisi 


fin 
ER 
LL 
z 
O 
LU 
0) 


lll la anla NDA Sl ll m Li kA LAL Ba VB ya ANAN YA akk 








NET 
m 
EE 
ki 


3 





Boş 


5 


Yanlış 


in Aİ 
Lİ 





- 
1. 
O) 
O 


D 








16.BÖLÜM 












TOPLAM 











pi 


DEĞERLENDİRME 





























Test (1) Paralelkenar 
Test (2) Paralelkenar 
Test (3) Paralelkenar 
Test (4) Paralelkenar 
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NOTLAR: 


GEOMETRİ 





zdilim yayınizrı bpbbbbbbbbbD >»> > > N 


kartezyen 


AAA ASİ ŞİĞ ALAM İLA ŞİLA SİA SİYASİ AŞA AŞ ASLİ ĞAA ASİA ŞAKA ŞAL İİ LS SASA İĞ SASA AAA ALA İLAİİA SALAŞ AAA AAA LİLA ASA AA İ4 4444444444448 < 











m e a 





EŞKENAR DÖRTGEN 





1. 


ABCD eşkenar dörtgen A 
m(ACB) 509 


olduğuna göre, 


m(ADC) 
kaç derecedir? AN 

B C 
A) 50 B) 70 Cc) 80 D) 80 E) 110 
ABCD eşkenar A D 
dörtgen 


(AEJ açıortay 
m(ABC) -649 





olduğuna göre, m(AEC) kaç derecedir? 


A)90 oO(B)93 C)105 D)116  E) 120 


ABCD eşkenar A D 
dörtgen 

m(DBG)-37” 

olduğuna göre, 

m(DAC) 


z SN 
kaç derecedir? B GC 


A) 37 B) 48 C) 53 D) 74 E) 80 


ABCD eşkenar A D 
dörtgen 

(AEJ 1 (BC) 

|BE| 2 cm 

JEC|4 cm 


B 2 E 4 Cc 
olduğuna göre, |JAE| kaç cm dir? 


A)4 oB)5 o) 4y2 D)3Y3 E) V33 
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ABCD eşkenar A 


dörtgen i 
(CEJ 1 JABI 

|AE|-2JBE| EZ 

İl ime a N 


B C 


olduğuna göre, eşkenar dörtgenin çevresi kaç cm | 
dir? - 


A) 83 B) 8v10 O 1245 
D) 95 E) 12/5 
ABCD eşkenar A D 
dörtgen 
JAC|8 cm 
IBD|10 cm 
B Cc 


olduğuna göre, eşkenar dörtgenin çevresi kaç cm 
dir? 


A) 46 B)8v3 o 410 
D) 4ya1 E) 6v30 
ABCD eşkenar A D 
dörtgen n 
(AEJ 1 (AD) 
/BE| 4 cm 
|ED|10 cm 
B C 
olduğuna göre, |AE| kaç cm dir? 
AYSO BAZ Gaya Dsi Bek 












Köşegenlerinin uzunlukları 16 cm ve 10 cm ol 
eşkenar dörtgenin alanı kaç cm? dir? 


C) 100 D1i20 Bİ 


GEOMETRİ SORU BANKA 


ler nm çe mesa azan aye manen sy Wen e gine rma namayama (amana memeye can ma mma emen eyes iy erme meniaiml 


EŞKENAR DÖRTGEN 



































TEST /1 
9. ABCD eşkenar A D 13. ABCD eşkenar A D 
dörtgen dörtgen 
JAC|<12.cm (DEJ 1 JBEJ 
(BD|-8y3 cm |DE| 3 cm z 
|CE|1 cm 
B GC B C 1 E 
olduğuna göre, Alan(DEC) kaç cm? dir? olduğuna göre, Alan(ABCD) kaç cm? dir? 
A) 93 B) 10vV3 C 123 A) 3v10 B) 410 Cc) 63 
D)8yY6 Bp t2y6 D) 6y5 E) 3v15 
10. ABCD eşkenar A E D 
dönüm 14. ABCD eşkenar 
JAE|-|Fcj dörtgen 
İBD|4|ED)| 
Alan(ABCD) 48 cm? 
B F GC 
Alan(ABCD) <(2x4-4) cm?, Alan(AEFB) —(2x-5) em? B Cc 
olduğuna göre, x kaçtır? olduğuna göre, Alan(ABE) kaç cm? dir? 
M6 B)7 c 8 D) 9 E) 10 A) 12 B) 14 C) 16 D) 18 E) 20 
İl. ABCD eşkenar 15. ABCD eşkenar 
dörtgen dörtgen 
(ACINBEJ-1F) le 
JAEJ|SJED| JAF| 9 cm 
Alan(AEF) 5 cm? İDE| 8 cm 
olduğuna göre, Alan (BFC) kaç cm? dir? olduğuna göre, Alan(AED) kaç cm? dir? 
A) 10 B) 15 C) 20 D) 25 E) 30 A. 24 5) 36 ©) 48 B4B8 E) 72 
12. i 
ABCD eşkenar D 16. ABCD eşkenar 
dörtgen A dörtgen 
(AB) 1 AEJ E (BDJ köşegen 
LE Ea e 
JAE|- 4/3 cm m(BCE)<m(DCE) 
DE! — 
|DE|-2 cm (BF|4 cm 
olduğuna göre, oo B C |CE| <5 cm 
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Alan(ABCD) kaç cm? dir? 





A)BY39 B)i2/3 os8/7 Deyi? E) 439 


B GC 
olduğuna göre, Alan(ABF) kaç cm? dir? 





11-C 12-A 18-A 14-D 15-B 16-A 
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17.BÖLÜM 


DEĞERLENDİRME | Doğru | Yanlış Boş | : NET 























18.BÖLÜM 


Test (1) 
Dikdörigende Açı ve Uzunluk 


Test (1) Eşkenar Dörtgen | 


AM İİ İİ 














Test (2) 
Dikdörigende Uzunluk 





Test (3) 
Dikdörigende Alan 














Test (4-5) 
Karma Testler 
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Kariezyeli 


eğilim yayınları 





eğitim yayınları 











DİKDÖRTGEN 





1. o ABCD dikdörigen 
m(DBE)—35* 
olduğuna göre, 
m(BDC) kaç 
derecedir? 


A) 35 B) 45 





2. ABCD dikdörigen 
m(BFE)-125* 
olduğuna göre, 
m(FED) kaç 
derecedir? 


A)145 — B) 135 


3. o ABCD dikdörtgen 
(BD) köşegen 
m(DAC)-40* 
olduğuna göre, 
m(BEC) kaç 
derecedir? 


A)125 o B)115 





4. ABCD dikdörigen 
m(ÂEC)—140* 
olduğuna göre, 
m(BCE) kaç 


derecedir? 


İ 
| 
li 
İ 
li 


A) 30 B) 40 
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A D 

ZN 

B GC 
GC) 55 D) 65 E) 75 

A E D 
ni 

B C 
C) 125 D) 115 E) 105 

A D 


B C 
C) 110 D) 105 E) 100 
A E D 

NE 
B C 
C) 50 D) 60 E) 75 
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ABCD dikdörtgen 
JAEJ<JEC| 
m(ÂEB)-80* 
olduğuna göre, 
m(ACB) kaç 
derecedir? 


A) 35 B) 40 


ABCD dikdörtgen 
|AE|-İBC| 
m(ÂEB)—-50* 
olduğuna göre, 
m(ADE) kaç 
derecedir? 


ABCD dikdörtgen 
—— — 
m(BFE)<m(DFE) 
m(ABF) 409 
olduğuna göre, 
m(BEF) kaç 
derecedir? 


A) 40 B) 45 


ABCD dikdörtgen 
M(ELD)-75* 
m(KGL)—140* 
olduğuna göre, 
m(AFK) kaç 


derecedir? 


A) 10 


B) 15 


GEOMETRİ SORU BANKA 
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45 DSO Beş 


» 
o 


N 


B E.G 
C) 60 D) 65 E) 70 
A F D 
ZN 

h 

B E G6 
C) 50 D) 55 E) 65 

A E FD 


K 
B 


Cc) 20 Dp? EB 





| 
| 
| 
| 
İ 
| 
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MR A e e 


DİKDÖRTGEN 





g. JADİziicm A 11 





D 
(DCj>7 cm 
olduğuna göre, 
ABCD dikdörtgeninin Ni 
çevresi kaç cm dir? 
B C 
A) 18 B) 24 Cc) 28 D) 32 E) 36 
14. 
,p| 3 
10. ipc| 2 A D 
ABCD dikdörtgeninin 
çevresi 60 cm 
olduğuna göre, 
JAB| kaç cm dir? 
B C 
A) 12 B) 13 C) 14 D) 15 E) 16 
11. ABCD dikdörtgen A E 5 D 15. 
JAD|2JAB|—10 cm 
(FB| 2 cm 
İED| <5 cm F 
2 


B C 


olduğuna göre, |AF|--JAE| toplamı kaç cm dir? 


A)6 B)7 Cc) 8 D) 9 E) 10 


12. Japj 5(3x*1) cm A 3Xx4-1 D 16 


İBC|—(2x-6) cm 

İDC|—(x4-3) cm 

olduğuna göre, ge 
ABCD dikdörtgeninin 


Şevresi kaçcmdir? p 2x6 C 


A) 24 B) 30 C) 36 D) 40 





A)9 B) 10 


TEST /1 





13. Farklı iki kenarının birbirine orani > olan dikdört- 


genin kısa kenarı 6 cm olduğuna göre, uzun kenarı 
kaç cm dir? 
A)8 B) 9 C) 10 


D) 11 E) 12 


ABCD dikdörtgen A 
(BD|JAD|-41 
IBC||DC|47 


olduğuna göre, 


U 


dikdörtgeninin 
çevresi kaç cm dir? C 


A) 30 B) 32 C) 34 D) 36 E) 38 


ABCD dikdörtgen 
(BD|x4y/5 cm 
IBC|8 cm 
olduğuna göre, 
|AB| kaç cm dir? 


> 
U 


A)4 B) 5 C) 6 D) 7 E)8 


ABCD dikdörtgen 
(ACI ve (BDJ köşegen 
(BE|5 cm 
olduğuna göre, 

(AC| kaç cm dir? 


A 


e 
e 


B C 


) 


C) 11 D) 12 E) 13 





2A 3-E 4-B 5-B 6D 7-E 8-D 9-E 10-A 


1C 12E 13B 14C IBA 16-8) 
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DİKDÖRTGEN 








ABCD dikdörtgeninin 


içinde bulunan P 


noktasının dikdörtgenin 


kenarlarına uzaklıkları 


toplamı 17 cm 


olduğuna göre, dikdörigenin çevresi kaç cm dir? 


A) 17 B) 34 


ABCD dikdörtgen 
|AD|8 cm 

İDE| 6 cm 
(AB|10 cm 
olduğuna göre, 
IBE| kaç cm dir? 


Aa/5 o B)ey2 


ABCD dikdörtgen 
JAF| 3 cm 
JAB|6 cm 
(EC|s2 cm 
(BC|11 cm 


olduğuna göre, |EF| kaç cm dir? 


A)4y5 B)9 


ABCD dikdörtgen 
m(ADB) -30* 
İDC|3 cm 
olduğuna göre, 
JAD| kaç cm dir? 


A)3 B)3v2 
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(us) 
O 


D 


>» 


vu 





> 


mw 


> 


w 








ABCD dikdörtgen 
JAE| açıortay 
|EC| 3 cm 
JAD|-7 cm 
olduğuna göre, 
JAE| kaç cm dir? 


A4  B)5 


ABCD dikdörtgen 
(AE) 1 (BDJ 
|BE|-2 cm 
JED|&7 cm 
olduğuna göre, 
JAE| kaç cm dir? 


AS  BaySs 


ABCD dikdörtgen 
(BFJ 2 TAE) 
IBE| KEİ cm 
JEF|1 cm 
olduğuna göre, 
JAF| kaç cm dir? 


A2 B)3 


ABCD dikdörtgen 
IDEJ 1 JAGI 

(BFJ 1 JAGJ 
JEC|-2 cm 
olduğuna göre, 
JAF| kaç cm dir? 


A)1 B)2 


gz D)3 


GEOMETRİ SORU BA 





















7 D 3. 
E 3E 
O32  DAN2 Ee 
10. 
A D 
B c 
O3V2 Dvi4 Eyi 
11. 
A D 
F 
1 
B 5 E c 
C)4 D) 5 E)6 
12. 


A 





DİKDÖRTGEN 


AGİ, eş e SEMEN ERNİE EEE EMER GENEMİ Dü MEME GELİN LLAMKİC ŞAİK LELE All RE nn a 





Köşegenlerinin uzunlukları toplamı 26 cm, kısa 


kenarı 5 cm olan dikdörtgenin uzun kenarı kaç cm 
dir? 


A) 16 B) 15 C) 14 D) 13 E) 12 
ABCD dikdörtgen A 28 F D 
(FBJ 1 (FEJ © 

m(ABF)—30* 

(DEJ-JECİ 5 


JAF|- 2/3 cm p 
B G 
olduğuna göre, |EF| kaç cm dir? 


A)3 B)4 C)5 D) 6 E)7 


ABCD dikdörtgen A D 
(AC) ve (BD) 

köşegen ii 
|EC||DC| <4 cm ü : 


B Cc 


olduğuna göre, |BC| kaç cm dir? 


A)9 B)8 C) 6. D) 52 Ey 43 


ABCD dikdörtgen 


A D..- 
IFEJ 1 (BC) 
LAFI 1 (DFJ 
JEF|s1 cm 
İBE|—4 cm <> 
(EC —-9 cm zl 
B 4E 9g C 











TEST /2 


13. Yandaki şekilde tüm A K 


köşeler dik açıdır. 
JAB|—17 cm 
(BC|-29 cm 
olduğuna göre, 


şeklin çevresi 





kaç cm dir? 


A) 92 B) 88 GC) 84 D) 80 E) 76 


ABCD dikdörtgen 


A D 
JAFI L (FEJ 
(BF|S|FG|6 cm 
JECJ4 cm 
4 
© 


B 6 F 6 Cc 


olduğuna göre, |DE| kaç cm dir? 


A)4 B) 5 C)6 D) 7 E)8 
ABCD dikdörtgen A D 
IPB|st cm 

|IPC|-/42 cm 

|IPD| 7cm 


> 


Cc 


w 


olduğuna göre, |PA|J kaç cm dir? 


A2J5 Bay2 OYI5 DB pop 


ABCD dikdörtgen 
IPAJ|11cm 
IPB|7 cm 

İPC| 5 cm 
olduğuna göre, 
IPDJ kaç cm dir? 


> 
U 


AVYS7 Bas Osy2 Ds BO 
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11-E 12-C 1s-A 14-B 15-E 16-A 
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© DİKDÖRTGEN 





1, ele 
ABCD dikdörtgen A 9 D 
(ADJ-9 cm 
IDC|s6 cm 
olduğuna göre, 6 
Alan(ABCD) 
kaç cm? dir? 

B C 

A) 54 B) 48 C) 40 


D) 34 E) 27 


A 5x D 
a i 
B Cc 


olduğuna göre, Çevre(ABCD) kaç cm dir? 


2. o ABCD dikdörtgen 
JAD| 5x cm 
İDC|3x cm 
Alan(ABCD)240 cm? 


A) 32 B) 38 C) 44 D) 50 


3. Çevresi 32 cm, kısa kenarı 7 cm olan dikdörtgenin 
alanı kaç cm? dir? 


A) 56 B) 63 Cc) 70 D) 77 E) 84 
4. ABCD dikdörtgen A D 

JAD|-JDC|2 

Alan(ABCD)-48 cm? 

olduğuna göre, 

JAD| kaç cm dir? 

B G 
A)J4 B) 6 C)8 D) 10 E) 12 


KONU KAVRAMA SERİSİ 


LAMA AE SE Re BRL EMEN İDE7 KYA 


ia 
E) 64 PE 








TEST /3 
5.  ABCD dikdörtgen A D 
m(DAC)-30* pa 
JAC|>4 cm 
olduğuna göre, 
Alan(ABCD) 
kaç cm? dir? B 
A)8 B) 2y45 CaY& DAM Ee 
6.  ABCD dikdörtgen A D 
IBE|<|EC| 
M(AEĞ)—135* 
JAE|< 5/2 cm 
<A 
B E Cc 
olduğuna göre, Alan(ABCD) kaç cm? dir? 
A) 75 B) 65 C) 60 D) 50 E) 45 





7. o Kenarları 4 cm ve 5 cm olan bir dikdörtgenin alanı 
A cm? , kenarları 6 cm ve 7 cm olan bir dikdörtgenin 
alanı B cm? olduğuna göre (B — A) farkı kaç cm? dir? 


A) 22 B) 20 C) 18 D) 16 E) 14 


8.  ABCD dikdörtgen 
İDC|-4 cm 
İBC|-7 cm 
olduğuna göre, 
Alan(BEC) 
kaç cm? dir? ğ z c 


A) 28 B) 24 Cc) 20 D) 16 E) 
DYD a a a e 


GEOMETRİ SORU BANKA 
















Mm m er ame m m a ee m en Am 


9. 


10. 


11. 


12. 


İKDÖRTGEN 


A 








Uzun kenarı kısa kenarının 3 katı olan bir dikdört- 
genin alanı 12 cm? olduğuna göre, çevresi kaç cm 
dir? 


A)8 B) 10 Cc) 12 D) 14 E) 16 
ABCD dikdörtgen A D 
JAE| 5 cm 

(BE|-2 cm 

(BC|-8 cm 





B 8 C 
olduğuna göre, Alan(BEDC) kaç cm? dir? 
A) 32 B) 36 Cc) 40 


D) 44 E) 48 


ABCD dikdörtgen 
JAF|s|BE| 5 cm 
IBF|4 cm 

JEC|s1 cm 
olduğuna göre, 
taralı bölgenin alanı 
kaç cm? dir? 


A) 21 B) 23 C) 25 


D) 27 


E) 29 


ABCD dikdörtgen A D 
İBDJ köşegen 
İDE|<JGE| 
IBE| 6 cm 
IDCJ 3/6 cm 


olduğuna göre, Alan(ABCD) kaç cm? dir? 


A)18y15 B) 16/15 C) 15/13 
D) 16/10 E) 15/10 








16. ABCD dikdörtgen 








TEST /3 


13. A D 
E L 
Sı 
6 
' B 4 C F 8 K 
Şekilde kenar uzunlukları gösterilen dikdörtgenlerin 
alanları S, cm? ve S, cm? dir. 





Buna göre, S, — S, farkı kaç cm? dir? 


A) 20 B) 18 C) 16 D) 14 E) 12 


14. ABCD dikdörtgen A 
JEC|-2|BE| 
Alan(AEB)-6 cm? 
olduğuna göre, 
Alan(ABCD) 
kaç cm? dir? B E c 


A) 24 B) 28 C) 32 D) 36 E) 40 


15. ABCD dikdörtgen A D 
1BD|3|JBE| 
IDC|&8 cm 
(BC|s12cm 





B 12 Cc 


olduğuna göre, Alan(AEB) kaç cm? dir? 


A) 12 B) 16 Cc) 20 D) 24 E) 32 


(BF|<|Fc| 
İDE|JEC| 
Alan(AED) -7 cm? 





B F C 


olduğuna göre, Alan(ABF) kaç cm? dir? 


A) 5 B)6 Cc) 7 D) 9 E) 14 








2-E 3B 4C€ &D 6D 7A &-E 
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10-B 1i-E 12-A 13-C 14-D 15-8 
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DİKDÖRTGEN 











1. A 12 D 


wp 
ABCD dikdörtgeninin dışında bulunan P noktasının 
(ADJ ye uzaklığı 13 cm, (BCJ ye uzaklığı 4 cm 
JAD|12 cm 
olduğuna göre, Alan(ABCD) kaç cm? dir? 


A) 108 B) 96 


C) 84 


D) 72 E) 60 


2. o ABCD dikdörtgen 
m(ABE) —m(GBE) 
JED|2 cm 
İDC|6 cm 


olduğuna göre, Alan(BEDC) kaç cm? dir? 


A) 24 B) 28 Cc) 30 D) 34 
3. ABCD dikdörtgen A D 
A, G, K doğrusal 
(EF) / (BCI G 
E F 
IDF|JFG| 
|KC|3JBK| 
|EG| 2cm 


B K Gc 
olduğuna göre, |FG| kaç cm dir? 


A) 6 B)8 C) 10 D) 12 E) 14 
4. ABCD dikdörtgen “A E 5 D 
JEBİSJEF| 
JED| 5 cm 
İDC|-4 cm i 
İFC|s2 cm 
B F2 GC 


olduğuna göre, dikdörtgenin çevresi kaç cm dir? 


A) 22 B) 24 C) 26 D) 28 E) 30 
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ABCD dikdörtgen ni E 
(FEJ 1 (ADI E 
(FBJ 1 (Fcj Ö 
m(ECEF)-m(ÖCE) 
JEF|-2 cm 
(BF| SV2 cm > 
C 


olduğuna göre, dikdörtgenin çevresi kaç cm dir? 


A)30 B) 34 C) 38 D) 42 E) 4g 
ABCD dikdörtgen A 9 D 
İDE|/BF| 

JAF|4 cm 

|AD|s9 cm 





B C 


olduğuna göre, Alan(EFC) kaç cm? dir? 










A) 12 B) 14 C) 16 D) 18 E) 20 
ABCD dikdörtgen A D 
IFGJ 1 (FEJ ğ 5 
JAG|1 cm E 
IBF|—|DE| 2 cm 
4 

İEC|4 cm 

B?2 F Ğ 
olduğuna göre, |ADJ kaç cm dir? 
A)8 B) 10 C) 12 D) 14 E) 16 
ABCD dikdörtgen i D 
(EF) / (DCJ 
İFC|4JBF| 


Alan(ABCD)-70 cm? 





B F 
olduğuna göre, Alan(ABFE) kaç cm? dir? 


A)7 


D 


B) 14 C) 18 D) 21 


GEOMETRİ SORU BANKAS 





Z 
i 


a a a m İG NG 








e e 


 TEST/4 


e şi Yi e e e e mpi 


8. Ma e. 





B Cc 
Birim karelere bölünmüş ABCD dikdörtgeninde 
taralı bölgenin alanı kaç br? dir? 


A) 15 B) 14 Cc) 13 D) 12 E) 11 





13. A D | 





5 26 | 
Çevresi 48 cm olan ABCD dikdörtgeninden kenarları 
3cm ve 4 cm olan dikdörtgen şekildeki gibi ayrılıyor. 


Büyük dikdörtgenden geriye kalan taralı parçanın 
çevresi kaç cm dir? 














A) 48 B) 41 C) 38 D) 34 E) 30 
10. Kenarları 3 cm ve 5 cm olan bir dikdörtgenin kenar 
uzunlukları iki katına çıkartılırsa alanı kaç cm? 14. ABCD dikdörtgen A E D 
eli (BDI n (EC) x1F) Eİ 
Alan(DFC) -15 cm? 
A) 15 B) 30 C) 45 D) 60 E) 75 diduğüğe SökS, 
Alan(BEF) 
kaç cm? dir? B c 
A) 5 B) 10 GTi D) 13 E) 15 
11. ABCD dikdörtgen Ni E p 
EFC eşkenar üçgen 
IBF|2 cm 
JFCJ-4 cm 15. ABCD dikdörtgen A 3 E 5 D 
ACI n (BEJ İF) a 
İAE|-3 cm 
| B 2 F 4 Ğ JED| <5 cm 
olduğuna göre, Alan(ABCD) kaç cm? dir? 
B C 
A)ia/3 B)18 C)24 Di2hb 183 ği . JEF| 
olduğuna göre, -—— - oranı kaçtır? 
(BE| 
Me. ye <a. Ey 
5 7 15 11 8 
12. ABCD dikdörtgen A 3 E--s“ “BÜ 
JBEJ 1 JECJ 2 
A 3 
spec 16. ABCD dikdörtgen ” D 
m(BAE)xm(EAC) <m(DAC) İN 
B (0 İECİ-7 cm 
olduğ z Al gedik dia olduğuna göre, 
uğuna ir? 
ğ göre, Alan(A ) kaç cm di JAE| kaç em dir? 
B E 7 C 
At2/2 B)15/3 C)18v2 D)21V3 E)27y2 A)3 B)5 o 6 D7 E) 9 
4-B 5-B 6-D 7-G 8-B 9-D 10-C 1M-A 12-E 13-A 14-E 15-D 16-D 
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DİKDÖRTGEN 


1. 
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olduğuna göre, 





ABCD dikdörtgen 5. 
JAE|-|BD| 
m(AEC)—-70* 


m(EAĞ) 
kaç derecedir? B C 
A) 20 B) 30 C) 40 D) 50 E) 60 
A D 
> 6. 
B Cc E 
ABCD dikdörtgen 


(AEJ n (BEJ<(E), |DG|-|GCJ, |DF| 3 cm 
olduğuna göre, |BD| kaç cm dir? 





A)6 B) 8 Cc) 9 D) 12 E) 15 fiz 
ği 7. 
ABCD dikdörtgen A 6/3 D 
e 
JAE|-|BE| 
JAF| 4 cm z 
JAp| 6/3 cm 
B GC 
olduğuna göre, |BE| kaç cm dir? 
A)2 B) 3 Co 4 D) 5 E)6 
ABCD dikdörtgen “A D 8 
TEF) 1 (ABİ 
JEB|s2 cm 
(BC|13 cm ER 8 
İDC|8 cm 2 
İDFJs10 cm B 13 c 


olduğuna göre, |EF| kaç cm dir? 


A)5 B)4 oz D) 7 Ep) 3 
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» 
O 
pi 


B Cc 
ABCD dikdörtgen, |AC|—|DE|, m(AEB)—24* 
olduğuna göre, m(BAC) kaç cm dir? 


A) 24 B) 30 C) 36 D) 42 E) 48 
ABCD dikdörtgen A D 
(DEJ 1 (AC) 

|AE|>2 cm 

|EC|8 cm 


olduğuna göre, 
|BE| kaç cm dir? 


B Ğ 
AaV2 BavV5 Cjays D2vi3 Befis 
ABCD dikdörtgeni A D 


beş eş dikdörtgene 
bölünmüştür. 
Çevre(ABCD) 22 cm 


© 


B 
olduğuna göre, Alan(ABCD) kaç cm? dir? 


A) 44 B) 40 C)35 D) 32 E)3 


ABCD dikdörtgen i 
(DEJ 1 (ACI 
IDE| s6 cm 
|EC| 9 cm 
olduğuna göre, 
Alan(AEB) 

kaç cm? dir? 






A)6 B) 8 Cc) 10 D) 12. 
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e ymm mm m m m ie 


















9. 
Şekilde bir düzlem üzerinde bulunan ABCD ve DEFG 
dikdörtgenleri verilmiştir. 
|AB|5 cm, JEF|—13 cm 
olduğuna göre, |CG| kaç cm dir? 
A) 13 B) 12 C) 10 D) 9 E)8 
10. 





ABCD ve EFGK dikdörtgen 
JAB|—5 cm, |AD|-9 cm, |KG|—7 cm, |EK|-8 cm 
taralı bölgelerin alanları S, ve S, 


olduğuna göre, S, — S, farkı kaç cm? dir? 


A) 11 B) 12 C) 13 D) 14 E) 15 


11. ABCD dikdörtgen 
JAEJ n (BDISİF) 
(EC|-2JDE| 
Alan(DEF) <5 cm? 





B Cc 
olduğuna göre, Alan(ABF) kaç cm? dir? 


A) 10 B) 15 Cc) 30 D) 35 E) 45 


12. ABCD dikdörtgen 
(EGİ / (DGJ 

IKFI / (8CJ 
Alan(AELF)—12 cm? 
Alan(ELKD)—9 cm? 
Alan(BGLF) —36 cm? 





olduğuna göre, Alan(GCKL) kaç cm? dir? 


A)18 B) 22 C) 24 D) 27 E) 30 














TEST /5 





13. ABCD dikdörtgen 
IBFJ<JFcj 
|DC|-8 cm 
JAD|—12 cm 





B F Cc 
olduğuna göre, Alan(BFE) kaç cm? dir? 


A) 20 B) 22 C) 24 D) 26 E) 28 
14. ABCD dikdörtgen A ED 
m(EFO) 45» 
EF AV2 cm 
(BC|7 cm 
£) 
B F Cc 


olduğuna göre, Alan(ABCD) kaç cm? dir? 


A) 28 B) 30 C) 32 D) 34 E) 36 


15. ABCD dikdörtgen 
IKL| 3 cm 
Yandaki şekilde 
dikdörtgenin çevresi 
46 cm 
olduğuna göre, 


taralı bölgenin 





çevresi kaç cm dir? 


A) 40 B) 43 C) 46 D) 49 E) 52 


16. ABCD dikdörtgen A 
(CEJ 1 (AEJ 
2|BF|3|FC| 
|CE|4 cm 
JAF| 9 cm 
olduğuna göre, 
Alan(ABCD) 
kaç cm? dir? 





A) 94 B) 90 Cc) 82 D) 72 E) 64 





2C 3B 4A &D 6D JE 8D 


10-A i1-E 12-D 13-C 14-A 15-E 16-8) 
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KARE TEST / | TEST /1 | 
1. © ABCDkare ” ö 5. ABCD kare A pi — Tüm kenarları eşit uzunluktadır. 13. ABCD karesinin içindeki A D | 
olduğuna göre, (AD|-İDE| Zi —— Köşegenleri aynı zamanda açıortaydır. P noktasının (AD| ye | 
| > (Bb) kaç m(ADE)-56* ” — Köşegenleri birbirini dik ortalar. uzaklığı 5 cm, 
| derecedir? olduğuna göre, — Köşegenlerinin uzunlukları eşittir. (BC) ye uzaklığı 2 cm 
| m(ECE) i Yukarıda verilen özelliklerini tümüne sahip olan olduğuna göre, 
i l dörigen aşağıdakilerden hangisidir? z R 
| kaç derecedir? karenin çevresi kaç 
cm dir? 
| B Cc B Cc A) Deltoid B) Paralelkenar B GC 
il C) Dikdörtgen D) Eşkenar dörtgen 
A)30 B) 35 6) 45 D) 60 E) 70 A) 29 B) 26 6) 23 D) 20 E) 17 E) Kare A) 14 B) 21 G6) 28 D) 32 E) 36 
6. ABCDkare A D 
2. ABCD kare A D m(AEB)—24* 14. ABCD kare A Dp 
M(ABE)—m(EBC) 4-30“ olduğuna göre, (BD|-10 cm 
olduğuna göre, m(EBE) | , Olduğuna göre, 
m(BEĞ) kaç derecedir? | (10. Bir kenarı 5 cm olan karenin çevresi kaç cm dir? karenin çevresi kaç 
E , 
kaç derecedir? B C liği 
İ üz A) 10 B) 15 Cc) 20 D) 25 E) 30 
A 
| B Cc : B c 
i 
(2) A) 21 B) 24 GC) 25 D) 30 5 | 
A) 30 B) 35 C) 45 D) 60 E) 70 | ) ) 2) | A)20V2  B)16/2 Cj12/2 Dis Eyiz 
i 
| | 
15. ABCDkar 
3 ABC 7. o ABCDkare A p | are A g D 
. D kare A D AE) L İDE ww. İl. Bir kenarı 3 cm olan karenin köşegeninin uzunluğu İDE| 2 cm 2 
IBD| köşegen t RX e | kaç cm dir? JAD|9 em E 
mM(ADF) -209 
IBE|sjED| N Fr© i : olduğuna göre, 
z Ni olduğuna göre, : 
olduğuna göre, Bia A3 BaV2 C6 DS Eg |EC| kaç cm dir? 
m(AEb) m(AEB) 
kaç derecedir? kaç derecedir? | 
B 
: ö B E e | bi 
A)7 B) 6 G)5 D)4 E)3 
40 E)30 
A)120 oOB)90 ©75  D60  E)45 AYaU elgo;. <epap Dİ 
; 
; li 
 İ2. AB i ği 
- ; CD kare A D 16. ABCD kare A D 
BC|—(2x-2) cm 
4. ABCD kare A D 8. ABCD kare A DCI< IBF| s2 cm 
(BD) kö İDCİ (44) cm (FC|-7 cm 
e > 
1k şegen İDE||8G| olduğuna göre, 
m(DFE) 259 E GDE)-50* il xt4 JEC|-5 cm E 
m(CDE) karenin çevresi k - ği 
Iduğ m pa $ SL HAŞ olduğuna göre 
olduğuna göre, olduğuna göre, cm dir? 
EE EE İDE| kaç cm dir? 5 
m(CEF) m(AEĞ) 
kaç derecedir? kaç derecedir? > B 2x-2 Cc B>3 E 7 cc 
B C 
B Cc > : B) 28 6)32 D) 36 E) 40 A)7 B) 6 C)5 D) 4 E)3 
0 
A) 45 B) 55 C) 65 D) 70 E) 80 A) 20 B) 25 ©).0 Di #D SE GA TA &E SE 10C 11B İZE IBC İAA IBA 16-0) 
210 K ici i 
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ABCD kare A D 5. 


JAB|-2JBCJ-7 
olduğuna göre, 

karenin bir köşegeninin 
uzunluğu kaç cm dir? 





B (0 
A)5 B)7 C) 52 D) 72 E)8 
6. 
ABCD kare A D 
|BE|3 cm 
|EC|54 cm 
olduğuna göre, 
JAE| kaç cm dir? 
B 3 E 4 C 
A)Y/s8 Bsv2 Cjaya Deavlo B6 
7. 
ABCD kare A D 
|EC|s1 cm 
|BC|-5 cm 
olduğuna göre, 
JAE| kaç cm dir? 
E 
1 
B 5 CcC 
Y)241 BA G2M40 Das E6 8 
ABCD kare - A D 
/BE| 2cm 
JAE|-5 cm 5 
olduğuna göre, 
İDE| kaç cm dir? 
2 
B C 
ASY3 BEZ G8 DYO ETA 
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ABCD kare A 


(AB| <5 cm | 
İDE|1 cm E | 
IBF|—2 cm 5 ! 
olduğuna göre, | 
JEF| kaç cm dir? 

B2 F C 
A)4 B) 5 Cc) 6 D)7 Ba 
ABCD kare A D 
IDEJ 1 (ACI 
|DE|3 cm 
olduğuna göre, © 
JAC| kaç cm dir? 

B Ç 
A)3y2 B) 5 06 DA? BS 
ABCD kare A D 

—— 
m(BED)-120* 
|BE| 8 cm 
N 5 120'n E 

olduğuna göre, 
karenin çevresi 8 
kaç cm dir? 

B G 
A)s/2 Bjay3 Ojt2y/3 D)14Y3 Eyi6ğ 

A D E 


n 


B C 
Kenarları 5 cm olan ABCD ve DCFE kareleri şekile 
gibi yanyana yerleştirilmiştir. 
Buna göre, |BE| kaç cm dir? 


A) 10 B)5y3 C)5y5 D)13 
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g, ABCDkare A D 13. ABCD kare A D 
m(BFE)-135* 2 TEF) 1 JABI > nn 
|DE| 2 cm E JAF|—2 cm Je E 
|EF, A2 cm 1BF|4 cm 
olduğuna göre, olduğuna göre, 4 
JAB| kaç cm dir? İAE| kaç cm dir? 

2 
B F G B GC 
e B)7 c)8 D)9 E) 10 AS BsY2 O4M3 Deyi E2y10 
1 4. ABCD kare A D 
10. ABCD kare . 
K A D DEC üçgen 
m(BEF) 30 (BE|-3 cm 
1BFİ<1FG| N (BC|-4 cm 
JFE|54 cm 
olduğuna göre, 
JAE| kaç cm dir? 
E 3 B 4 C 
B F Cc olduğuna göre, |DE| kaç cm dir? 
A)4- 23 B)4- Y3 C)2- Ya A)6/2 B)V7O0 C)Y65 Dsy2 ENA? 
D)14 Y3 2423 
15. A D 

11. ABCD kare ye D 
JAEJ « (BDJ a 
|EF| 2 cm E E 
İDF|38 cm & 
olduğuna göre, 

JAF| kaç cm dir? 2 di m R 
ABCD ve CEFG kare 
B C B, C, G doğrusal, |BC|-7 cm, |CG|-3 cm 
olduğuna göre, |DF| kaç cm dir? 
AAM/3 Bay2 Gyo DY2S 27 
A8 B) 7 G)6 D)5 E) 4 
12. ABCDve AEFK kare A E D 16. ABCDkare A D 
İEF| <5 cm (EF) 1 (BCİ 
(ED|-6 cm Yk en 
olduğuna göre, K |EF| 3 cm 
IBF| kaç cm dir? olduğuna göre, 
JAG| kaç cm dir? 
si 
B C B 1 F G 
A)7 B) V6T Cc) 8 D3MAO O E)10 AMB Ba/2 OYso DYE po 
2-A 3-B 4-E 5-B 6-C 7-E 8-C 9S-A 10-A 11-D 12-B 13-E 14-C 15-D 16-B 
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TEST/3 
; AI NN >> ——------<<Ğ<ĞY mm 
1. OABCDkare A 5 D 5. ABCDkare A i ABCD kare 13. ABCD kare 
lAD|5 cm AC) 6 cm | J(BE|2 cm JAEJ 4 cm 
olduğuna göre, olduğuna göre, | |EC| 3 cm (ED|-2 cm 
Alan(ABCD) Alan(ABCD) Ki olduğuna göre, olduğuna göre, 
kaç cm? dir? kaç cm? dir? Alan(ABE) Alan(BEC) 
kaç cm? dir? kaç cm? dir? 
B GC B Cc B C 
A)20 Ooo B)25 C) 30 D) 35 E) 40 A) 18 B) 22 C) 24 D) 80 A) 16 B) 18 C) 20 D) 22 E) 24 
E) 86 A)S B)7 Cc) 9 D) 11 E) 13 
14. ABCD kare A D 
AEJ 1 (BD 
6.  ABCD karesinin JADJ A Pp 5 10. ABOD kare m : l 
pi -83 cm 
kenarının üzerinde bir P IDE| -JEC| İdem 5 
e uğuna göre, 
N : e noktası alınıyor. I8F|52 cm g g 
2. Çevresi 24cm olan karenin alanı kaç cm? dir? JFC|-6 cm Alan(ABD) 
P noktasının (BCJ ye R e 
ğ olduğuna göre, aç cm? dir? 
A) 24 B) 28 Cc) 32 D) 36 E) 40 uzaklığı 9 cm aa 
olduğuna göre, Alan(FEC) B c 
karenin alanı b ii B2F a 
E a A)4 B) 6 Cc) 9 D) 12 E) 15 
kaç cm? dir? li N 
A)8 B) 10 C) 12 D) 14 E) 16 (fsi 
A) 36 B) 45 C) 54 D) 72 E) 81 | ii 
| 15. ABCD kare 
| IBFJ-JFc| 
| 11. ABCD ve EFGH kare JAE|<7 cm 
3. Alanı 49 cm? olan karenin çevresi kaç cm dir? 7. oABCD kare A D JAD| 5 cm JED|s1 cm 
JAB|-2JAD|-5 | EF <2 cm olduğuna göre, 
A) 49 B) 44 C) 38 D) 32 E) 28 olduğuna göre, | olduğuna göre, iki Alan(BEF) 
Alan(ABCD) karenin arasında kalan kaç cm? dir? V4 
kaç cm? dir? : taralı bölgenin alanı B F e 
kaç cm? dir? A) 24 B) 22 C) 20 D) 18 E) 16 
5 ç 
B Cc | 
A) 27 B) 25 Cc) 23 D) 21 E) 19 
A) 36 B) 25 C) 16 D)9 E)4 16. a ” 
£ 
zi 
| o İ2. ABCDkare 2 5 
4. ABCD kare ği , i 
DO kia) 8. ABCDkare A D BEJ s3 cm 
-(4t2) cm pa — 
(BC|—(8—) cm m(EBC)—30* JEC| 4 cm : E 
olduğuna göre x42 BE|6 cm olduğuna göre, l | l 
olduğuna göre, Alan(AEC) 
Alan(ABCD) Alan(ABCD) kaç cm? dir? ABCD kare 
kaç cm? dir? etili (DEJ 1 (CEJ, |DE| <5 cm, |EC| 3 cm 
B 8x C olduğuna göre, Alan(ABCD) kaç cm? dir? 
A2o B) 18 
ya Sy DU si A) 16 B) 20 C) 25 D) 80 E)34 
A) 9 B) 16 C) 25 D) 36 E) 49 > 
A) 27 B) 24 Ez Ben 2D SE 4C A BE 7B BA SA 10C Mb ib BB ağ SE 16-E| 
214 il 
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AŞ e iğ ai 


TEST /4 























































1. 5. ABCD kare A p E ABCD karesinin dışında A D 13. Birkenarı4 cm olan kare şeklindeki levhanın yüzeyi bir 
kenarı 1 cm olan yine kare şeklindeki küçük levhalarla 
— ai B 
|AE|S|FC| <4 cm alinan,E hoktasina LE) kaplanmak isteniyor. 
La ğı 15 
|ED| <8 em ye uzaklığı 1 vi Bu işlem için küçük levhalardan en az kaç tane kul- 
olduğuna göre, IDCI ye uzaklığı 3 cm op lanılmalıdır? 
Alan(EBF) olduğuna göre, 
kaç cm? dir? karenin alanı A)4 B)8 C) 12 D) 16 E) 20 
kaç cm? dir? B Tc 
B 5 Gi ug B FAaç 
ABCD ve CEFG kare , 
eği A) 64 B) 60 Cİ 56 D) 52 E) 4g A) 121 B)144 o(C)169 D)196 o E)225 
B, C, G doğrusal, |BC|-5 cm, |CG|-2 cm 14. ABCD kare 
olduğuna göre, Alan(DEF) kaç cm? dir? İDE|<JEC| 
A)8 B) 5 o 6 D) 10 E) 12 (BG|6 cm 
10. ABCD ve CEFG kare A D olduğuna göre, 
6. ABCDkare |DE|<3 cm Alan(ABCE) 
JAF| <2 em JEC|2 cm - kaç cm? dir? 
2. ABCDkare A E D |BE| 4 em olduğuna göre, 
m(EFB)-150* |EC|x6 cm JAG| kaç cm dir? E ği 5 S 
zi olduğuna göre, İ 
|EF| 6 cm aog 2 A) 27 B) 21 Cc) 18 D) 15 E) 9 
IBFJ V3 cm Alan(BEF) 
olduğuna göre, rİ kaç cm? dir? ZEN z B G Cc 
karenin bir köşegeninin | A)yY34 Bay2 Oy D27 BS 
uzunluğu kaç cm dir? A) 12 B) 14 6) 16 D) 18 E20 | 
B G 
15. ABCD kare 
tezi (ACI köşegen 
AA/38  Bays —ey2 Dey2 Etoy> | 
11. ABCD kare Ni D |EC|s 2 cm 
(BD) köşegen N |BC|5 cm | 
7. ABCDveDEFGkare A2 E 6 D BE|<4 cm olduğuna göre, 
Vi lAE| s2 cm JED| 2 cm Alan(BEC) 
/ a 
Bi A D (ED| 6 cm | olduğuna göre, kaç cm? dir? | 
m(BAE) -m(DAE) Pe olduğuna göre, İ Alan(AED) 
/BE| <7 cm IFC| kaç cm dir? kaç cm? dir? 
olduğuna göre, - | | 
|ED| kaç cm dir? | A) B) 3 oz D)4 E) 5 
B c. | A)6 B) 5 Cc) 4 D) 3 E)2 2 A 
B C A6/2  B)8 04/3 Dala E)6 | | 
A)3 B) 4 C) 5 D) 6 E)7 i 
| 12. ABCD ve CEFG kare > ü E MO APCİ harp A D | 
İ z m(BDE)-15* 
ABCD kare A D Bi ARL kare | mr 4 
ABE) 159 | |AF|x4y2 cm bea ei 
JEFİ 1 (BDJ M(ABE) — olduğuna göre olduğuna göre 
JEF|4 cm IBE| > 4v3 cm | m ; 
” Pp Çevre(ABCD) E JBD| kaç cm dir? 
(BC|s 5/2 cm & olduğuna göre, i di 
- aç cm dir? 
olduğuna göre, JAC| kaç cm dir? : z 
JFCİ kaç em dir? F B G Cc B E c 
B 5/2 Cc A) 20 B) 24 C) 28 D) 32 E) 36 A)8V3 B)7Y2 G6Y3 Day Bay 
Ar BY? OY Da? 3 A)AV6 Beys C)sYa Diz Eiz A 28 3E 4B SE &6C 7D 8D SB GA ib ic 13D İZA İSA 16E 
: 216 : - A e : 
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EimlEN 


Şekilde biröidedine kenarlarından yapıştırılmış olan 
kare şeklinde levhalar verilmiştir. 


Herbir levhanın bir kenarının yapıştırılması için 1 gr 
tutkal kullanıldığına göre, şekildeki levhaların bir- 
birine yapıştırılabilmesi için en az kaç gr tutkal kul- 
lanılmıştır? 


A)8 B) 9 6) 10 D) 11 . E)12 
ABCD kare A E D 
IBF|İ(ED| 
JFC|2 cm 
İDC|6 cm 6 
olduğuna göre, 
JEF| kaç cm dir? 

B F 2C 
ASV2 B7 G6 D2y0 E)3y5 


ABCD kare 
(BDJ köşegen 
|BE|7 cm 
İDE|3 cm 
olduğuna göre, 
Alan(ABE) 

kaç cm? dir? 





E) 32 


ABCD kare 

E, F, Güzerinde 
bulundukları kenarların 
orta noktaları 

JBC|-8 cm 

olduğuna göre, 

taralı bölgenin alanı 
kaç cm? dir? B G G 





A) 32 B) 36 Cc) 40 D) 44 E) 48 
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ABCD kare A: vin 
(BDJ köşegen 

JBE| 2 cm 

İDE|-8 cm 

olduğuna göre, 

JAE| kaç cm dir? 

B 

A2J5 Ba/z oya D)5 

ABCD kare A D 


A, C, E doğrusal 

JAC|8 cm 

JEC|3 cm 

olduğuna göre, 

|BE| kaç cm dir? B (e 


E 
A)Y6S5 oOB)8 CGj)10 D) 73 ES 
ABCD kare A D 
(BDJ köşegen 
İDE|& 2/2 cm 
|BC|6 cm 
olduğuna göre, 
JEC| kaç cm dir? 
B 6 G 
A)3Y2 OB Gay D)5 E)8 


ABCD ve BEFG kare 


JAF|- 2/13 cm 
|BE|4 cm 


olduğuna göre, 
taralı bölgenin alanı 
kaç cm? dir? 


B 4 E 


A) 52 B) 56 C) 62 D) 66 E) 
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in e pa Ma > 

















 TEST/5 




















9g. ABCDve G 13. Şekilde ABCD karesive A D 
DEFG kare üzerindeki birim kareler 1 
B, G, E doğrusal gösterilmiştir. E 
|CEJ5 cm A D N 1BGJJCG| 
ABCD karesinin İDE|s1 br | | 
alanı 24 cm? olduğuna göre, mim 
olduğuna göre, JEF| kaç br dir? mağ 
AlanDEFG) (o 8 Cc 5 E B G C 
yn 
kaç cm” dir? A)8 B)7 Cc) 6 D) 5 E)4 
A) 25 B) 36 C) 49 D) 64 E) 81 
BCD kar: 
10. A iğ A D 14. ABCD kare 
KERE) (BD|-3JDF| 
İAE|>|JEB|-5 cm 5 O (BC|-6 cm 
olduğuna göre, E İDE|-3 cm 
|CK| kaç cm dir? olduğuna göre, 
5 Alan(BCEF) 
kaç cm? dir? 7 
z Ş B 6 Cc 
ASVZ BSM8 O4/5 me pe (ğ WU O cile Di v8 
11. ABCD kare bi i 
TAEJ N (BDJ—IFJ 15. ABCD al A D 
|BE|-JEC|-3 cm köşegenlerinin kesim 
olduğuna göre, Moka 
|DF| kaç cm dir? IFC x2 cm 
|BF|-8 cm 
olduğuna göre, 
B 3 E 3 C JEF| kaç cm dir? 
B 8 F2C 
A) v2 B)2v2 0) 3vy2 D)4y2 5 
)V2 Baz Gav2 a2 psv2 AV34 B)V37 ozayi0 Da Eeyi3 
12. ABCDkare 16. ABCD kare A D 
B, C, F doğrusal ” (AEJ 1 (DEJ 
|AE|—JFc| (DFJ 1 (FGJ N 
İDE|—8 cm |DE|-5 cm 
olduğuna göre, JEF|7 cm 
İDF| kaç cm dir? olduğuna göre, N 
|AB| kaç cm dir? 
B C 
A6 B)8 6) 10 D) 12 E) 14 A) 24 B) 20 C) 17 D) 15 E) 18 
18 2p 3-A 4-E 5-C 6G-A 7-B 8-E 8-C 10-C 11-D 12-B 13-D 14-B 15-A 16-E 
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DEĞERLENDİRME 
Test (1) Kare 
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(2) Kare 
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Test (3) Kare 
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Test (4) Kare 


Test (2) 
Yamukta Uzunluk 


Test (3) 
Dik Yamuk 


Test (4) 


İkizkenar Yamuk 
NOTLAR: 





© Test (5 - 6) 
Yamukta Alan 

















Test (7) 
Karma Test 
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Yamukta Açı ve Uzunluk 






eğitim yayınları 


kbb bbbbbDbDbPbDDbbPbpbPbbbbbbbbbbDbbbbPbbbbDbbbbbbbbbOpbbbbbDbbbpbbbpbbbbbbbbbbbpbbbbbbbbb0bbbbbbpbDbebbbbbDDbDbbbpDDb4bDDDDDDDDDDDDDDDbDbDDbbbbDbDBDBbbEDbDDbDbDBDEDDDDDDDbbbbbbb1bbbbD3 











1. 








ABCD yamuk A D 
m(ÂBE)-70* 
olduğuna göre, 
m(SAD) kaç dere- 
cedir? İN 
B GC 


A)110 o B)100 OoOC)85 D)70 O E)60 


ABCD yamuk 
M(ÂBE)—x4-309 
m(BCD) —x 
m(BAD)-100 





olduğuna göre, m(âDE) kaç derecedir? 


A)140 oB)130 C)120 D)110 E)100 


ABCD yamuk 
|AB|<JAD| (7 


m(BAD) 120: 
m(BDC)-100* 


dde) 


B | G 


olduğuna göre, m(BCD) kaç derecedir? 


A) 80 B) 75 C) 60 D) 50 E) 30 


ABCD yamuk — - A D 
(AE), (DEJ açıortay 


M(ABG) 4-m(BCD)—140* 


B (e 
olduğuna göre, m(âED) kaç derecedir? 


A) 70 B) 75 Cc) 80 D) 85 E) 90 
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D 13. ABCD yamuk A D 
5.  ABCD yamuk A E 2 K EFT orta taban 
IDA|>|0c| N B, K, D doğrusal 
m(ACB)-419 5 6 JEK|-3 cm E F 
- ö IKF|7 cm 
olduğuna göre, ve 7 
m(ADE) kaç dere- İ - 
” B : e a : 
cedir? Yukarıdaki şekillerde verilen iki yamuğun çevreleri olduğuna göre, |BC|-JAD| farkı kaç cm dir? 
Çevre(ABCD) -a cm, Çevre(EFGK) —b cm 
A) 41 B) 60 Cc) 82 D) so E) 93 olduğuna göre, a—b farkı kaçtır? 4i4 B)8 Gi DS Ea 
A)3 B) 4 C)5 D) 6 E)7 
14. ABCD yamuk A 4 D 
B, K, D doğrusal 
6.  ABCD yamuk A D (ADI/EFI/LECİ 
m(ADC) <4m(BCD)4-5* 10. ABCD yamuk A 3 D JAE|<JEB| E P 
(EFJ orta taban 
olduğuna göre, JAD|-3 cm (AD|4 cm 
mi İ E F (BC|-14 cm 
m(BCD) kaç dere- 1BC|11 cm > e G 
cedir? B C olduğuna göre, il , | 
Fİ-JEK dir? 
JEF| kaç cm dir? > - N olduğuna göre, |KF|-JEK| farkı kaç cm dir? 
A) 25 B) 30 Cc) 35 D) 40 E) 45 
D E 
A6 B)7 Cc) 8 D)9 A4 B)5 Cc) 6 )7 )8 
| 15. ABCD yamuk A D 
İ (EFJ orta taban 
7. ABD) yamuk 11. ABCD yamuk A D B, &, D doğrusal 
m(BAD)-2x4-10* ii sel | JADIJFG) E ği 
B, K, D doğrus 
m(ÂBC)—y a JEG|-2 cm 
— IBC|18 cm E F 
m(BCD)—x i Mi N 
De : olduğuna göre, B C 
m(ADC)—2y-109 f JKF| kaç 
olduğuna göre, |BC| kaç cm dir? 
cm dir? B 18 C 
olduğuna göre, x--y toplamı kaçtır? 
A)4 B) 5 C) 6 D)7 E)8 
i A)6 B) 7 c)8 D) 9 E) 10 
A) 120 B)110 Oo C) 100 Dso ES | 
| 16. ABCD yamuk Aa 7 D 
i O İ2. ABCDyamuk (ACI ve (BDJ köşegen 
; | İEFJ orta taban (EFJ orta taban 
8. o ABCDyamuk A | JAE|<4 cm JAD|—7 cm E E 
—— — FC 
5m(ABC)-8m(BCD) i İFC| <6 cm (BC|s11 cm 
Sm (BAD) <4m(ADG) v in > 
B 
* N olduğuna göre, |KL| kaç cm dir? 
5 olduğuna göre, |AB| -- İDC| toplamı kaç cm dir? 

Kli ii 5 7 
olduğuna göre, m(ADC) kaç derecedir? A)17 B) 18 Cc) 19 D) 20 E) 21 A)1 B)2 o) > D)3 E) > 
A)115 oOB)i20o C)125 Diso b 2B 3D 4A S5E &6C 7A 8E 9C i0B ID 12D 13B 14B 15E 16B 

KA ONU KAVR, İsi EOMETRİ SORU BANKASI 
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ABCD yamuk, (EFJL(BCI, m(BAD) 1509, |EF| 4 cm 


olduğuna göre, |BF| kaç cm dir? 


A)2 B) 23 C) 4 D) 4y3 E)8 


A D 
NN 
B E C 


olduğuna göre, |EC| kaç cm dir? 


2. o ABCD yamuk 
(AEJ açıortay 


JAB|-8 cm 
(BC|15 cm 


A) 6 B)7 Cc) 8 D) 9 
A 3 DB 
B 12 G 


IDE| 
İBE| 


3. o ABCDyamuk 
JACINIBDI KE) 
JAD|3 cm 
(BC|J12 cm 


olduğuna göre, oranı kaçtır? 





1 1 3 2 3 
ii By Gi bj EZ 
sir )3 IŞ )3 17 


â. ABCDyamuk 
B, K, D doğrusal 


(EFJ/1BC| 
JAD|4 cm 
IKFJs12 cm 


A 4 D 
EN 
|BCİ|16 cm B 16 C 


olduğuna göre, |EK| kaç cm dir? 


A)3 B) V3 o 2 D) v2 E)1 
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5. 








ABCD yamuk A D e 
LACINIBDI KE 7 | 
(FEW/IBCI 
1BC|3JAD| 
JAF| 2 cm : 

B C 


olduğuna göre, |BF| kaç cm dir? 


A)4 B) 5 o) 6 D) 7 E)8 
ABCD yamuk A 5 D 
(ACINIBDI<1K) 
(EFW//1BCI 7 
JAD|5 cm 
|BC|20 cm 

B 20 C 


olduğuna göre, |EF| kaç cm dir? 


A)4 B) 7 C)8 D)9 E) 10 
ABCD yamuk A 3 D 
AEJNIBDISAF) 
IBE||EC| 
2JAE|—5JAF| 
|AD|-3 cm 

B E G 


olduğuna göre, |BC| kaç cm dir? 


A) 12 B) 11 C) 10 D) 9 E)8 


ABCD yamuk 


olduğuna göre, |DC| kaç cm dir? 





AYs9 Bas Cy70 Deyi ES 
GEOMETRİ SORU BANKA! 










A 2 
(ED) ve (ECİ açıortay © 
(ED|5 cm 
İEC|8 cm : 
B 6 


10. 


11. 


12. 
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- A)13 





|FE|5 cm 


B E GC 
olduğuna göre, |AB| kaç cm dir? ABCD yamuk, ABED paralelkenar 


m(ÂDG) -2m(ÂBO), |AD| <4 cm, |DC|-5 em 


A) 6 B) 7 0) 8 D) 9 E) 10 olduğuna göre, |BC| kaç cm dir? 
A) 8 B) 9 C) 10 D) 11 E) 12 
ABCD yamuk A D 
IDFJ ve (CF) a 
açıortay 14. A S5 BR 


(EFMECI ğ 
JAE|>(x*3) cm 2-1 
/BE|(2x-1) cm B Cc 
olduğuna göre, |BE| kaç cm dir? 
B G 


A)3 B)4 C)5 D)7 E)9 — — 
ABCD yamuk, m(ADC) -2m(ABG), JAD|5 cm 


İDC|11 cm olduğuna göre, |BC| kaç cm dir? 


ABCD yamuk A D 13. A 4 D 
(ARİ ve (BEJ açıortay 4 
(FEW/IBCI E ZN 

e 





A) 18 B) 17 C) 16 D) 15 E) 14 
15. A D 
B EE C 
24 E 
ABCD yamuk (AE) ve (DFJ açıortay, |BC|-13 cm 
|EF|>1 cm, olduğuna göre, |AB|*#JDC| toplamı 
kaç cm dir? 
B F C 
yz 6) 15 cida D) 15 E) 16 ABCD yamuk, (ABIWW/EFI, |DE| EC), |AB|-24 cm 
olduğuna göre, |EF| kaç cm dir? 
A) 15 B) 14 C) 13 D) 12 E) 11 
A 2 D 
5 12 5 16. ABCD yamuk A D 
m(ABC) -60* 
P - 5 m(BCD)—-45* o 4g 


(AB|-10 cm 
ABCD yamuk, ABED paralelkenar, /A60* 
—— —ç— 
M(ADC) -m(ABC) 4-909, |AD|—2 cm, |ABJ— 5 cm B C 


İDC| 12 cm olduğuna göre, |BC| kaç cm dir? olduğuna göre, |DC| kaç cm dir? 


B) 15 C) 17 D) 18 E) 20 A 3/7 B4ay3 Os Ds ge 








2B 3A 4€ 5-C 6C 7-D 8-A S-E 10-D 1-A 12-B 13-B 14-C 15-D 1 6-0) 
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TEST /3 | 
1. o ABCDdikyamuk A D 5. o ABCDdik yamuk A 2 Pp ABCD dik yamuk A D 13. ABCD dik yamuk A3D 
vi pa p zi za 
m(ADC) <3m(BCD) JAD|—2 cm JACILJBDJ > m(AED) —m(BCE) | 
ği N |AB|-4 cm JAK -2 cm 2 İAD|-3 cm 
Ka 0 olduğuna göre, 4 (BK|-4 cm JEB|-6 cm 
e Ğ (DC|<|BC| ” JED|-7 cm z | 
recedir? kaç cm dir? B B C olduğuna göre, 6 
olduğuna göre, |BC| kaç cm dir? (BC)| kaç cm dir? 
A)150 B)i40 ©)135 D)125 E)120 | 
) A) s3 B)4v2 C)5 D)6 B € | 
| A)3V5 Ba/5 CsY5 Des gz AZJ2 Bea cayı Des Ers 
| i 
İ k 
| i 2 6. ABCDdik yamuk A 5 D e e 1 
j . o ABCD dik yamuk > o 4. ABCDdikyamuk 
| A m(BCD)—45* EOFETRDİ 5 y A 2D 
(6D|<|GEj JAD)-5 cm |BE|—4 cm (DEJLJECJ 
559 : — 4 
mM(ADE)-55 (BC) <9 cm i |(CE| 8 cm JAE|-|JBE| 4 cm 
olduğuna göre, | v |AD|2 cm Ni 
m(BCD) kaç > 7 r. B C olduğuna göre, ; 
| i (21 : olduğuna göre, |DC| kaç cm dir? BCİ ka dir? 
in BE Cc olduğuna göre, |DC| kaç cm dir? |BCİ kaç emdi 
B C 
A)45 o B)SS5 OoOC)GO  D)70 75 A)V6S oOBAYIS5 C)sV3 DsY2 Eto 
A) 6v2 B)8 C)7 D)5 E) 4v2 | A)4 B) 5 Cc) 6 D)7 E)8 
11. ABCD dik yamuk, & ğ 15. ABCDdik yamuk A D 
en SE AMR, e 7. ABCDdikyamuk OA>2 p | a IDE|<JEC| 
IDCİ—2JABİ AB|-10 cm 
(DBJL/DCJ | (ACI (BD) JAB| 
olduğuna göre, JABJ-4 cm 4 | JEBİ<&ğm | |BE|-13 cm 
m(ADC) kaç |AD| <2 cm | (BC|-9 cm yl 5 , 
; fe 
derecedir? B B G | olduğuna göre, |AB| kaç cm dir? 
İ olduğuna göre, |AD|*|BC| toplamı kaç cm dir? 
olduğuna göre, |BC| kaç cm dir? İ 
A1t0 B)i20 C)135 D)140 E)150 i A)5 B) 6 C)7 D)8 E)9 
A) 15 B) 18 Cc) 23 D) 24 E) 26 
A)6 B)7 c)8 D) 10 E) 12 
: 
İ 
o İ2. ABCDdikyamuk D : 
| e! a — 16. ABCD dik yamuk A 1D 
? | , El, (BE a 
4. o ABCDdik yamuk A 3 D 8. ABCDdikyamuk A D ya TAE), (BEJ açıortay LX 
ER 7 JAD|-4 cm JAD|-1 cm 
JAD|-3 cm JACIL/BD| a 
<7 (BC|12 cm |AB|<15 cm 
(DC|<5 cm 5 JAE|-4 cm iduğ ; 15 E 
u ; 
BC|-7 cm BE| 9 em e li 
> B 12 C İBC| kaç cm dir? 
| ZI olduğuna göre, |AB| kaç cm dir? 
B C B 22 ml 
ğ ğ 2 dir? 8 
olduğuna göre, |AB| kaç cm dir? olduğuna göre, |İDE|.JEC| çarpımı kaç cm | 
e AMaV3 o B6 Cal DEE Eyes A) 15 B) 14 Cc) 13 D) 12 E) 11 
3 
D) 53 E) 10 A)6 B) 12 Cc) 24 D) 28 E) 
Gia 9 Çİ e : 2D 8E 4C S&C GE 7D BE 9B I0A MB İZA 13C TAE 15-D 16-8) 
226 : KA il 
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ğ 















































İ. © ABCD ikizkenar 
yamuk 


A D 
Z X 
4) 
B G 
olduğuna göre, m(ADG) kaç derecedir? 


A)125 oOB)120 ©)115  D)110 


A D 
B Ğ 


C) 85 


E) 105 


ABCD ikizkenar 
yamuk 


m(BAC) -85* 
olduğuna göre, 
m(BDC) kaç de- 


recedir? 


A) 95 B) 90 D) 80 E) 75 


A D 
B (0 


C) 45 





ABCD ikizkenar 
yamuk 


m(CAD) 409 
olduğuna göre, 
m(DBC) kaç de- 


recedir? 


A) 35 B) 40 


D) 50 


E) 55 


ABCD ikizkenar 
yamuk 


m(ACB)—x 
m(BEC) —5x4-59 





B 
olduğuna göre, m(ADB) kaç derecedir? 


A) 15 B) 17 G) 20 D) 25 E) 27 


>> 228 
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TEST /4 
ABCD ikizkenar A DE | ABCD ikizkenar A D 13. ABCDikizkenar A D 
yamuk yamuk yamuk SE 
(BD|(3x*5) cm JAEJLIBCJ (ACI ve (BDJ kö- Ş> 
JAG|—(4x-7) cm (BE|-5 cm şegen 
olduğuna göre, JAD|4JEC|-21 cm m(BEC)-120 
IBD| kaç cm dir? |BE|-9 cm B Ğ 
B C B 5 E GC 
olduğuna göre, |BC| kaç cm dir? 
A) 33 B) 35 C)37 D) 39 E) 41 olduğuna göre, |AD| kaç cm dir? 
A4 B) 5 o) 6 D)7 E8 A)12A/2 . B)6V7 o CSM3 D)15 E12 
ABCD ikizkenar A D İ 
Var e 14. ABCDikizkenar yamuk A D 
(ACI ve (BD) köşegen 10. A 3 
TACI LIBDI 
|(AC|17 cm 
: /ED|—3 cm © 
JED|4 cm 
IBE| <5 cm 
B 
R ç ZN) 
olduğuna göre, |BE| kaç cm dir? B Ti > 
ABCD ikizkenar yamuk, m(ABG) 459, JADJ-3 cm olduğuna göre, |AD| *-|BC| kaç cm dir? 
AN B) 13 ©) 15 D) 18 E) 21 |BG|11 cm olduğuna göre, |AB| kaç cm dir? 
i 
| A)16 oOB)15 OSY2 Diz Esya 
| A)ay2 B) 5 C)6 D) 62 E)8 
ABCD ikizkenar A D 15. ABCD ikizkenar yamuk A E D 
yamuk ii (ACILIBDJ DA 
. A ikizkenar A 6 D 
(AEJLIBCJ Yal (FEJLIBCJ X 
(DFILJBCJ JAB|-JDC|J 210 JEG|-—5 cm 
|BE|<(x*3) cm » 210 240 |FG|2 cm 
FG|-(2x4-1) cm krem a 
B E P. /BC|-10 cm B E C 
Bluilunü Görde hehe eri | ww a N olduğuna göre, |BC|-|AD| farkı kaç cm dir? 
| olduğuna göre, yamuğun yüksekliği kaç cm dir? 
D) 6 5 
A) 9 B) 8 C)7 ) E) A)3 B) 4 C) 5 D) 6 E)7 
| A)3 B) 4 C)5 D) 6 E)7 
Ek a - 12. ABCD ikizkenar A OLİN 16. ABCD yamuk A p 
ikizkenar 
k 
yamuk yele (AFILIBCJ 
(DEJLEC) lAB|<|DG|-5 cm 5 5 JAEJ<JEF| 7 7 
(BE|-9 cm AD|-2 cm AB|—|DC|7 cm 
—E BF|1 cm 
JEC|4 cm 1BC|-8 cm | 
40 > v © |İFG|s5 cm B 1 F 5 c 
B ğ E olduğuna göre, |BD|J kaç cm dir? olduğuna göre, |DE| kaç cm dir? 
olduğuna göre, |AD| kaç cm dir? i 
AYA Bae GNY35 Daye EO A2YJ3 B3Y3 G5 pa? EVO 
A)4 B)5 C)6 D)7 
| ei 2-C 3-B 4-D 5-E 6-B 7-E 8-B 9-E 10-A 11-D 12-A 13-C 14-E 15-D 16-0) 
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ABCD yamuk A 4 D 
(DEJ L(BC) 
JAD|4 cm 
İDE|7 cm 
İBC|10 cm 
B E Cc 


olduğuna göre, Alan(ABCD) kaç cm? dir? 


A) 44 B) 49 GC) 56 D) 63 E) 77 
ABCD yamuk A E D 
LEFLLJADI 
|AD|3 cm 
|EF|5 cm 
(BC|11 cm 

B F C 


olduğuna göre, Alan(ABCD) kaç cm? dir? 


A) 20 B) 25 Cc) 30 D) 35 E) 40 İSİ 


ABCD yamuk A 5 D 
|(AD|5 cm 

İBC|13 cm 

Alan(ABCD)-60 cm? 


B 13 GC 
olduğuna göre, yamuğun yüksekliği kaç cm dir? 


A)S B)7 


Alanı bir kenarı 6 cm olan karenin alanına eşit olan 
bir yamuğun yüksekliği 4 cm olduğuna göre alt ve 
üst taban uzunluklarının toplami kaç cm dir? 


A)9 B) 11 Cc) 13 D) 15 E) 18 
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Ali alt ve üst taban uzunluklarının toplamı 18 cm, Yük. 
sekliği 8 cm olan bir yamuğun alanını hesaplarka, 
yüksekliği yanlışlıkla & cm alıyor. 


Ni; 


Buna göre, Ali'nin bulduğu değer yamuğun gerçek 


— alanından kaç cm? azdır? 


A) 9 B) 18 C) 27 D) 36 Baş 


ABCD yamuk A 6 D 
(AEJLJECJ 

JAE|<|EC| 15 

|(AB|15 cm 

JAD|6 cm 

İBE|-9 cm B 9 E 

olduğuna göre, Alan(ABCD) kaç cm? dir? 


© 


A)162 oOB)154 O(C)140 D)182 Eyi 


ABCD yamuk A 2 D 
—— 
m(ABC) 609 
|AD|—2 cm 
JAB|-4 cm 


|BC|8 cm ZN 
B 8 


© 


olduğuna göre, Alan(ABCD) kaç cm? dir? 


A)10V3 Ooo B)5Y7 C) 15 D)18 Oo E)20 

















ABCD yamuk 
BDC ikizkenar 
dik üçgen 


(DBJL(DC| 
|(ADj- v2 
(BC fe 4v2 
B 42 
olduğuna göre, Alan(ABCD) kaç cm? dir? 


A) 16 B) 14 Cc) 12 D1o EB 
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10. 


11. 






































g. A 4D E 4 K 13. ABCD yamuk A D 
ACINIBDI HE) 
VB WE, (BC|-3JaD)| 
İN /N Alan(AED) 4 cm? 
B 7 Ge VE 7 G / 
Yukarıdaki şekillerde verilen iki farklı yamuğun alanları B C 
Alan(ABCD)-S,, Alan(EFGK)-S, olduğuna göre, Alan(ABE) kaç cm? dir? 
olduğuna göre, S,-S, farkı kaç cm? dir? 
A)4 B)8 Cc) 12 D) 16 E) 20 
A)5 B) 9 C) 11 D) 18 E) 22 
14. ABCD yamuk 
(AĞINIBDI EŞ 
ABCD yamuk A D BC|-4JAD| 
(BC|4JAD| Alan(AED)-3 cm? 
Alan(ABD)—7 cm? N 
B Cc 
olduğuna göre, Alan(BEC) kaç cm? dir? 
B C 
olduğuna göre, Alan(BCD) kaç cm? dir? A) 12 B) 18 0) 24 D) 36 E) 48 
A) 14 B) 20 C) 21 D) 24 E) 28 İİ 
15. ABCD yamuk A D 
(ACINIBDJ LEŞ 
(AD| 2 
ABCD yamuk IBC| “3 
|BC|4JAD| Alan(ABE)-6 cm? 
Alan(AED)—6 cm? B Cc 
olduğuna göre, 
Alan(ABCD) kaç olduğuna göre, Alan(ABCD) kaç cm? dir? 
cm? dir? 
B E Ğ A) 25 B) 27 Cc) 30 D) 33 E) 35 
A) 18 B) 24 Cc) 30 D) 36 E) 42 
16. ABCD yamuk A D 
» ABCD yâmuk ye Mİ 
(ABIL(ACI Alan(AED) -2 cm? 
JAD| <5 em g Alan(BEC)-18 cm? 
lAB| 9 cm B GC 
IBC|15 cm JAE| 
15 C olduğuna göre, oranı kaçtır? 
lEC| 
olduğuna göre, Alan(ABCD) kaç cm? dir? 
1 1 1 1 1 
A)— B) — Co) — D) — E)— 
A) 56 B) 60 C) 64 D) 68 E) 72 a z 5 3 2 
3-C 4-E 5-B 6G-A 7-A 8-D 9-C 10-E 11-C 12-E 13-C 14-E 15-A 16-D 
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TEST /5 











YAMUK 





1. OABCDdikyamuk Aa 2 D ABCD dik yamuk 
|AD|-2 em JAEJLDEJ 
JAB|-5 cm JAE|<İDEJ A 
|BC|6 cm 5 |AB|—4 cm 
|DC|6 cm i 





B 6 GC 


olduğuna göre, Alan(ABCD) kaç cm? dir? 


A) 20 B) 25 Cc) 30 D) 35 E) 40 
ABCD dik yamuk A 4 D 
(AD|4 cm 
BC|9 cm 52 
|(DC|5V2 cm 

B 9 C 


olduğuna göre, Alan(ABCD) kaç cm? dir? 


A)35 o B) > 


ABCD dik yamuk 
|AD|SJAE|4 cm 
/BE| s2 cm 
(BC|10 cm 





olduğuna göre, Alan(DEC) kaç cm? dir? 


A) 18 B) 20 


C) 22 


D) 24 E) 26 


ABCD dik yamuk A 
İDE||DCJ-10 cm 
|AD|58 cm 
İBEj 2 cm 





B 2 E C 
olduğuna göre, Alan(ABED) kaç cm? dir? 


A) 20 B) 25 C) 30 D) 35 E) 40 
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olduğuna göre, Alan(AED) kaç cm? dir? 


A) 26 B) 28 Cc) 30 D) 32 


ABCD dik yamuk A 4 D 
(BDILJDCI 

JAD|s4 cm 

|BC|13 cm 


B 13 C 
olduğuna göre, Alan(ABCD) kaç cm? dir? 


A) 47 B) 51 C) 54 D) 62 E) 70 


ABCD dik yamuk A 2 D 
IDEJLJCEJ 
JAE|JEB|—3 cm 
|AD| s2 cm 
olduğuna göre, 
Alan(ABCD) kaç 


em? dir? 3 


B 


C) 13 D) 11 E):— 


ABCD dik yamuk A D 
(CAJ açıortay 

JAB|s4 cm 

İBC|-8 cm 4 

olduğuna göre, 

Alan(ABCD) kaç 

cm dir? B 8 


A) 19 B) > Cc)23 D) 26 E) 
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10. 


12. 


ABCD ikizkenar yamuk, |DEJ|LJBCJ, (AD|7 cm 


/DE| s4 cm, |EC|-2 cm 











TEST/6 








13. ABCDikizkenar E 3 A D 
yamuk 
EBFD dikdörtgen 
|EA|-3 cm 
n IDC|s5 cm 
E 2 C olduğuna göre, F G 


olduğuna göre, Alan(ABCD) kaç cm? dir? 


A) 28 B) 30 


B 


Cc) 32 


11 


D) 34 


C 


ABCD ikizkenar yamuk, |AB|—|DC|-4 cm 
JAD|7 cm, |BC|11 cm 
olduğuna göre, Alan(ABCD) kaç cm? dir? 


AS  B)18 


ABCD ikizkenar 
yamuk 


(EF L(BCJ 
JAB|s|JDC| 
JAE|3 cm 
|EF|<|FG| 5 cm 


C) 24 


D) 183 


3 E 


F 


olduğuna göre, Alan(ABCD) kaç cm? dir? 


A) 20 B) 30 


ABCD ikizkenar 








C) 40 


D) 50 


5 


taralı bölgelerin alanları toplamı kaç cm? dir? 


A) 6 B) 9 C) 12 D) 15 E) 18 


E) 36 
14. ABCDikizkenar A 4 D 
yamuk 
(BDJL(DCJ 
(AB|-|DG| 
JAD|4 cm 
(BC|-8 cm B 8 C 
olduğuna göre, Alan(ABCD) kaç cm? dir? 


A)15V3 oOB)i2l8 o C)18 D15 Bi? 


E)24y3 İİ 
ii A W D 





<2 


ABCD ikizkenar yamuk, m(ABE)-30* 
|AB||DC|6 cm, |AD|-2V3 cm 


olduğuna göre, Alan(ABCD) kaç cm? dir? 


A)12Y/3 B)15V3 C)18vV3 D)21/3 E)24/3 
E) 60 











yamuk - 16. ABCDikizkenar A 4 D 
m(ABE) -60* ili 
ACIL(BD 
|AD| <4 cm iö 5 1 
4 cm 
IBC|—10 cm ni 
IBC|-8 cm 
B 10 C i olduğuna göre, 
R Alan(ABCD) kaç 
olduğuna göre, Alan(ABCD) kaç cm? dir? B 8 Cc 
cm? dir? 
A)24/3 oo B)36 C)2N8 Da E18 A) 52 B) 48 O) 44 D) 40 E) 36 
2-B 3-D 4-E 5-A 6-B 7-A 8-D 9g-E 10-D 11-C 12-C 13-C 14-B 15-B 16-E 
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B C 


Tuğçe alanı 48 cm? olan ABCD yamuğunu şekildeki gi- 
bi keserek AED ve BEC üçgensel parçalarını atıyor. 


JAE|<|BE| 


olduğuna göre, yamuktan geriye kalan parçanın 
alanı kaç cm? dir? 


A) 12 B) 18 C) 20 D)24 : E)30 


2. ABCD yamuk 
ABGE paralelkenar 


lBF|jFcj 
Alan(ABGE)—24 cm? 





B G C 
olduğuna göre, Alan(ABCD) kaç cm? dir? 


A) 18 B) 20 C) 24 D) 30 


3.  ABCD yamuk 


A D 

(DEJL/DGJ 
İAE|JBE| > 
İDE|-7 cm E 
İDC|6 cm 

B C 
olduğuna göre, Alan(ABCD) kaç cm? dir? 
A) 21 B) 33 C) 42 D) 48 E) 63 


ABCD yamuk, m(DEC)—45*, İAE|S|BEJ| 
İDE|3V2 em,|CE|-8cm 
olduğuna göre, Alan(ABCD) kaç cm? dir? 


A)24 Bizle oo18yE O D)36 E) 48 
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TEST /7 
ABCD yamuk A D 
(AEJ ve (BEJ açıortay PX 
JAE|8 cm 
JBE|-9 cm 
olduğuna göre, 
Alan(ABCD) kaç 
cm? dir? 
a 
Si c 
A) 80 B) 72 C) 60 D) 54 E) 3 
ABCD yamuk A4E 7 D 
JAE|4 cm 
|BF| 5 cm 
JED| 7 cm 
B 5 F C 
Alan(DEFC) —2Alan(ABFE) 
olduğuna göre, |FC| kaç cm dir? 
A)7 B) 8 C)9 D) 10 E)1i 
A 4 D 
rw 
B (0 


ABCD yamuk, m(ADC)-m(ABG) 4-909 
JAB|s6 cm, |AD|J4 cm, |DC|-8 cm 
olduğuna göre, Alan(ABCD) kaç cm? dir? 


A)42,2 o B)43,2 o C)47 D)48,3 — E)49 


ABCD yamuk 

İDE|<|JEC| 

JAD|—|FC| 

(BF|-İjap| 
2 


Alan(EFC) -8 cm? 
olduğuna göre, Alan(ABCD) kaç cm? dir? e 
A) 36 B) 40 C) 44 pas EB 
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9. A D 
ie 

Pal 

B C 


ABCD yamuk, m(BDG) 1209, |BC|—5JAD)| 
BD |-5V3 , |(DC|—10 cm 


olduğuna göre, Alan(ABCD) kaç cm? dir? 


A) 25 B) 30 C)35 D) 45 E) 60 


10. ABCD yamuk 
(ACINIBDJS4E 
Alan(AEB)—(x41)cm2 
Alan(DEC) —(2x-3)cm?2 





olduğuna göre, Alan(DEC) kaç cm? dir? 


A)4 B) 5 G7 De E) 10 İSİ 





11. ABCD yamuk 
(ACI köşegen 


IBC|3JAD| 
JAE|-3JEC| 
Alan(BEC) 6 cm? 


olduğuna göre, Alan(ABCD) kaç cm? dir? 


A) 32 B) 34 C) 36 D) 38 E) 40 


12. ABCD yamuk 
(EFWIBCI 

LAKLLIEF| 
İAE|—|BE|— 5 cm 
JEKİS 2 cm 
IEF|s4y/3'cm 
olduğuna göre, Alan(ABCD) kaç cm? dir? 





-Ayız B) 16 C) 18 D) 20 E) 24 





14. 


15. 
A D 
B C 





TEST/7 








Ğ 
Şekilde K noktasından aynı anda zıt yönlere hareket 
eden iki araç gösterilmiştir. ABCD yamuk şeklinde bir 
arazidir. 








Birinci araç A noktasından itibaren düzlüğe ulaş- 
mak için 180/2 m yol katettiğine göre, ikinci araç 
D noktasından itibaren düzlüğe ulaşmak için kaç m 
yol katetmelidir? 


A)180 OB)240 C)260 D)300 E)360 


ABCD yamuk A 5 D 
(BEJ açıortay 
JEC|-3İDE| E 
JAD| 5 cm 
(BC|12 cm 
B 12 Cc 


olduğuna göre, |AB| kaç cm dir? 


A) 5 B) 6 Cc) 8 D) 9 E) 12 
ABCD yamuk A D 
(BEJ açıortay 
(BEJL(DCJ E 
|AB|—12 cm 
|BC|-16 cm 

B 16 C 


IDE| 
JEC| 


MAZ AŞ Oz Dİ 


olduğuna göre, 





oranı kaçtır? 


ABCD yamuk 
(AE), (BEJ, (CEJ ve 
(DEJ açıortay 


JAB|8 cm 
İDC|10 cm 





olduğuna göre, 
ABCD yamuğunun çevresi kaç cm dir? 


A) 24 B) 28 C) 36 D) 40 E) 44 








2-C 


3-C 4-A 5-B 6E 7-B 8-B 9-D 10-B 


11-A 12-E 13-E 14-D 15-E 16-C 
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Yükseklikleri 150 m ve 100 m olan iki bina arasindaki 
uzaklık 120 m dir. Aynı hizada bulunan bu iki binanın 
ön yüzleri arasında şekildeki gibi yerleştirilen ger- 
gin halatın uzunluğu en az kaç m olur? 





A)130 oB)140  C)150 D)160  E)170 





2. o ABCD yamuk A D 
m(ADB) -45 a 
/BC|2J4D)| 
|ADI.JBD|-6v2 cm? 
B GC 
olduğuna göre, Alan(ABCD) kaç cm? dir? 
7. 
A)6 B) 9 C) 12 D) 15 E) 18 
3. Kenar sayısı 27 olan konveks çokgenin iç açılarının 
ölçüleri toplamı kaç doğru açıdır? 
A) 27 B) 26 C) 25 D) 24 E) 23 
4. ABCD karesinin A D 
IBDJ köşegeni * 8. 


üzerindeki P nok- 
tasının |ADJ ye 
uzaklığı 7 cm 
olduğuna göre, 
IDC) ye uzaklığı 
kaç cm dir? 


A)3 B) 4 o 5 D) 6 E)7 
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BOLUM 3 
































kd : BCDEF düzgü 2 
ABCD dikdörtgen oOA D g. A dizen leğen A F 13. Köşegen uzunluğu 4V10 cm, kenarlarından biri 
(AEJLIBDJ JEF|-4 cm 12 cm olan dikdörtgenin alanı kaç cm? dir? 
BE| 3 cm |DK|55 cm ç 
JED| 6 cm olduğuna göre, B A) 52 B) 48 C) 40 
© JAK| kaç cm dir? 5 e 
B Cc 
olduğuna göre, |BC| kaç cm dir? Cc D 
A5 B) 6 6)7 D)8 E) 9 14. ABcD 
A5  BaV6 C)8 DE Eee p ni A i 
-3JBF 
İDE|<4JEC)| 
Alan(ABF)-5 cm? 
10. ABCD kare A D 
BEJLJEF) 3 
ABCD paralelkenar A D IDFJLJEFJ F B F C 
(AFJ ve (DEJ açıortay BE|-5 cm 
£ ! El olduğuna göre, Alan(AED) kaç cm? dir? 
JEF| 5 cm |DF|-3 cm i 
Çevre(ABCD)-32 cm | olduğuna göre, B (0 
olduğuna göre, VEF| kaç cm dir? S0 Eyiğ 6-18 D) 16 E) 18 
|FC| kaç cm dir? 
BE 5 FG E 
ği A)6 B) 7 C)8 D) 9 
3 
A)1 B) — oz D) — 
) > ) İS E)3 | 
ABCD paralelkenar A D 
© İl. ABCDyamuk m AEINIBDI EF) 
EFJLD © JEC|<3)BE| 
Tüm kenarlarının A | mi Si F (BF|—3 cm 
uzunlukları farklı olan m(ADC)—135* & 
ABCD dörtgeninin | JEC|-8 cm 
kenarlarının orta nok- 
talarının birleştirilme- B E Cc 
si ile oluşan dörtgen B D B Ğ 
aşağıdakilerden han- | . > olduğuna gö i 
gisidir? | olduğuna göre, |FC| kaç cm dir? e ee 
A) 21 B) 18 C) 15 D 
C | ) 12 E) 9 
A)6 B)2y10 o 4y2 D)5 2,5 
A) Kare B) Dikdörtgen C) Yamuk 
D) Paralelkenar E) Deltoid 
| 12. ABCD dikdörtgen m 
Kğ A D 16. ABCD kare A D 
M(BCE)—489 ” 
ABCD eşkenar dörtgen DB (ACJ köşegen 
—3 o — 
(AEJLIDE| 0 El m(EB)-22,5* 
— AE|-12ç 
IDE|-9 cm ölekiğime gel l İl m 
(EC|s6 cm pa ii olduğuna göre, 
m(EAD) kaç Alan(ABCD) kaç 
olduğuna göre, Alan(ABCE) kaç cm? dir? ka N B e 
66 C) 60 
) D) s2 E) 48 A) 100 B) 121 C) 124 D) 132 E) 144 
A)180 OB)160  C)148 Dpjıso Bİ 4E  5-B 





7D 8&E 9C 10C 11 12D 138 iaD BD 16 
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TARAMA / 1 

















BÖLÜM 3 


TARAMA /> 
1. © ABCDEF düzgün A F 5. ABCD paralelkenar A p 
altigen (AETLJBD| 
LED|<2 cm JABJ-JECİ 
olduğuna göre, (BE|-4 cm © 


Alan(AEC) kaç 











cm? dir? 
C D 
A2Y8 Bay OayYs D6 E9 
6. 
2. A 
C 
(ACINIBDI LE), MAEB) 1509, Alan(ABCD)-24 cm? 
olduğuna göre, |AC|.|BD| çarpımı kaç cm? dir? 
A) 12 B) 24 C) 48 D) 72 E) 96 | 
7. 
3. ABCDkare A D 
JAEJ*İFKİ*#JLM|512 cm 
olduğuna göre, 
JEF|-JKL|*-JMC| 
toplamı kaç cm dir? 
A) 6 B) 9 GC) 12 D) 15 E) 18 
4. A D 
© <> 8 
© 
B E C 


ABCD yamuk ABE, AED ve DEC ikizkenar dik üçgen 
|AE|-4 cm olduğuna göre, Alan(ABCD) kaç cm? dir? 
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B 
olduğuna göre, |ED| kaç cm dir? 
A)6 B)8 


c) 10 D) 12 14 


ABCD dikdörtgen A D 
TAFILIFE) 

(BFJ|Fc| 
JAB|-9 cm 
JEC|4 cm 





olduğuna göre, taralı bölgenin alanı kaç cm? dir? 


A) 69 B) 64 C) 58 D) 50 E) 4 
ABCD kare A D 
(BEJ açıortay 
IBE| -3v2 cm 
|EC| 5 cm z 
olduğuna göre, 
Alan(ABCD) kaç cm? dir? 7 5 

B C 
A) 49 B) 52 C) 64 D) 72 E) 81 


ABCD eşkenar dörtgen 
JEFJL1BC)| 

İAE| 3 cm 

İED|-10 cm 

|Fc|s 5cm 


olduğuna göre, 
JEF| kaç cm dir? B 


A)9 B) 12 C) 15 
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BÖLÜM 3 
a 5 paran e 

Kenarları 2 cm ve 5 cm olan dikdörtgenlerden 18 tane- 

si şekildeki gibi yanyana getirilerek bir dikdörtgen oluş- 


turuluyor. Oluşan büyük dikdörtgenin çevresi kaç 
cm dir? 


A) 114 


B) 106 


Cc) 98 D) 90 E) 82 


10. 





E 
ABCDEFGK düzgün sekizgen, |BK| 2/3 cm 
olduğuna göre, Alan(BDFK) kaç cm? dir? 


A2/3 B)6Y3 C)12 D6s6Y3 E)18 


11. ABCDkare 
ICFILIBDJ 
İFE|JED| 
İFC|-4 cm 


olduğuna göre, 
Alan(DEC) kaç cm? 
dir? 





B Ğ 
A6 Bs C)3y2 D)4 
İ2. ABCD yamuk 
m(ÂBC) —60* 
|AB| 6 cm 
|EC|8 cm 





olduğuna göre, Alan(DEC) kaç cm? dir? 


Atala Beye Gyt2y/& Dis/2 af 














TARAMA /2 
13. ABCD paralelkenar A D 
TAFINİAEJ A) 
İDE|—JEG| 
(BFJ-JFGj > 
IKLJ 55 cm 


B F e 
olduğuna göre, |BD| kaç cm dir? 


A)10 oOB)15  C)20 Db)25 Eao 


14. ABCDkare 


A, C, E doğrusal 

|AC|-|BE| 

JABJ4 cm 4 

olduğuna göre, 

|CE| kaç cm dir? c 


> 
o 


B 
E 
A)2vy2 -2 B)2v3 - ya o23-22 
D)2y6 - 2/3 E)2y6 -2y2 


15. ABCD paralelkenar 


A 
(BDJ köşegen 30 | 
(FE|—|FG| < 
m(ÂCD)—70* 


m(BAE)-30* 


olduğuna göre, m(âFE) kaç derecedir? 


A) 70 B) 80 GC) 90 D) 100 E) 110 
16. ABCD yamuk A D 

(EF LAB) AR, 

İDE|<|CE| E 

JAB|-8 cm 

JEF|-6 cm 

B GC 
olduğuna göre, Alan(ABCD) kaç cm? dir? 
A) 36 B) 48 G) 52 D) 60 E) 64 





3-C 4-D 5-B 6-A 7-A 8-B 9g-E 





10-C 11-D 12-4 13-B 14-E 15-D 16-B 


le 
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© BÖLÜM3 











1. o Şekilde bir satranç ABCD yamuk A D 
tahtası verilmiştir. Tahta ey me 
üzerindeki kare şeklin- o) a5 
deki siyah kutucuklar- İDE| —|JECİ E 
dan birisini boyamak için | | WE, 
JAB| 42 cm 







10 gr boya kullanıldığına 
göre, siyah kutucukla- 
rın tamamını boyamak m 
için kaç gr siyah boya 
kullanılmıştır? 


D)530 (OE) 640 


A)320 (OB)360 OC) 480 


ABCD eşkenar dörtgen 
|AE|(DC| 
m(BAE)—x 

m(ADE) o 


olduğuna göre, anın 
x cinsinden ifadesi 
aşağıdakilerden han- 
gisidir? 





O) 45'4x Dx E)2x 





F K 


ABCD ve EFKL dikdörtgen 
Alan(ABCD) 17 cm? 
Alan(EFKL)-23 cm? 


olduğuna göre taralı bölgelerin alanları farkı kaç 
cm? dir? 


A)4 B)6 Cc) 8 D) 12 E) 14 


ABCD paralelkenar E 
G,D, E doğrusal 


JACINIBEJ İK) 
(KLİSİLE| 
(BK|4 cm 
olduğuna göre, 
IKEJ kaç cm dir? 





B C 
A) 42 B)6 c)8 D) 62 E)8y2 


KONU KAVRAMA SERİSİ 





JBE| 6 cm /5 
B 


olduğuna göre, Alan(ABCD) kaç cm? dir? 


A) 12 B) 16 C) 20 D) 24 E) 28 


ABCD paralelkenar 
E, A, B doğrusal 


m(ÂDE)-m(GBb) 
JED|4 cm 
IBD|-8 cm 
Alan(AED)-3 cm? 


B G 
olduğuna göre, Alan(ABCD) kaç cm? dir? 


A) 6 B) 9 C) 12 D) 15 E) 18 
Köşegen sayısı kenar sayısına eşit olan düzgün 
çokgenin bir dış açısının ölçüsü kaç derecedir? 
A) 120 B) 90 Cc) 72 D) 60 Ej 45 
A D 
B Cc 6 E 


ABCD kare, B, C, E doğrusal 
m(CAE)<m(DAB), |CE| 6 cm 
olduğuna göre, Alan(ABCD) kaç cm? dir? 





A) 12 B) 14 G) 16 D)18 
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emre 


ml mmm m m mm m 




















TARAMA /3 





e düzgün A E 13. ABCD dörtgen A 

altıgen E, F, K üzerinde bulur- 

(AGILICEJ dukları kenarların orta E E 
noktalarıdır. 

JAG| -2J3 cm B 

. JEF|4(KFJ512 cm D 
olduğuna göre, 
JAC| kaç cm dir? 0 > 
GC D : 

olduğuna göre, dörtgenin köşegenlerinin uz - 

A)6V3 B)8 0) 6 D) 43 E)4 ları toplamı kaç cm dir? > Eği 
A) 12 B) 16 C) 18 D) 20 E) 24 

ABCD yamuk A D 

IDEJ açıortay 14. ABCD kare A D 

IBFJLJDCJ TAEWIFCI 

gi M(ÂEC) 1109 

—1cm 
|DF| olduğuna göre, 
JFC|9 cm CE ii vE 
N ği m(BCF) kaç derecedir? 

olduğuna göre, |GF|J kaç cm dir? 

A)1 B) 2 c)3 D)4 B C 
A) 10 B) 20 Cc)30 D) 40 E).50 


ABCD dikdörtgen A E 
m(ABE)<m(DEF) 
JBE| 3/2 cm 
JEF| 3/3 cm 


B Cc 
olduğuna göre, |BF| kaç cm dir? 


ASM B2yi5 OsN2 Dağ B3 


»- ABCD kare ği 


“ İDE|SJDFJ<4 cm 
JFC|—2 cm 


olduğuna göre, 
Alan(BEF) kaç cm? dir? 





c 


A) 16 B) 20 C) 24 D) 28 E) 28 





15. ABCD yamuk 


16. ABCD paralelkenar A 


A 11 D 
|AB|-|DC|-13 cm 
|(AD|-11 cm 
13 13 
(BC|21 cm 
B 21 GC 


olduğuna göre, |AC| kaç cm dir? 


A) 20 B) 19 C) 18 D) 17 E) 16 


AED üçgen 
IFMW/BCJ 
JAF|>|FB| 
(EC|-2JBE| 
Alan(AFK)-6 cm? 





B 
olduğuna göre, Alan(ECML) kaç cm? dir? 


A) 24 B) 36 Cc) 48 D) 60 E) 72 





2D 3B 4A &D &C 7C 8D ME 





10-C 11-E 12-A 13-E 14-B 15-A 16B 
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BÖLÜM 3 


1. © Köşegenleri dik kesişen bir ikizkenar yamuğun yük- 
sekliği 6 em olduğuna göre, alanı kaç cm? dir? 


A) 24 B) 36 C) 44 D) 48 E) 54 


2. Aşağıda verilen çokgenlerden hangisinin köşegen- 
leri daima birbirini dik ortalar? 


A) Yamuk B) Dörtgen C) Paralelkenar 
D) Eşkenar dörtgen Oo E) Dikdörtgen 


3. ABCDparalelkenar A D 
(BEJ ve (CF) açıortay 
IDFJL(FCJ 
|EF| 4 cm & |9 
IDC|10 cm 
Ve EN 
B C 


olduğuna göre, |BC| kaç cm dir? 


A) 10 B) 12 C) 14 D) 16 E) 18 
4. ABCD paralelkenar EF D 

JAR) İDE 1 

|pF| JEcC| 3 


Alan(ABF)-12 cm? 





B Cc 
olduğuna göre, Alan(BEC) kaç cm? dir? 


A) 12 B) 18 C) 24 D) 30 E) 36 
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5. 

















TARAMA /4 








düzlemsel levhası, bir ? 9. BEG yemi A D 13. ABCDEF düzgün 
duvara A noktasından JAB|<3 cm aligeni 
bağlı olan bir iple asıl BC|-9 cm |KE|—4 cm 
mıştır. A, B,D doğrusal ? 3 IKE|—2 cm 
JAK|J 12 cm | olduğuna göre, 
B : g GC Alan(AFK) ka 
(BC|x3v2 cm : cm? ii i 
(AB|—9 cm i olduğuna göre, |AD|—|DC)| kaç cm dir? 
olduğuna göre, K ve C noktaları arasındaki uzaklı, A4 B)5 06 D)7 E)8 
: A) 2vV3 4 
kaç cm dir? )2J38 Baya OSM3 De gaya 
A) 13 B) 15 C) 17 D) 20 Da | 
14. ABCD dikdörtgen 
10. eğ beşgenin bir iç açısının ölçüsü kaç derece- (EFİLLADI 
ir? 
| JEF|3 cm 





A 5 D 
DC|-7 
> : A)S0 B)100 C)108 D)120 E)135 a 
IBC|10 cm 
B 10 c 
B el 


olduğuna göre, Alan(BFC) kaç cm? dir? 


ABCD yamuk, m(ÂDC)-m(ABG) 490* 
(AB|—-6 cm, |AD|—5 cm, |DC|-8 cm 
olduğuna göre, Alan(ABCD) kaç cm? dir? 


A) 28 B) 26 C) 24 D) 22 E) 20 
11. ABCD dik yamuk A3 F20D 





|AE||BE| 

JAF| 3 cm 15 
A) 36 B) 40 C) 48 D) 50 E)54 |FD|-2 cm > 4y5 : A E 9 D 

/BC|9 cm 

IDC| <4V5 cm 
ABCD dörtgen D B 5 G 
(BEJ ve (CEJ A 1005 ği > : 
açlortay 120 E olduğuna göre, |EF| kaç cm dir? B C 
m(BAD)—120* ABCD paralelkenar, (BDJ köşegen 
bee > mi, vi m (BAD) <m(BFC) 4m(ECb) 

i JED|9 cm, |BD|26 cm 


Gİ 6 olduğuna göre, |BC| kaç cm dir? 
olduğuna göre, m(BEC) kaç derecedir? 
A)8 B) 10 G) 13 D) 17 E) 18 
A) 110 B) 120 C) 125 D)130 E)140 


12. ABCD eşkenar e o 


>» 
U 











z 
o 
Lv) 
— 
O 
> 
© 
S 


ei dörigen © 16. ABCDkare 

ikdörtgeni A E — — 
doğru parçaları ile FEDELDGJ p M(ABE)-m(EBC) 
4 farklı dikdörtgene (EB|-8 cm E (BC|x3V2 cm 
bölünmüştür. JED|—12 cm (BE|-2 cm 
JEF|-|FGj-|KG| 8 > ği 

olduğuna göre, 

Alan(AEFM)-4 cm? B C Alan(ABE) kaç cm? dir? 





Alan(KCLG)-7 cm? o B 
olduğuna göre, Alan(ABCD) kaç cm? dir? 


olduğuna göre, |DC|J kaç cm dir? 


C 
A)20 B) 18 C) 17 D) 15 E) 13 AS B) 6 Co) 3v2 D)2 E)3 








A)33 B) 35 G)36 D) 40 i KE B 
: ği TT ie 2-D 3-C 4-E 5-B 6-C 7-A 8-A 9-B 10-C 11-A 12-E 13-D 14-E 15-A 16-E 
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BÖLÜM 3 





1. oŞekildekikarelerin A D 
herbirinin kenarları 
2 cm uzunluktadır. 
A,B,EveE,F,G 


doğrusal olduğuna B Cc K 
göre, A ve K noktaları 
arasındaki uzaklık kaç 
cm dir? 
E F G 
AvN2 BY5 oye Dae Es 
2. ABCD paralelkenar A D 


TAC) köşegen paralel- 
kenarın alanı 48 cm? 
olduğuna göre, taralı 
bölgelerin alanları 
toplamı kaç cm? dir? 





B C 


A) 12 B) 18 C) 20 D) 24 E)36 , 


3.  ABCD dikdörtgen A 
m(BDE)-m(EDO) 4 
|BE|-8 cm 
|EC|4 cm 

B BE 4 c 


olduğuna göre, Alan(ABCD) kaç cm? dir? 


A)48V8 oOB)72 C)6« D48 EM 


4. Köşegenlerinin uzunlukları 10 cm ve 12 cm olan bir 
eşkenar dörtgenin çevresi kaç cm dir? 


A)6V15 B)a/a35 Cjaysi Dsey7 Etay5 
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TARAMA /5 TARAMA /5 
Öğretmeni Ali'den A | g. o ABCDveEFKDkare A 5 E D 13. ABCDEF düzgün A E 
üst ve alt tabanlarının D : EGNİLKIIF) altıgen 
toplamı 12 cm olan bir 0 (Esi 5 2 
ABCD yamuğunun ala- Pa lEF| 2 cm |AE| -2y3 cm 
nını bulmasını istiyor. e i JAE|<5 cm li yi olduğuna göre 
Ali yamuğun T2D) kö-  /x4 oldüğuna göre; |EC| kaç cm da B E 
şegenini çizdiğinde, B C Çevre(GCKF) 
A2 cm uzunluğun- kaç cm dir? 
daki bu köşegenin alt tabanla 459 lik açı 
i Gi Yaptığın; B G C 
buluyor. . Cc D 
Ali'nin bulduğu alan değeri yamuğun gerçek ala. A) 10 B) 12 Cc) 14 D) 16 E) 18 
nının 2 katı değerde olduğuna göre, Ali'nin bulduğu A)4 B) 2V3 42 C) 43 D6 Es 
sonuç kaçtır? | 
A) 24 B) 28 C) 36 D) 40 E) 4 10. ABCD dik yamuk a 2 Dp 
(DEJLIDCİ 
JAD|—2 cm 14. ABCD dikdörtgen 
(BC|-|0C/-Sem o £ g /BD|-5JED| 
ABCD dikdörtgen A e.) | olduğuna göre, Alan(ABCD)—100 cm? 
LAFI LJBEJ JED| kaç cm dir? 
JAE|-5JED)| B 5 Cc 
e mii e A)2 B) 2 03 öp E)4 . iv 
/BE|-8 cm ) 2 İz ) olduğuna göre, Alan(EDC) kaç cm? dir? 
olduğuna göre, Alan(ABCD) kaç cm? dir? İ A) 5 B) 10 C) 12 D) 15 E) 20 
| 11. ABCD dörtgen A 
A) 48 B) 52 C) 56 D) 60 Ya | E, F, K üzerinde bulun- 
! dukları kenarların orta E E 
| noktalarıdır. 
D 15. ABCD paralelkenar A 
EFJL H D 
> ii B TAE| ve (BEJ açıortay 3 Lİ 
-5 cm 
EF| JAB 
ABCD yamuk A D JKE| <4 cm K TEFLLJABİ EN 
g7 (CHILJADJ 
ACINIBDİLE) 7S 
yi C JEF| 5 cm 
m(BEC)—1209 | olduğuna göre, Alan(ABCD) kaç cm? dir? olduğuna göre, İZ 
|AC| 6/3 cm |CH| kaç cm dir? B (e 
IBD|-4v3 cm B G | A) 20 B) 30 C) 40 D) 50 E) 60 
olduğuna göre, Alan(ABCD) kaç cm? dir? İ A) 6 B)8 Cc) 9 D) 10 E) 15 
Ayta/a B)18V3 C)24V/3 D)3s/3 EB)? 12. 
; 16. ABCD... düzgün çokgen 
O noktası çokgenin çev- 
rel çemberinin merkezi 
ABCD kare 5 
m(BOC)—20* 
(AElNIBDIJ IF) JOB|-2 cm 
|BE|—JEC| p 
(DC|-12 cm BCD paralelkenar, |AEJ ve (DEJ açıortay 
ölalğrs örö, ni cm, |AD|15 cm olduğuna göre, |DC| kaç olduğuna göre, çokgenin alanı kaç cm? dir? 
Alan(AFD) kaç cm? dir? cm dir? 
A) 12.sin20* B) 24.sin20* C) 30.sin20* 
A) 6 B) 7 Cc) 8 D) 9 E) 10 D) 36.sin20“ E) 40.sin20* 
e Ej 
b MM ep 2D SA 4C SE GA 7B 8D 8C 108 MC İZA İSA TAB SD 16D 








KA 
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j 























İ. © ABCD paralelkenar A D 
AEJNIDKI fr) 
İDE|<JEC| 
JAF| —7JEF| E 
B K Cc 
< 2 (BK| 
olduğuna göre, -— oranı kaçtır? 
g g KGI ç 
5 7 9 13 17 
— B) — C)— D) — E) — 
A) ) 5 ) > ) 3 ) 


2. ABCDkare D 
m(EDC) 259 (17 
m(BED)—80* 
(BC|4 cm 


olduğuna göre, 
JED| kaç cm dir? 


> 


807 


ve) 
& 
Oo 


A)4 B) 5 C)4y2 D)4y3 E)8 


3.  ABCDdikdörigen A E 3 D 
BF|-|DC|6 cm / 
|ED|3 em 


olduğuna göre, 
Alan(BEDF) kaç 
cm? dir? 

B 6 F C 
A) 15 


B) 18 C) 21 D) 24 


4. ABCDEF düzgün 
altigen 


Alan(ABC) 4 cm? 


olduğuna göre, 





Alan(ACDF) kaç B E 
cm? dir? 
A)8 B) 12 C) 16 D) 20 E) 24 
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iin ZER ei İN ELİE YENE ÜRER MRSA NE ÇEREZ 5 








E) 27 








ABCD paralelke- A D 
nar 


TAFLLIBCJ 5 
AEJLJDGJ 

(BF|-3 cm / 
JECJ>iem B 3F Cc 
|DE|-6 cm 

olduğuna göre, |FC| kaç cm dir? 


A) 11 B) 10 c)9 D)8 E)7 
ABCD yamuk A D 


ACIMIBDJ LEŞ 
Alan(ABE)—7 cm? 





B Cc 
olduğuna göre, Alan(DEC) kaç cm? dir? 


A)S B)7 c9 D) 11 E) 14 
ABCD dikdörtgen A D 
(AELLJBD| 
IBE| 2 cm 
|EC| 2113 cm 6 

B G 


olduğuna göre, |AE| kaç cm dir? 


A)2 B) 4 C)6 D)8 E) 10 





G 2 K. 


B 8 Cc 4 


Şekilde yanyana kareler verilmiştir. B, C, K doğrusal 
|BC|8 cm, |CG|—4 cm, |GK|-2 cm 
olduğuna göre, |AK| kaç cm dir? 





A)a/ı3 B)2V29 C)5vi5 D)2y65 E)6 


DAG Kim a man LR nt gn 
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TARAMA / 6 









B 


ÖLÜM 3 


9. &ABCDEFGK düzgün A K 


sekizgen PDE eşkenar 
üçgen olduğuna göre, 















13. JACINBDI-(EJ 
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A 
JAC|.JBD|24 cm? 
iğ R G olduğuna göre, 
m/(EFP) kaç derecedir? ABCD dönemi 
alanı en fazla kaç B 
BR 
” - kaç cm? dir? D 
D E C 
A) 75 B) 67,5 C) 60 D) 52,5 E) 45 A)6 B)9 O) 11 D) 12 E) 24 
10. ABCD yamuk ME iğ 
|BF|4 cm İDC|4JBC| 
JFC|9 cm |AB|<2 cm mİ 
Alan(ABFE) -Alan(DEFC) JAD|-2V/10 cm 
B 4 F 9 C 
olduğuna gö ED| k i ii 
ğuna göre, JEDİ kaç cm dir? olduğuna göre, Alan(ABCD) kaç cm? dir? 
7 
A)4 B) > Cc) 3 Dz E)2 A) 8 B) 10 C) 12 D) 14 E) 16 
11. ABCD paralelkenar 
F A G EF E 15. ABCDkare 
TAD) dört, (DCJ üç NN 1 h 2 a 2 
eşit parçaya ayrıl- IBF1HFoj 
mıştır. (EF) LJADJ 
Alan(FKL)—2 cm? JAE|-9 cm 
JEF|-7 cm © 
ğ T olduğuna göre, 
ği ği JED| nin alabileceği 
olduğuna göre, paralelkenarın alanı kaç cm? dir? değerler toplamı kaç- 
tır? Cc 
A) 16 B) 18 C) 20 D) 22 E) 24 
A)1 B) 4 C)5 D)7 E)9 
12. AEDF dikdörtgen F 
TABLLJBCJ i 16. ABCD kare A E D 
IDCJLJBCJ (BELLJBFJ 
İDC|—4 cm IBF|-8 cm 
İRC 6 cm olduğuna göre, 
IBE| <2 cm JEF| kaç cm dir? 
B ZE 5 Ğ - ği 
olduğuna göre, Alan(AEDF) kaç cm? dir? : 
F 
© A26 B) 25 C) 24 D) 23 E) 22 A) 10 B) 12 C) 15 D8EYZ  Egefi 
nl 
A >. 
2-C 3-E 4-C 5-A 6-B 7-B 8-D 9-D 10-E 11-E 12-A 13-D 14-B 15-C 16-0) 





EBATI AMII MARA mı 
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BÖLÜM - 3 


KONU TARAMA TESTLERİ 














Tarama Testi (2 





( 
Tarama Testi (3 








Tarama Testi (4) 
Tarama Testi (5 


( 
(6 


) 
) 


Tarama Testi 











NOTLAR: 
ii 





























hz 





bp ppp bp pp bbp bbp bp pp pp pp pp pp pppDPppppbpbppDDPDpAPPDpDMpDbDADP»bPADEDpAPEDPMEDEPPPDAPMDPPPPPDPADADPPPDAMPPPYPDPAPPPPPRADAPDPPDPPPADADUZ. 


KartEZYEl |||. meme 


eğitim yayımlar 














Sınav (1 -3) 
Temel Kavramlardan Yamuğa Kadar 





kartezyen 


emgitirm yayınları 


bbbbbbbbbbbpDbpDbbD2PbbDbPDDDbbbbbbbbbbb0bpbbbbbbbpbbbbbbobbpbbbbbbbbbbDbEbphbDDDDDObbbDb 


bbbbbbbbbbbbbbPbbbbDbDbDDbDbPbbbDbbDbPbbDbDDDBbDbEbDbDPbDDDDbbDDDDDDbDDDDPDDbDDDDDİ 


























BÖLÜM 3 





harc 7 la şe zel 


SINAV / 1 





 BÖLÜM3 

















e 9g. ABCDdikyamuk o, 5 13. JAB) L(4cIJ A 
i 5. o ABCD dikdörtgen i 
1. ABC eşkenar üçgen A Me A D JAD| — z18ci İDEJ 1 (DCI 
BC 
(AE) 1 (BCJ JAB| -8cm 10 ADI 1 (BC) 8 
(EDİ 1 ACI (BE| <3 cm, 
6 z (DG| < 10cm İBE| < |EC| 
JAD| -6cm lED| <9 cm, a Ni - JAC| <8cm 
olduğuna-görü; Ş Be ga e in e ml olduğuna z E 
|DC| kaç cm dir? (EC| kaçcmdir? p ç (BC| kaçemdir? C göre, |DC| 
i B E Cc e B) 6 g7 iğ kaç cm dir? X 
9 
At BYS G2 Dp: ps A3J7 Biyel Os DS? Bayi / > 
A)2y2 BAW2 Ga DE Ba 
10. A 
” ” 14. ABCDE düzgün A 
6.  ABCD paralelkenar 


2. o Çevrel çemberinin yarıçapı 2V2 olan düzgün sekiz- 


genin alanı kaç cm? dir? 


A8 B8Y2  0)16 D16y2 24 


3.  ABCD paralelkenar 
IBDJ köşegen 
(EF // IDCI 
(ABI 1 (AEJ 
JAB| 6cm 
JAEJ<JEF| 4 cm 
olduğuna göre, 
Alan(AED) kaç cm? dir? 





B F C 


A)4 B) 6 Cc) 8 D) 10 E) 12 


4. ABCD dikdörtgen 
IBE|JAD| 
IDC| < V3.JAEJ 
olduğuna göre, 
m(DEĞ) kaç 
derecedir? 


A) 30 B) 45 C) 60 D) 75 E) 80 
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IBKJ| -3JKCJ| 
JEB| — 4JBF| 

BFK) <3 cm” 
Alan(BFK) cm JAB|—|DG|J—x cm, 
olduğuna göre, 


Alan(ABCD) kaç 





B KG 


beşgen 
JAFJ|FCJJAD| E 
B C - 5 E 
olduğuna göre, 
m(ECB) kaç 
derecedir? 
olduğuna göre, |BC| nin x ve y cinsinden ifadesi 


ABCD ikizkenar yamuk, m(ÂBG) s 45 


JAD| <yem 
C D 





aşağıdakilerden hangisidir? 
cm? dir? A) 18 B) 20 C) 24 D) 30 E) 36 
A) x*y B) xvV24y O) x-yy2 
24 B) 28 Cc) 32 D) 36 40 
8 ) ) 7 D) xv2 4yy2 E)2x4y 
15. (ACJNJBDI - (EJ A 
|ED|3|BE| 
ABCD kare 2|AE|-3JEC)| 
/AD| <6 cm Alan(AEB)- 6 cm2B 


olduğuna göre, 
taralı bölgelerin 


İ 
| 

, | 11. 
İ 








olduğuna göre, 





Alan(ECD) 
kaç cm? dir? 

B C A) 9 B) 6 C) 12 D) 15 E) 18 

C) 18 D) 20 E) 24 
ği 16. A 
A 
> b XX 
B C 
(BD| ve (CD) açıortay m(BAD) --m(BDC) -165* oldu- 
ğuna göre, m(BAC) kaç derecedir? 
B D GC 
013 DOZ Babi A) 45 B) 50“ C) 55 D) 60 E) 65 








C D alanları toplamı kaç 
(ABI 1 (ACI, m(DAĞ) — 45*, JAB| — 4 cm, JAC| - 3cm cm? dir? 
olduğuna göre, |BD| kaç cm dir? 

A) 9 B) 12 
A10 (O B)15 017 Deo BS 
i 12. fanlı fBoj 
e (AB| <-9cm 
e Mep 
LAFINCFI FI E 1DC| < 21BD| 
|(DF| 6cm olduğuna göre, 
olduğuna göre, İBC| kaç cm dir? 
C|k 

cp G D 6 
cm dir? Asla B)ey2 
A)2  B4 96 D) 9 b e 





S-A 6C 7D &C gE 10-B 11-C 12-E 13-B 14-C 15-C 16-8) 
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SINAV / 1 


| 
i 
İ 

















BÖLÜM 3 











Mİ e ŞEİŞMMAS pa END eni 














































SINAV/> | BÖLÜM3 SINAV /2 | 
il ACI n (BDJ — ŞE 
1. o ABCDdik yamuk A 8 D 5. ABC üçgen A 9g. | Jot | < 1EP : 13. ABCD yamuk © ö..5 
(AB) 7cm (BD), TAEJ açıortay il m gi LADI- 3 cm, | 
JAD| <5.cm JAB| 8cm D (AC| > SV3.cm İBC| 9cm 
|BC| — 11 cm 7 JAC| - 10cm ö IBD| 12cm > Alan(ABCD) 30 cm? 
olduğuna göre IBC| - 12cm olduğuna göre, 7 | olduğuna göre, 
Alan(ABCD) kaç olduğuna göre, Alan(ABCD) kaç 5 C yamuğun yüksekliği | 
B 11 C 2 dir? i B 9 C 
v EB oranı kaçtır? P ız Cc gnd kaç cm dir? | 
: A) 45 B) 42 C) 36 D) 32 E)3i A)3 B) 4 C)5 
A) 56 B) 48 C) 44 D) 40 E) 36 i 2 â 1 > 5 ” 1 92 ) ) ) ) )30 ) ) ) D)6 E)7 | 
7 3 5 2 e | 
14. A i 
5 
> ABJ—|ACJJAD ME 
2. o ABCD eşkenar z 1 digi de z 10. ABCD dikdörtgen z 
ğ m(BAD) — 50” BEJ açıorta 
dörtgen İduğ Si i | imi 2 
olduğuna göre, A E 
(ACI köşegen pa E, D, C doğrusal D B C 
JEFJ 1 (BGJ MXECD) Kaç JED| <2Zcm (ABI 1 (ACI, JAB| < 5 cm, Çevre(ABC) — 30 cm 
JEF| 3cm deenzeler i (BC| 8cm olduğuna göre, A noktasının (BC ye uzaklığı kaç 
/BC| -8cm A olduğuna göre, cm dir? 
İduğunsase, > A IBF| kaç cm dir? 
olduğuna göre, B 8 G 7 60 27 35 
Alan(EDC) kaç cm? dir? | A)4 B) £ Gİ BE p> 
| A4 BaV2 Cj3/3  D6 E) 62 2 13 5 ) 
Cc) 18 D) 16 
RE e A) 20 B) 25 C) 30 D) 35 E) 40 | 
| 15. Gnoktası ABC A 
11. ABCDveCEFGkare A D üçgeninin ağırlık 
B, C, G doğrusal merkezi 
3. JAB| 4cm A 7. ABC eşkenar üçgen A İBE| 12cm : : (GBI 1 (Gc) 
JAC| - 5cm (DE) 1 (AC) | olduğuna göre, olduğuna göre, 
ii karelerin alanları > 
z DFJ 1 (AB 
BC| <xcm (DFJ 4 (ABI sok Ke LAĞI oranı kaçtır? 
olduğuna göre, 4 5 İDE|4-|DF|6 cm E E | oplamı kaç cm“ dir? 1BC| 
(4x--1) ifadesinin olduğuna göre, B C G 3 t 
alabileceği en büyük JAB| kaç cm dir? 
ei değeri B D c A) 36 B) 72 C) 108 D)136 OE)144 A)1 B) V2 o 3 Dy? E)2 
açtır? 
5 B X C 
A) 37 B) 36 C) 35 D) 34 E) 33 A2/3 Be O3y8 Daya E63 | 
i 12. (ABI feci 
A 16. ABCD kare A D 
(AB| —2.105cm m(BAE) — 159 N 
4. ABCD paralelkenar A D IBC| -3.109cm 2 şg4 JAE| 4cm 
e) pa pi 
(DE| ve (CEJ açıortay g olduğuna göre, olduğuna göre, 
(FEJ / (BCJ E JAC| kaç cm dir? E (BD| kaç cm dir? 
3.105 GC 
(DC| - 16 cm — 
anüpal 5 5 
olduğuna göre, 8.  İçteğet çemberinin yarıçapı 6 cm olan düzgün ali A) 5.10 B) Y13.10 C) 4y2.105 B C 
; EV 4 4 
JAF| kaç cmdir? £ c genin bir kenarı kaç em dir? D) 15.10 E) 9.10 A)4 Ba/8 CE Db8 Eto 
A)9 B) 8 Cc) 7 D) 6 E) 5 Aiz Bea Cj4y3 Da. E 4B SD 6B 7D 8&C SA 10E iiE 12B 13C 1i4C ISA 168 
254 
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p“ BÖLÜM 3 a Bin BERE RE EEE ENR EREM > EMME EEE ELE EREM EMER “SINAV 7 3 





BÖLÜM 3 








SINAV /3 
İ. © ABCD yamuk A D 5. Bir köşegeninin uzunluğu 10 cm olan karenin alanı 9. ABI LJAC| 
A 
bl IDC) kaç cm? dir? ADI 1 (BGJ 
m(ÂBE) — 40* IDG| > |BD| #6 
A) 100 B)75 (o C)60 D)SO o Eaş 
olduğuna göre, ) JADJ| 3/3 cm 4 
m(ADG) kaç 
derecedir? ZN z > 
ere b olduğuna göre, Memi — cm? dir? m B E C 
BC üçgen, |AB| -4 
A) 50 B)8o C 120 D140 E)150 © üçgen, JAB em 
AM12 B)18 Cji2/a Die/3 Eyigys M(ABC) - m(EAC)— m(AEB) 
olduğuna göre, JAC| kaç cm dir? 
6. a 
A)3 B)4 C) 5 D)6 E) 4y3 
4 D 
10. ABCD ikizkenar A B 
2. ABC üçgen A yamuk, AFCE P 
dikdörtgen 
DEJ // TAB rtgen, 
IDEJ // TABI 5 B 7 E 3 GC yamuğun 14. Gnoktası ABC ” 
a ABC üçgen, (ABI 1 (8C),JAD| - |DC) alanı 17 cm? eşkenar üçgenin 
|AB| 12cm JAB| 4cm, |BE| - 7cm, |JEC| <3cm olduğuna göre, ağırlık erkezi 
ğ ö JEC) kaç derecedir? dikdörtgenin B il 
- — olduğuna göre, m(DEC) kaç der ? alanı kaç cm? dir? F GC (GDJ 1 (BCJ 5 
3 N AC| — 12 
olduğuna göre, |DE| kaç cm dir? A) 100 B)120 oC)135 D)145 OE) is0 17 i : vi 
i A) > . B)17 C) 24 D) 34 E) 51 olduğuna göre, 

A) 9 B) 8 C) 7 D) 6 IGD| kaç cm dir? 


B D C 


A2 B3 gas DB Baf 


| 
| 





İ1. TADJ açıortay A 
7. o ABCD dik yamuk A D ABI 1 (BC) 
3. ABCDparalelkenar p D |(AB| 7cm İDC| <5 cm 





15. ABCD dik yamuk 
Alan(EFB) 5 cm? JEC| 8cm JAC| - 10cm 


3 is 
2 Iduğuna gö | (ADI < 2cm 
— 26 > olduğuna göre, 
Alan(ABCD) — 26 cm i JAB-JCR| «16 om 
Ğğ Ö ii an 
AMINA More > z > B D 5 G olduğuna göre, > 
cm dir? pi z 
Alan(ADF) kaç olduğuna göre, Alan(ADC) kaç cm? dir? Alan(ABCD) 
cm? dir? B G > 2 
A) 28 B) 32 C) 36 D) 40 E) 48 aç cm? dir? 
A) 10 B) 12 GC) 15 
| 
| 
: 
” 
i 









(ua 
- 
o 

O 


D) 18 E) 20 
A) 9 B) 8 G7 D) 6 5 A) 30 B) 36 C) 40 D) 44 E) 48 


12. ABCD kare 

















A D 16 
8. ABCDdikdörtgeni OA D | PCI köşegen » ABCD kare A 3 E 3 p 
| 4. — ABCD paralelkenar ilet abii del e ağ | o İbEl-jEcj |AE|-JED|— 3cm 
| ğ 7 p el a 0 İF Sem E olduğuna göre, 
İDE|-4|DC|-|BC| muştur. Yom E ' 
GENE 1 : olduğuna göre (BE| kaç cm dir? 
m(BED) — 140* / , 
Alan(BEC) k 
olduğuna göre, GN a ) kaç 
| m(SAD) kaç (FA) 1 JAEJ B F 214820 lr B Cc / 
| derecedir? i olduğuna göre, |FHJ.JAE| çarpımı kaç br? di o Nas B)3 i 
ip ) 30 Cc) 35 D) 40 E) 45 A10 Bs/2 oaya D)3YE D5 
A)100 OoOB)105 Cj1to  D)115 E)120 A2 B) 4 C) 6 KA DD ap 5 
256 ANS A OO. SA BB Se dan ie PE PE e 16-D 
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A Â 
karigzyen kariezyen 
eğitim yayınları eğitim yayınları 

















ÇEMBERDE AÇI 


1. Çemberde 
m(AB)—90* > 
m(BO)—110* 
olduğuna göre, 
m(AĞ) kaç derecedir? 
Cc 
B 





A)160 o B)150  C)i40 D)130  E)120 
2. o Çemberde 


m(BO)—x410* 5 
Cc 
B 


m(AB)-x440* 
Mm(ÂĞ)—-2x-10* 
olduğuna göre, m(AB) kaç derecedir? 


A)110 o B)120  C)130  D) 140 





3. o O çemberinmerkezi 
ai 
m(AOB) 509 
olduğuna göre, 
m(AB) kaç derecedir? 





A) 25 B) 40 G) s0 D) 75 E) 100 


Â. oOçemberinmerkezi K 
m(AKB)—290* 
olduğuna göre, 
m(AOB) kaç derece- 
dir? 





A) 40 B) 30 C) 60 


D) 70 
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© TESTİ 


9 
© 


O noktası 
AB çember yayının 
merkezi 


m(AOB) -78 
m(AB) —4x-2" 


olduğuna göre, 


x kaç derecedir? 
A) 15 B) 20 C) 24 D) 28 E 30 
O çemberin merkezi 
m(AOB) -80* 
m(AB)—-3x-109 

p - O 
olduğuna göre, A, 
x kaç derecedir? 80 

A B 

A) 15 B) 20 C) 25 D) 30 E) 40 


O çemberin merkezi 
m(AB)2m(86) 
m(AOC)-120* 
olduğuna göre, 
m(AB) kaç derecedir? 





D) 80 


A) 40 B) 60 Cc) 75 E) 100 


O çemberin merkezi 
m(AKB)— 2x-209 
m(AOB) -x430* 
olduğuna göre, 

x kaç derecedir? 


A) 40 B) 45 
















> ee ar 





ÇEMBERDE AÇI 











TEST /1 
9. Çemberde 13. O çemberin merkezi ç elan ğ 
m(BAC) -40* X (CBU/OAJ e) 
olduğuna göre, m(ACB) -20* İİ 
m(BC) kaç derecedir? olduğuna göre, ZN A 
e m(ÖBC) kaç derecedir? 
B 
A) 20 B) 30 C) 40 D) 50 E) 60 
A) 20 B) 40 C) 50 D) 60 E) 80 
14. JABlçap 
10. Çemberde la 
Çal M(ABO) -40* 
m(EAD) -30* Ni p 
— olduğuna göre, 
DBC) -24* — 
iz ei m(BG) kaç derecedir? A 3 
olduğuna göre, 4 
m(EDC) kaç dere- 
cedir? 
Cc 
A)112 o B)108 oO(C)104 oOD)86 ESA A)40. OB6o Cj80 D)SO o E) 100 





11. mABO)—x45 
m(ÂĞ) —3x-109 
olduğuna göre, 
m(ABC) kaç de- 





. O çemberin merkezi 


—— 
m(BOD) — 100 
(BG)<)65| 
olduğuna göre, 











ai m(BAC) kaç derece- 
dir? 
A) 15 B) 20 GC) 25 D) 30 E) 35 
A) 25 B) 30 C) 35 D) 45 E) 0 
12. Çemberde a e 
M(BAĞ) —2x4-7 <İ 
m(BDO) -3x-139 16. (ABlçap c 
olduğuna göre, m(BAC) 509 
B 
x kaç derecedir? yp olduğuna göre, 
m(ABC) kaç dere- 
cedir? öd B 
G 
A) 10 B) 15 C) 20 D) 25 E) 30 A) 30 B) 40 C) 50 D) 60 E) 70 
A 2B 3-C 4-D 5-B 6-D 7-D 8-C S-E 10-B 11-C 12-C 13-C 14-E 15-A 16-B 
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ÇEMBERDE AÇI 


1. 
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TABİ çap 

MADE) -110* 
olduğuna göre, 
m(BG) kaç dere- 
cedir? 


A) 10 B) 20 


TAB) çap 

m(ÂCD) -72* 
olduğuna göre, 
m(BD) kaç dere- 
cedir? 


A) 36 B) 44 


O çemberin merkezi 


ABI çap 
m(ACE) - 120* 
olduğuna göre, 
m(BDE) kaç 
derecedir? 


A) 15 B) 30 


O çemberin merkezi 


m(BOC) — 959 
m(BAD) — 80* 


olduğuna göre, 


m(DĞ) kaç derecedir? 


A) 40 B) 50 


A 


C) 30 


Ç 
C 


C) 56 





GC) 45 


C) 65 


D) 40 


D) 70 


D) 60 


D) 70 


E) 50 


E) 72 


E) 75 





E) 75 


262 





O çemberin merkezi 
m(BOD) -94* 
m(GEb) -18* 


olduğuna göre, 


— 
m(BAC) kaç derece- 


dir? 


A) 28 B) 34 


Çemberde 
m(BAE) -1109 
m(BDG) -75* 
olduğuna göre, 
m(EĞ) kaç dere- 
cedir? 


A) 90 B) 70 


m(ABD) -20* 
m(BCD) -85* 
olduğuna göre, 
m(ADB) kaç dere- 
cedir? 


A) 45 B) 50 


O çemberin merkezi 


ABI çap 
m(ACD) —130* 
olduğuna göre, 


— 
m(DAB) kaç dere- 
cedir? 


A) 30 B) 35 





GC) 40 


D) 56 E) 68 


D) 60 E) 65 


GC) 55 













C) 40 Das E 
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ÇEMBERDE AÇI 


g. 


 cedir? 


a ak 





JAB çembere teğet 13. 


m(ÂC) 70” 
olduğuna göre, 

YAT C 
m(BAC) kaç dere- : 
cedir? 


A B 


A) 30 B) 35 C) 45 D) 50 


E) 70 


JAB çembere teğet 

m(BAC) - 46 

olduğuna göre, 
m— 

m(ADC) kaç dere- 

cedir? 





A) 23 B) 44 


(AB, O merkezli 15. 


çembere teğet 

— 
M(AOC) -50* 
olduğuna göre, 
m(BAC) kaç dere- 
cedir? 





A) 15 B) 20 C) 25 D) 40 


Çemberde A teğet 16. 

noktası 

m(ÂE) —m(EĞ) 

m(BAC) —54 

olduğuna göre, 
—— 

M(EDC) kaç dere- 





A) 54 B) 46 C) 36 


D) 27 


A) 50 


Çemberde A teğet 
noktası 


m(BAĞ) -55* 

m(DC)—100* 

olduğuna göre, 
— 

m(ACD) kaç de- 

recedir? 





A) 45 B) 55 GC) 60 D) 75 E) 90 


Çemberde B teğet 


noktası 
JED| <|EB| 
m(ABE) — 65 


olduğuna göre, 
— 
m(BED) kaç de- 





recedir? 

A) 50 B) 55 C) 60 D) 65 E) 70 
Çemberde A teğet 

noktası 


m(ADB) -40* 

m(ABD) -30* 

olduğuna göre, 
mi 

m(DAC) kaç de- 

recedir? 





A) 80 B) 70 G) 60 D) 50 E) 40 


ICE, E noktasında 
çembere teğettir. 


JBE||CE| 

m(BAE) -50* 

olduğuna göre, 
— 

m(CBE) 

kaç derecedir? 





B) 45 


C) 40 


D) 25 E) 20 





3-B 4-C 5-A 6B 7-E 8-C 9-B 10-C 
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11-C 12-D 13-D 14-A 


15-B 16-D 
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Gr ERE a e e 


TEST /2 




















ÇEMBERDE AÇI 





İ. OAC,B noktasında 
O merkezli çembere 
teğet olduğuna gö- 
re, m(ÖBC) kaç 
derecedir? 





A) 45 B) 60 Cc) 70 


D) 90 


E) 120 


2. O çemberin merkezi 
A teğet noktası 


m(ĞAC) -52* 
olduğuna göre, 
m(BAC) kaç dere- 
cedir? 


C) 42 





D) 48 


3. AC,Bnoktasında 


O merkezli çembere 
teğet 


m(BOC) -42* 
olduğuna göre, 
m(OCA) kaç 
derecedir? 





A B ei 


A) 42 B) 44 C) 46 D) 48 E) 50 


Â. o O çemberinmerkezi 
B teğet noktası 


JAB|-2|BC| 
olduğuna göre, 
m(ÖCB) Kaç dere- 
cedir? 





A) 22,5 B) 30 C) 45 


D) 60 


E) 75 








E) 52 (Eİ 





(ABW/ICDI 

m(ÂĞ) -50* 
olduğuna göre, 
m(BED) kaç dere- 
cedir? 





A) 25 B) 30 C) 35 D) 45 Ds 


Çemberde 
(AEWIBFI/ICDI 
m(EF)—40* 
m(FGD) -70* 
olduğuna göre, 
m(AGC) kaç 
derecedir? 





A) 45 B) 55 C) 60 D) 75 E) 90 


Çemberde 
|ABJ-JED| 
m(BCA) -36“ 
olduğuna göre, 
m(ÖCE) kaç dere- 
cedir? 





A) 18 B) 24 C) 36 D) 54 E) 72 


Çemberde 
JAE|JED|<|DC| 
m(ABE) -369 
olduğuna göre, 
m(EBE) kaç 
derecedir? 


A) 90 B) 72 GC) 54 D)48 




















9. 


10. 


11. 


12. 


Şe e re 





AC, B noktasında 
çembere teğet 


IBD|-|DE| 
m(ABD) -110* 
olduğuna göre, 
m(BDE) kaç 
derecedir? 





A) 30 B) 40 C) 50 D) 60 E) 70 


O çemberin merkezi 
m(ÖBA) -35 
olduğuna göre, 
m(AOB) kaç 


derecedir? 





A)70 oB)90 C)100 D)105 E)110 





/AB, O merkezli 
çembere teğet 


m(BAC) —42* 
olduğuna göre, 
m(ÖCA) kaç dere- 
cedir? 





A) 42 B) 44 C) 46 D) 48 E) 50 


O, JABJ çaplı 
çemberin 
merkezi 


m(BOC) -10* 
m(ÖDC) -40* 





A 0 B 
2 o 
olduğuna göre, m(âOb) kaç derecedir? 


A) 50 B) 60 Cc) 70 D) 80 E) 90 








13. Omerkez A 
(BCJ çap 
(BEJ LJOAJ 
m(EBE) -10* E 
V 
BO C 


olduğuna göre, m(OAC) kaç derecedir? 


A) 30 B) 35 C) 40 D) 45 E) 50 
14. O çeyrek çemberin C 
merkezi Nirg 
m(GAB) -649 
olduğuna göre, 
m(OCB) kaç dere- 
cedir? 
(e A 
O A 
A) 75 B) 73 0) 71 D) 69 E) 65 


15. Omerkezli çember 
yayında 


m(ĞBO) -62* 
m(CAO) -64* 





olduğuna göre, m(ACB) kaç derecedir? 


A)112 oOB)118 OC)120 D)126 E)130 


16. O çemberin merkezi 
m(ABÖ) 209 
m(ÂCO) -35* 
olduğuna göre, 
m(BAĞ) kaç dere- 
cedir? 





B) 45 G) 55 


D) 65 


E) 75 





2-A 3D 4C 5--A 6B 7-C 8-B 9-B 





1O-E 11-D 12C 13-C 14-C€ o 15-D 16-C 
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ÇEMBERDE AÇI 


1. 





Çemberde D 
IBDINACI ÇE) 
m(AB)—a 

m(ÖĞ)-b i 
m(ÂEB) Ex 





B 


olduğuna göre, x in a ve b cinsinden ifadesi aşağı- 
dakilerden hangisidir? 


A) a*b asb 
4 2 
D) la -b| 
2 








Çemberde 
m(AED) -130* 
m(AKB) 419 
olduğuna göre, 
mi 
m(DFC) kaç 
derecedir? 





A) 41 B) 49 C) 55 D) 59 


Çemberde 
(ACINIBDJ-JE) 
m(AEB) -80 
M(DĞ)—x-10* 
M(AB)-2x4-209 
olduğuna göre, 
m(AB) kaç 
derecedir? 





A)120 oOB)110  C)100 D)sOo E80 


Çemberde 
(ACINBEJ iF) 
m(BFO) -70* 
m(ADE) -259 
olduğuna göre, 
m(BDG) kaç 
derecedir? 





A) 50 B) 45 C) 40 D) 35 E) 30 
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Çemberde 
m(BD)-20* 
m(EĞ)-100* 
olduğuna göre, 
m(EAĞ) kaç 


derecedir? 


A) 20 B) 25 


Çemberde 
m(EĞ)—m(BD) 448" 
olduğuna göre, 
m(CAE) kaç 
derecedir? 


A) 12 B) 20 


Çemberde 

m(AKE)—1029 
—— 

m(ACE) -359 


Cc) 30 


C) 24 


olduğuna göre, m(BTD) kaç 


derecedir? 


A) 16 B) 20 


(AD çembere teğet 
m(DEĞ)—150* 
m(BD) <50* 
olduğuna göre, 
m(GAb) kaç 
derecedir? 


A) 100 B) 80 


G) 27 


C) 70 





D) 40 





D) 32 


D) 32 





D) 65 
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E) 50 


G 
E) 48 





E) 40 











İZ. (bojçap 


(AB) çap E 
m(ACE) -25 
m(CAD) -15* 


olduğuna göre, m(EAD) kaç derecedir? 


A) 25 B) 30 Cc) 35 D) 40 


10. (AB) çap 
m(AED) -110 
m(ÂE)-80* 
olduğuna göre, A B 
m(ACE) kaç 
derecedir? 


A) 20 B) 25 Cc) 30 D) 35 b) 40 


11. (JAB) çap 
E teğet noktası 
m(BAD) -20* 
m(ADE) -35* 


olduğuna göre, m(ECB) kaç derecedir? 


A) 75 B) 70 GC) 65 D) 60 E) 55 


A teğet noktası 
m(AÂBD) —40* 
olduğuna göre, 
m(ACD) kaç 
derecedir? 








E) 45 











A) 90 B) 75 Cc) 70 D) 65 E) 60 


13. 


14. 


15. 


16. 





TEST /4 
Çemberde 
A, K, E doğrusal 
m(ÂBG) -32* 
m(ÖCB) -159 


olduğuna göre, m(AKC) kaç derecedir? 
A) 60 B) 61 C) 62 D) 63 E) 64 
Çemberde 


m(ACE) -25* 
m(DAĞ) 359 





olduğuna göre, m(ÂBE) kaç derecedir? 


A) 35 B) 45 C) 50 D) 60 E) 70 





(CD, (AB) çaplı yarım çembere teğet 
m(DGB) <m(DEA) <a 


olduğuna göre, « kaç derecedir? 


A) 20 B) 25 Cc) 30 D) 35 E) 40 


Çemberde 
m(BAĞ) -60* 
m(ABE) —x 
m(ÂCD) —4x 
olduğuna göre, 
x kaç derecedir? 





A) 10 B) 12 Cc) 14 D) 16 E) 18 





B 





2-D 


3-A 4-B 5--D 6C 7-D 8-E 


10-A 
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Tea ri > re 





EİRŞIENM, MK LA AKMEŞE ANN Dy) lem, şerifle eyl ms SOMA A AMR 


TEST /5 


ç 


ÇEMBERDE AÇI EMBERDE AÇI 








g. ( Oçemberin merkezi 13. Çemberde A 
J(AOJ-JAB| m(ADG) -85* 
olduğuna göre, olduğuna göre, | 
m(OAB) kaç de- m(ABC) kaç B öp 
recedir? B derecedir? 
A 
GC 


1. © JAB ve (AC çembere 
teğet 


5. JABveJAC,O merkezli 
çembere teğet 


m(BAC) -80* 
olduğuna göre, 
m(BAO) kaç de- 


m(BAC) -64* 
olduğuna göre, 


m(BEĞ) kaç dere- 



























| cedir? recedir? 
A)182 oOB)128 CG116 D106 E)64 
A) 60 B) 50 C) 45 D) 40 E) 35 A) 30 B) 40 GSO0 D)6o E) 70 A) 85 B) 90 C) 95 D) 100 E) 105 
10. Yarıçapır cm olan 
O merkezli çemberde 
2. TAB ve AC çembere JAB -r/2 om 14. ABCD kirişleri dörtgeni A 
BN 6. (AB ve |AC çembere olduğuna göre, a (ABE) A 
M(BDG) -70* yi el 
(SAC) -50* | m(AOB) kaç de- m(ADG) <5x 
> n ii - 
glduğuna göre, ği ç l recedir? İN B olduğuna göre D 
m(BAC) kaç derece- GİduluNe Mere (ABC) k Ni 
i Bİ N m aç de- 
dir? m(ABC) kaç de A)45 B6O C)75 DO E) 120 pi B ei 
| recedir? ai i 
l 
| ” A) 40 B) 50 C) 55 D)GO Bes Hi. a ii sa a di El 
A) 35 B) 40 C) 50 D) 60 E) 70 | Ni 
| : 
, 
15. ABCD kirişler dörigeni 
7. o (ABvefJAC çembere | Yy ; v N 
teğet Me B m(BDO) 449 
3. o JABve|AC çembere — olduğuna göre 
teğet B m(BKC)<x AB, C noktasında birbirine teğet olan çemberlerin ortak göre, B 
M(BAĞ) —x4-209 m(BAC) —y | dış teğeti, m(BAC) -36* olduğuna göre, mABC) kaç HC Mg Gi D 
— . 900 . recedir? 
m(BEC) -2x410* A x-y80 | derecedir? 
olduğuna göre, | 
x kaç derecedir? A) 36 B) 48 C) 54 D) 60 E) 72 6 
c olduğuna göre, m(BAC) kaç derecedir? | A) 44 B) 46 C) 54 D) 66 E) 88 
GC) 60 D) 70 pa | İZ 7 
A) 40 B) 50 C) 60 D) 70 E) 80 A) 40 B) 50 ) ) | 
> b ği ve Gi 
16. O veO, merkezli 
. B C b 1 2 
4.  TABvefACçembere ||o“ 8 a lak : çemberler dik kesiştik- 
teğet g Aİ ğ : lerine göre, 
yağ m(BAĞ) —x410* — “ AB, D noktasında birbirine teğet olan çemberlerin ortak İ 
B -—56“ i — — . İl 
mi 28 BDO) -2x-159 > dış teğeti, m(ACD) 359 olduğuna göre, m(BED) kaç m(O;A0,) 
EN göre, vi 5 ği N derecedir? kaç derecedir? | 
m(BDC) kaç dere- olduğuna göre, e | 
i x kaç derecedir? İ 
cedir? İ Cc A) 35 B) 55 Cc) 60 D) 65 E) 70 A) 45 B) 60 C) 75 D) 80 E) 90 
A)94 oOB)1i2 C)115  D)118 E)124 A) 40 B) 45 C) 50 D)S5 2B 3B 4D 5D 6E 7B 8&A 9D 100 11 12B 13C 14A 15A 16 
e İNAN ŞEN EEE ESMER z — ONU KA SERİSİ i 
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1. 


D A B 


TABİ çap, C teğet noktası, IDC|—JBC| 
olduğuna göre, m(BDG) kaç derecedir? 


M225 Bao 4 pso Esa 


A B Cc 
ICE, TABI çaplı yarım çembere teğet, m(ÂDE) -55” 
olduğuna göre, m(ACE) kaç derecedir? 


A) 40 B) 35 





C30 o D25  E)20 İğ 
3. O merkezi yarım 
çemberde K 
1DC||8c| 


m(GBA) -b59 





A B 
olduğuna göre, m(DA) kaç derecedir? 


M80 Bas 40 ba so 


Şekildeki çemberde 


A, FE, D teğet değme 
noktaları . 


”B 


M(ABC) <55* 

M(AED) 1159 

olduğuna göre, 
a 


derecedir? 





A) 70 B) 75 C) 80 


D) 85 


E) 90 


e mi 
KONU KAVRAMA SERİSİ ci 


m(AB) -m(Gb) 
m(BG)—m(ED) 
m(ÂDC) -80* 
olduğuna göre, 
m(AE) kaç dere- 
cedir? 


ir 
A 
B 
Cc 


A) 20 B) 40 C) 50 D) 65 E) 20 


O, ABC çember O 
yayının merkezi > 


(OAYIECİ vi 
m(BOC) -48* 
A 
olduğuna göre, 


m(ACB) kaç 
derecedir? 


A) 24 B) 33 C) 40 D) 48 E) 66 


Çemberde (CE/İBFJ 
m(ACE) -40* 
m(EF)—55* 

m(ÂFE) kaç 


derecedir? 





D)135 O E)S5 


A)170 o B) 150 


C) 145 


O, EBD çember 
yayının merkezi 
B teğet noktası 


(OD|(BF| 
m(GBD) -40* 
olduğuna göre, 
m(EOD) kaç 
derecedir? 
A) 15 C) 20 


B) 17 D) 25 7 
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ÇEMBERDE AÇI | 


9g. o ABCD kirişler dörigeni 13. 
m(ABE) 55 
m(BCD) -80* 
olduğuna göre, 


m(AEB) kaç de- 





recedir? 
A) 15 B) 20 C) 25 D) 30 E) 35 
14. 
10. JACI çap 
m(EAĞ) -60* 


m(DCA) -50* 
olduğuna göre, 
m(EBD) kaç 


derecedir? 





B 


A) 10 B) 15 Cc) 20 D) 25 E) 30 42 


11. ABCD paralelkenar 
m(ADC) -75* 
olduğuna göre, 
m(ECD) kaç de- 


recedir? 





A) 45 B) 40 Cc) 35 D) 30 E) 25 


16. 


12. ABve CD çembere 
teğet 


m(ÂCD) -115* 
olduğuna göre, 
m(BAC) kaç de- 


recedir? 





A)135 o B)125 


C) 120 


D)115 OE)110 











Çemberde JAC) kiriş A 

m(ADB) <m(BDO) 4 

m(GED) -110* BZ 

olduğuna göre, 5 D 
m(BAD) kaç de- 

recedir? g 

A) 110 B) 100 C) 95 D) 90 E) 70 


Çemberde D teğet 
noktası 


(ACILIBDJ 
m(BO)<m(DĞ) 
m(ÂDE) -74* 
olduğuna göre, 
m(BDA) kaç 
derecedir? 





A) 26 B) 39 C) 64 D) 74 E) 92 


O merkezli çembere 
IBA, A noktasında 
teğet 


|(CE|<|ED| 
m(ABD) <5” 





olduğuna göre, m(AOE) kaç derecedir? 


A)110 o B)115 C)120 D)125 E)130 





Çemberler E ve F noktalarında kesişiyor. B, F, C doğru- 
sal, m(BAD) 70“ olduğuna göre, m(ADC) kaç dere- 
cedir? 


A) 70 B) 80 Cc) 90 D) 100 E) 110 
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© ÇEMB 








ERDE UZUNLUK 








1. 


Yarıçapı 17 cm olan çemberin merkezinden geçen 
kirişin uzunluğu kaç cm dir? 


A) 34 B) 30 C) 24 D) 19 E) 17 


Çemberin içindeki 

P noktasının çem- 
bere en kısa uzaklığı 
7 cm, en uzun uzak- 
lığı 19 cm olduğuna 
göre çemberin 
yarıçapı kaç cm dir? 





A) 9 B) 11 Cc) 13 D) 17 E) 26 


O merkezli çemberin 
yarıçapı 15 cm, 


|OK|-8 cm 


olduğuna göre, 

K noktasının çembe- 
re en kısa uzaklığı 
kaç cm dir? 








D)8 E)9 


A) 5 B) 6 67 


Çemberde B 
m(AB)<m(ĞD) 

|AB|(3x-5) cm 
|CD|(X*7) cm 


olduğuna göre, 
|AB|J kaç cm dir? 





c D 


D) 13 


A) 10 B) 11 C) 12 
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E) 14 
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5. 


O, ve O, merkezli 


çemberler A nokta- 

sında içten teğet 

O, merkezli çember 

büyük çemberin j A 
merkezinden 

geçiyor. Küçük 

çemberin 


yarıçapı 2/3 cm 


olduğuna göre, büyük çemberin yarıçapı kaç cm 
dir? 


A) 3y3 B)4 C)5 DA g7 


O, ve O, merkezli çem- 


berler birbirlerine içten 
teğet. Çemberlerin 
yarıçapları sırasıyla 

17 cmve6cm 


olduğuna göre, 
|0,O,| kaç cm dir? 


A)S B) 8 Cc) 9 D) 11 E) 12 


O, ve O, merkezli 


çemberlerin yarı- 
çapları sırasıyla 
7cmve5cmdir. 


(0,0,)9 cm 


> 


olduğuna göre, |EF| kaç cm dir? 


A)1 B)2 c)3 D)4 E)5 


. 


O, ve O, merkezli çemberlerin yarıçapları sırasıyla 
18 cm ve 6 cm çemberlerin merkezleri arasındaki uzak: 
lık 35 cm olduğuna göre, çemberlerin en yakın nokia: 
ları arasındaki uzaklık kaç cm dir? 


A) 11 B) 13 Cc) 18 pa EB 
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| 
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ÇEMBERDE UZUNLUK 


9. 


10. 


11. 


12. 
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O çemberin merkezi 
IBCI çap 

(AB|—7 cm 
JAC|J-24 cm 


olduğuna göre, 
çemberin yarıçapı 
kaç cm dir? 


A10 Bi? Gg > 


D) 20 


Çemberde 
(ABI JACI 
JAB|—8 cm 
JAC|J12 cm 


olduğuna göre, 
çemberin yarıçapı 
kaç cm dir? 


(3 


D) 213 


AS B) 6 C) 10 


O, AB çember 
yayının merkezi 
(ACIL(0BJ 
m(AOB)-30* 
JAC|5 cm 
olduğuna göre, 
çember yayının 


yarıçapı kaç cm 
dir? 


( >>0 


AS Bs/j2 osj3 


D)8 


O çemberin merkezi 














13. 


Yarıçapı 7 cm olan çem- 
berde 
lAB|(2x-3) cm 


olduğuna göre, x in ala- 
bileceği kaç farklı tam 
sayı değeri vardır? B 





A)3 D) 6 


O, JABI çaplı yarım c 


çemberin merkezi 
ak 


ICOJ.LJABI 
(0D|-jDcj 
(AB|-16 cm 

A O B 


olduğuna göre, |AD| kaç cm dir? 


MS Ba/s ©8 Dez 63 
LABI çap Ğ 
ICDJLJABJ 
|ADJsi cm 
(BD|-9 cm 

AibD 9 B 

olduğuna göre, |DC| kaç cm dir? 
A)3 B)4 C)5 D) 6 E)7 











e 16. ABCD karesinin 
MAOB) 1209 bir kenarı 4 cm 
(Âoj -(2x47)cm olduğuna göre, 

evrel çeberini 
1BO|(3x-3)cm lak © 
olduğuna göre JAB| kaç Gir eli? 
cm dir? 

G 
AS/3 B)12 CO 12/3 D18 E) 27 j3 )2 BEJ ga Daya E)5 
3-C 4-D 5-D 6-D 7-C 8-A $-C 10-D 11-E 12-E 13-E 14-B 15-A 1 6-3 














©CAKMETDİ CADI! MDANILA MI | 














ÇEMBERDE UZUNLUK 














5. 


1. o Oçemberinmerkezi 
m(AB) -90* 
JAB|-8 cm 


olduğuna göre, çembe- 
rin yarıçapı kaç cm dir? 


2. Oçemberin merkezi 
m(GAB) 609 
JAB|-8 cm 


olduğuna göre, 
çemberin yarıçapı 
kaç cm dir? 


A)4 B)5 





3. O çeyrek çemberin D 7. 
merkezi, OABC 
dikdörtgen 
(AC|16 cm 
olduğuna göre, 
çemberin yarıçapı 


/ 


kaç cm dir? 
O E 

A)8 B) 10 G) 12 D) 14 E) 16 

P 8. 

4. oOmerkezli yarım 

çemberin içinde e 
OECD karesi 
verilmiştir. 
|EC|-3 cm 

A o EB 
olduğuna göre, |AB| kaç cm dir? 
A) 3/2 B) 6 Cc) 8 DE,2 E) 12 
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AB O merkezli 
çembere teğet 


JAB/10 cm 
(0B(-12 cm 





A 10 


5” 


olduğuna göre, çemberin yarıçapı kaç cm dir? 


Dj? Esya 


A2Jıi Baja 7 


(ABI C noktasında 
O merkezli çembere 
teğet 


/BC|9 cm 
(0B(11 cm 
JAC| 3 cm 


(AB ve (AC çembe- 
re teğet 


JAB|(2x*-7)em 
|AC|(3x-3)cm 


olduğuna göre, 
x kaçtır? 





A) 4 B)6 c)8 D) 10 E) 12 


(AB ve JAC 

B noktasında 
birbirlerine te- 
ğet olan çem- 
berlere teğet 
|AB|-19 cm 
|AD|11 cm 


olduğuna göre, |DC| kaç cm dir? 


A)6 B)7 c)8 D) 9 
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TEST /2 
9. (ABve AC 13. ÇemberdeA,C 
(6) ME > teğet noktaları 
ere teğe 
e va 
E7 |BA| 4 cm 
JAC|-24cm A A 
4 
G B 


olduğuna göre, A noktasının çembere en kısa uzak- 
tığı kaç cm dir? 





A) 18 B) 19 GC) 20 D) 21 E) 22 


10. IBA, (BC ve JEDİ 
çembere teğet 
(AB|-8 cm 
olduğuna göre, 
BED üçgeninin 


çevresi kaç cm 
dir? 





11. A,B, Cteğetnokta- 
lari A 


|DC|(x-*-2) cm 
JAB|—(3x-1) cm 


olduğuna göre, 
JAB| kaç cm dir? 


A)7 B) 9 C) 11 D) 13 E) 14 


12. 





B E C 
Şekilde ABC üçgeni ve iç teğet çemberi verilmiştir. 


IBC|-11 cm, Çevre(ABC) -26 cm 
olduğuna göre, JAF| kaç cm dir? 


14. 


16. 


olduğuna göre, B noktasının çembere en kısa uzak- 
lığı kaç cm dir? 





A) 4y3 -6 
D)6-2y/2 


B) 4v2 -4 
E)3y2 -3 


o) 42 -2 


A,G,DveE 
teğet noktaları, 


ACNIBE-1B) 
JAB|-14 cm 
(BC|-2 cm 





olduğuna göre, |DE| kaç cm dir? 


A) 14 B) 12 6) 10 D) 9 E)8 


AB doğrusu birbiri- 
ne teğet iki çembe- 
rin ortak dış teğeti- 
dir. 

(BC|4vV2 cm 
|AC|2y17 cm 





olduğuna göre, |AB| kaç cm dir? 


A)8 B) 9 6) 10 D) 12 E) 16 





D 
A,B,C, D teğet noktaları |AB|(x--5)cm 
İDC|>(2x-4)cm olduğuna göre, |DC| kaç cm dir? 





11-E 12-A 13-B 14-B 15-C 16-B 
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i 
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İ 
; 





ÇEMBERDE UZUNLUK (| 





İ. o O çemberin merkezi 
(ABLLJOEJ 
(CDILJOF| 
lAB|-|CD| 
İOE|(3x-1) cm 
JOF|(2x4*3) cm 





olduğuna göre, x kaçtır? 


A2 B)3 C)4 D) 5 E)6 


2. O çemberin merkezi 
(OHIL(CDJ 
(OEJLJABJ 
|OE|JOH| 
JAB|(2x-1) cm 
İCD|(x*3) cm 





olduğuna göre, x kaçtır? 


A)3 B) 4 o) 5 


3. O çemberin merkezi 
(OGILJAB| 
TOKJLJCDJ 
(0k|>|0G| 
JAB| 25 cm 


olduğuna göre, |CD| nin alabileceği en büyük tam- 
sayı değeri kaçtır? 


A) 23 B) 24 GC) 25 D) 26 E) 27 


4. O çemberin merkezi 
(ABWLİCDWLEFİ 
JAB|-17 cm 
JEF|59 cm 
|CD|(2x43)cm 


olduğuna göre, x in alabileceği tamsayı değerleri 
toplamı kaçtır? 


A) 10 B) 15 G) 20 D) 25 E) 30 
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TEE AT 


TEST k ÇEMBERDE UZUNLUK 





O çemberin merkezi 9g. Yarıçapı 13 cm olan bir çemberin merkezinden 5 cm 


(OCILJABJ uzaklıkta bulunan kirişin uzunluğu kaç cm dir? 
JOC|5 cm 
JAB|—14 cm A) 24 B) 18 6) 16 D) 12 E)9 
olduğuna göre, çemberin yarıçapı kaç cm dir? 10. O çemberin merkezi A 5 
|0B|13 cm 
As/5 Baja Gej2 D io 9 ya JEB|s7 cm 
JAE| 3 cm 
olduğuna göre, 
JEO| kaç cm dir? 
O merkezli 
A) Y37 B)7 C)2y37 D) 12 E) 13 


O 
çember yayında 
(OHJLJABJ 
|OHJ4 cm A n : 
JAB|—12 cm 


olduğuna göre, |AO| kaç cm dir? 


JAB|3JCB| 
JAC|8 cm 
|0G|7 cm 


olduğuna göre, çemberin 
yarıçapı kaç cm dir? 


AS Bsj2 cay 


D) 213 


53 


O çemberin merkezi 
(OCI 1 (ABI 
|0CJ8 cm 
(0D|17 cm 


olduğuna göre, 
JAB| kaç cm dir? 


A6V2 B5y/3 c)8 D)9 E) 10 


| 
i 
| 11. O çemberin merkezi 
| 
! 
| 

















13. 


14. 








Köşeleri çember 
üzerinde bulunan 
ABC eşkenar 
Üçgeninin çevresi 

36 cm olduğuna 
göre, çemberin 
yarıçapı kaç cm dir? 


M12 Bejz Osja Days 43 


ABCD karesinin içinde A D 


A merkezli çeyrek çember 
verilmiştir. A, F, E doğrusal 
|BE|-5 cm 
JEC|7 cm 
olduğuna göre, 
İFE| kaç cm dir? 
İN 


B 5 E 7 
M1 By2 


o5j2 


o 


O,, OçveO, mer- 
kezli çemberler bir- 
birlerine teğettir. 


10,0,|57 cm 
10,0,|8 cm 
İ0,O,l 5 em 


olduğuna göre, O, merkezli çemberin yarıçapı kaç 
cm dir? 





A)1 B) 2 o) 3 D)4 E)5 
A) 15 B) 20 C) 25 D) 30 E) 34 12 
: A 
16. ABCD karesinin A D 
' ili içinde B ve C —E 
merkezli çeyrek 
(ABI O merkezli çemberler- A 
:. > D 
me giekine C noktasında B 2 8 Cc olduğuna göre, 
g Amerkezli çeyrek çember D noktasında ABC üçgenine EBC üçgeninin 
JAB|—18 cm teğet, |BD|-2 cm, |DC|-8 cm çevresi kaç cm dir? 
olduğuna göre, olduğuna göre, çemberin yarıçapı kaç cm dir? 
JAC| kaç cm dir? B Cc 
N M4 BS Osy3 Daf pas A8 BO Ciz D14  E16 
A) 6 B)7 ea mi 8$B 4B &E 6D 7D 8&C SA 10C 1D İZA İSE TAA TEE 
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ÇEMBERDE UZUNLUK 








1. TABINCDIİKİ 
IKB|-3 cm 
IKD|6 cm 
JAKJ8 cm 


olduğuna göre, 
IKC| kaç cm dir? 


A) 1 B)2 Cc) 3 D) 4 


2.  JAGINIBDI-JPJ A 
JAP|.JPGC|14 cm? 


olduğuna göre, 
| JPBJ.|PDJ çarpımı 
kaç cm? dir? 
il 


A)7 B)9 GC) 14 D) 18 


3.  JABINCDISEJ 
EC <|ED| 
JAE|-9 cm 
| JBE|4 cm A 


| olduğuna göre, 
| ICD| kaç cm dir? 





A) 12 B) 11 C) 10 D) 9 





4.  TABINCDI-(E) C 
JED||EC| 42 
JAE|-12 cm 
İBE|-4 cm 


olduğuna göre, A 
|CD| kaç cm dir? 





A) 12 B) 14 C) 16 D) 18 
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E) 5 


E) 28 | 


E)8 


E) 20 











JABİNIDCJ (EŞ (e 
İDE|s2JAE| 
JECİJ-9 cm 
olduğuna göre, 


|BE| kaç cm dir? 


D 


A) 18 B) 16 C)14 D) 12 E) 10 


O çemberin merkezi, 
|OAJ12 cm 
IBD|—9 cm 
İDC|7 cm 
olduğuna göre, 


JAD| kaç cm dir? 





A)2 B)3 c)4 D) 5 E) 6 
O yarım çemberin D 
merkezi E 
(ODİNECİ-(r) AN 

F 

FC|8 

VE eğin A (0) B 
|OF|s9 cm 


olduğuna göre, |DF| kaç cm dir? 


A)3 B) 4 G)5 D) 6 E)7 


O JABI çaplı yarım 
çemberin merkezi 


TODINİECİ-4F) 
(OFJS|DF|—4 cm 


|FC| sx cm A O B. 


JEF|-(x42) cm 
olduğuna göre, |EC| kaç cm dir? 


A) 10 B) 11 C) 12 D) 13 Ey 
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| 


















ÇEMBERDE UZUNLUK 


9. 


10. 


11. 


12. 


-D 







ACINJAEJ KAŞ 
JABJ-6 cm 
JAD|-8 cm 
/BC|10 cm 


olduğuna göre, 
İDE| kaç cm dir? 





A)8 B) 7 Cc) 6 D) 5 E)4 




















13. O çemberin merkezi 








P, A, B doğrusal 
|İPC|-2 cm, 
|IPAJ 3 cm 
JAB|—5 cm 


olduğuna göre, 
IPOJ kaç cm dir? 





A)5 B) 6 Cc) 7 D)8 E)9 

















14. JACINJAEJ-ŞAJ 
JAB|8 cm 
LACINJAEJ <AJ 
(BC|-10 cm 
JAB|—4 cm 
JAD|-9 cm 
IBC|-8 cm 
JEG|4 cm 
JED|13 cm 
JFG|<1 cm 
olduğuna göre, ” N i 
JAD| kaç cm dir? olduğuna göre, |KG| kaç cm dir? 
A) 2 B)3 o 4 D)5 E 6 A)6 B)8 G) 10 D) 12 E) 13 
asa 
zi 
ERİ 
bel 
ii 15. Oyanmçemberin ç 
Gİ li 
7 merkezi 
JAEJMACI ŞA) (BCINIOCJ 4G) 
JAD||DE| İGE|<|OE| 
|AB|4 cm |CD|6 cm 
IBC|5 cm |BD|10 cm 
olduğuna göre, olduğuna göre, çemberin yarıçapı kaç cm dir? 
JAE| kaç cm dir? 
AS B3s/3 Og2j7 Daf pa 
A)6 B6/2 G9 D) 12 E) 12,2 vw ve vi vE 
16. JAB çembere teğet 
ği EFİMADI<4K 
TAEJMACI KAŞ KL 
lDK|<|KGj 
JAD|3)DE| | 
JAB|8 cm 
JAB|—6 cm 
JAGC|J4 cm 
(BC|-12 cm 
olduğuna göre, |AD| kaç cmdir? olduğuna göre, |KEJ.|KF| çarpımı kaç cm? dir? | 
A) 18 B) 15 C) 12 D) 9 E)6 A) 36 B) 25 C) 20 D) 18 E) 16 
2-C 3-A 4-B 5-A 6-B 7-D 8-E S-E 10-B 11-B 12-D 13-C 14-D 15-E 16-A 








NU KAVRAMA SERİSİ 281 





GEOMETRİ SORU BANKASI 

















memura ER et a 














ÇEMBERDE UZUNLUK ÇEMBERDE UZUNLUK TEST /5 
1. © (JAB çembere teğet 5. |CD,O merkezli ya- : 9. ln Ni e 13. JACINIBDI-JEJ p 
rimel e en m vr 
JAC|-4 cm (CAJ s2 cm 4 noktasında içteki |ECJ-4 em 
ICDJ6 cm 





ğ C 

E 

(CD|<4 cm çembere teğet A JED|-12 cm 

c 2 A o B al ei 12 olduğuna göre, D 
olduğuna göre, |CB)| kaç cm dir? (DG|4 cm 6 JAD| kaç cm dir? 

| ğ Ö k m dir? Ni N | Te | 

| olduğuna göre, |AB| kaç c AS B) 6 C)7 D)8 Eg olduğuna göre, |ED| kaç cm dir? G 


e e A)12  B1i4 C16 D18  E20 
yaf Befo G3, v A) 10 B)9 Cc) 8 D)7 E)6 





6. (PBO merkezli çem- 


ai 10. TABveJAC,DveE 14. ABED kirişler dörtgeni A 























12. Çemberde 


8. JAB çembere 16. (CA çembere teğet 













| Z noktalarında kesi- ABC üçgen 
P, A, O doğrusal şen çemberlere te- |CE| <6 cm 
İ 2. (JAB çembere teğet (PAJ-2 cm ğet 5 
A, G, D doğrusal B i JAC|12 cm 
İPB| 6 cm İ JAB|x(2x-1) cm 
J(AB|-12 cm 12 İ JAB| -|DE|12 cm 
olduğuna göre Â B |AC|(x*7) cm 2 
|AC|-6 cm |OA| kaç cm dir? 2İ 
olduğuna göre, A 6& G olduğuna göre, |DE| kaç cm dir? 
|CD| kaç cm dir? D 
A)4 B)5 Cc) 6 D)7 E)8 | olduğuna göre, x kaçtır? mi la SE ye SE 
A) 24 B) 20 C) 18 D) 16 | ii 
| A)4 B) 5 C)6 D) 7 E)s fal 
7. |(BC,Omerkezli p 15. BDC üçgen 
çeyrek çembere 11. (ABILIBCJ IDC C noktasında C 
teğet, G ACB çember yayı- 
> O, A, B doğrusal IBD|<|DC| na teğet 6 
3. TAB çembere teğet (BC|-12 cm 5 |AB| 5 cm |DA|—4 cm 
JAC|-|CD| JAB|-6 cm LAC| -5v5 cm |DC| 6 cm DAA B 
|AB|8 cm | 
Z > O A 6 B : 
TABİR kl | ; olduğuna göre, |EC| kaç cm dir? olduğuna göre, İsc| oranı kaçtır? 
olduğuna göre, çemberin yarıçapı kaç cm dir? 
| A2J5 B5 3/2 najs5 Esya A) > Me e. 
M4 Bs —ajz Dej2 Bio A)5 B)7 Cc) 9 D) 11 E) 13 | 2 3 5 2 3 
? 





IBAJLJACI B, D, C doğrusal 
teğet BD|2JAD| m(BAE) —m(DAE) 
TADINEGİİFJ İBE|-6 cm 
5 AC|6 cm 
> B teğet | 
4 (AB çembere teğe (AB|-12 cm |EC| <6 cm JED|-2 cm 
(DC|SJAC|JH1 JAC|-8 cm 





olduğuna göre, 


olduğuna göre, çemberin çapı kaç cm dir? 
JAD| kaç cm dir? 


IDF |EF| 4 cm N S 
olduğuna göre, |DC| kaç cm dir? 


A6 Bejse cajz Daj3 Bs A2  B3 4 Daja Baja 





olduğuna göre, |FG| kaç cm dir? 








A9 B) 10 o) 11 D) 12 E) 13 A) 6 B)7 Cc) 8 pe OB 


2C 3D 4A 5D 6E 7C A SE 10-E 1-AA 12-D 13-D 14-B 15-E 16-C) 
282 
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| VARMI YAVDABAA SEDİCİ 




















1. P noktası çemberin dişın- eP 

dadır. Çemberde P ye en 

yakın nokta ile P arasında- 

ki uzaklık 9 cm, çemberin 

yarıçapı 6 cm olduğuna 

göre, çember üzerinde 

P ye en uzak nokta ile 

P arasındaki uzaklık kaç 

cm dir? 





A) 15 B) 18 C) 21 D) 24 E) 27 


2. TABIçap,(DE E 13 D 
çembere teğet 


(DEL(DCJ 

IDCJLJACI 

(BC|5 cm A BG 
|IDE|513 cm 


olduğuna göre, çemberin yarıçapı kaç cm dir? 


A)S5 B) 7 c)8 D) 10 
3.  JAD çembereteğet 
(CAJLJAD Cc 
|AB|3 cm 
(BC|-12 cm 
olduğuna göre, 
çemberin 
yarıçapı B 
kaç cm dir? 3 
A D 
A) 6 B)7 Cc) 8 D)9 E) 10 
4. JABlçapA,BveD e 
teğet noktaları 
JAE|<7 cm 2 
E 18 
İBCİJ-18 cm 
7 
A B 
olduğuna göre, |JEC| kaç cm dir? 
A) 25 B)24 C) 23 D) 22 E) 21 
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E) 12 (3 
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TEST /g 


(ABJLJACI A 
JADI<|Dc| 
JAB|-8 cm D 
(BC|4v13 cm B 

© € 


olduğuna göre, çemberin yarıçapı kaç cm dir? 


A) 8 B) 7 C) 6 D)5 Da 


ABC eşkenar üçgen 


A 

A merkezli DE çember 
yayının yarıçapı 7 cm 
BC|6v3 cm 
olduğuna göre, |(BCJ ve D E 
çember yayı arasındaki 
en kısa uzaklık kaç cm 
dir? 

5 3 Ğ 





A1 B)2 O3/3-5 D9-2j3 Ea 
ABCD kare A 6 D 
B çeyrek çemberin 

merkezi 

JAD|6 cm 


olduğuna göre, D nok- 
tasının AC çember ya- 
yına en kısa uzaklığı 





kaç cm dir? 
B G 
A) y3 B) 6/2 -3 0) 6,2 -6 
D)6-3J2 E) 6v3 -6 
O, merkezli 


çember D nok- 
tasında (AB| 
çaplı yarım çem- 
bere teğet C te- 
ğet noktası 


JAB|<16 cm A 
|BC|4 cm 





ğe” B4C 


olduğuna göre, O, merkezli çemberin yarıçap! Ni 
cm dir? 


A)5 B) 6 C)7 D)8 
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«C) 


9. 


e > 8D 4A &D 6B 76 


EMBERDE UZUNLU 





O, ve O, merkezli çemberler E ve F noktalarında dik 
kesişiyor. |O,E|12 cm, |O,E| 5 cm 


olduğuna göre, |0,O0,| kaç cm dir? 


A) 17 B) 16 C) 15 D) 14 E) 13 


(ABİ çap C 
(BG|-2JAĞ) 
İBC|12 cm 


olduğuna göre, 
çemberin yarıça- A B 
pi kaç cm dir? 


M6 BAB OSB Dek g9 





15. 


TACI D noktasında 
O, merkezli yarım 
çembere teğet, O, 


merkezli yarım çem- 
berde |AB|—16 cm 


C 


DAK 


A O O B 


olduğuna göre, |DC| kaç cm dir? 


Daf Op 82 


A6 Ba oz ve 


ICD, (ABI çaplı 
yarım çembere 
teğet 


|AB|-2|8C)j 
2JDC|-JAD| 46 


16. 


B Cc 


olduğuna göre, çemberin yarıçapı kaç cm dir? 


A)12 B)9 Cc) 6 DB pa 


13. 





TEST /6 





(AB ve (AC çembere 
teğet 


m(BAĞ) -60* 
JABJ—12 cm 


olduğuna göre, 
çemberin yarıçapı 
kaç cm dir? 





AMN3 B21 06 


D) 33 


E)3y2 | 


O çeyrek çemberin B 
merkezi C 


(CDJLJOAJ 
|0D|<|DA| 
ICD|6V3 cm 


n Bİ 
o D 


olduğuna göre, çemberin yarıçapı kaç cm dir? 


A) 33 B)6 C) 62 D) 9 


E) 12 


O merkezli çem- 
berde 


LACINOCI (6) 


İDC|6 cm 
(BC|-8 cm 
JAB|- 10 cm 





olduğuna göre, çemberin çapı kaç cm dir? 


A) 30 B) 24 C) 20 D) 18 E) 16 


JABI çaplı yarım çem- p 
berle ABCD dikdört- 

geni E ve F noktaların- 

da kesişiyor. 

IFC|3 cm 


JEF|-9 cm 


ES K3C 


A B 


olduğuna göre, |AD| kaç cm dir? 


Co) 3y/3 D) 43 9 





İTE 12-E 13-A 14-E 15-D 


75 
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1. 


| 





























ÇEMBERDE UZUNLUK 


(AC, O merkezli çembere 
teğet 


IDCILJAOJ 
(0C|J-10 cm 
IDO|5 cm 


olduğuna göre, 
JAE| kaç cm dir? 





c)9 


D) 10 


A) 5 B) 8 


2. Oçeyrekçemberinmerke- E 


zi AOCB dikdörtgen 
JAB|—4 cm 
|BC|-3 cm A B 


olduğuna göre, 
IDC| kaç cm dir? 


l 
© 
n 


A)1 B) 2 





2 
B K Cc 
ABC dik üçgeninin iç teğet çemberi çizilmiştir. 
|EB| 2 cm, |AE|-3 cm 
olduğuna göre, |KC| kaç cm dir? 


Cc) 10 D) 11 E) 12 


A)8 B) 9 


4.  Yarıçapı5 cmolan çem-- 
berde 


(AB/ICDI 
JAB|J-8 cm D 
jcD | -6 cm A 


olduğuna göre, 

(ABI ve JCDJ kirişleri 
arasındaki uzaklık 
en çok kaç cm dir? 


A)5 B) 6 o) 7 D)8 E)9 
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o TEST/7 


O çemberin merkezi 
(ABI/IDCI 
JEFİLJABJ 
JABJ-12 cm 
İEO|s2 cm 
IDC|8 cm 





olduğuna göre, |OK| kaç cm dir? 


A2J6 B5 Osj3 


DYO Rays 


O merkezli çemberde B 

JAC|2 cm e 

(BC|4 cm A 

çemberin yarıçapı 
17 cm 


olduğuna göre, 
|OC| kaç cm dir? 


B)3 E)5 


A2j2 


İCE, E noktasın- E 24 C 
da O merkezli 

çeyrek çembere 12 
teğettir. A B 


(BC|12 cm 
JEC|24 cm 


o 


olduğuna göre, çemberin yarıçapı kaç cm dir? 


E) 20 


D) 18 


A) 10 B) 12 C) 16 


(BCJ, O merkezli yarım A 
çembere B noktasında 
teğettir. 


(BC|—12 cm 
|EC|-8 cm 


olduğuna göre, 
JABJ kaç cm dir? 


A)6j/15 Bayfıs Osjs DpsJ5 BAYİ 
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ÇEMBERDE UZUNLUK 


























TEST /7 
9. (AB) veJACI,Evec ğ Ğ Ti 
oktar (5G) A 13. Teğetler dörtgeninde A 
çaplı yarım çembere AB|<6 cm 
teğet B, D, C doğrusal İDC|—3 cm 
İBEJ 4 cm JADJ4 cm 
JBD|2 cm olduğuna göre, B D 
olduğuna göre, E BCİ ka em dir? 
İAE| kaç cm dir? 4 
B2D C 
A)3 B) 4 C)5 D) 6 E)7 i 
A)4 B) 5 C) 6 D)7 E8 
10. O yarım çemberin 
merkezi N 
B teğet noktası 2 14. AB, O,ve0, 
A,D, C doğrusal D merkezli çem- 
JADI-2 öm berlerin ortak 
diş teğeti. 
IDC|4 cm Çemberlerin 
yarıçapları 
k 9cm ve4cm 
C O B 
z ği (AB|—-12 cm 
olduğuna göre, IBC| kaç cm dir? ” > 
olduğuna göre, çemberlerin merkezleri arasındaki 
uzaklık kaç cm dir? 
A22 BAS Gas Dak E)6 
A) 13 B) 14 C) 15 D) 16 E) 17 
İİ. (BA, A noktasında 
içten teğet olan çem- 
berlere teğet 
Eb 15. AB, O, ve O, 
İ (BFJ-4B) merkezli çem- 
/BA|—6 cm berlerin ortak 
teğeti, çember- 
(BC|3 cm lerin yarıçapları 
|CD|-1 cm 6 cm ve 2cm 
JABJ15 cm 
olduğuna göre, JEF| kaç cm dir? 
A2 B)3 C)4 D) 5 E) 6 olduğuna göre, çemberlerin merkezleri arasındaki 
uzaklık kaç cm dir? 
12. ipa çembere te- 
ğet, ABD üçgen A) 25 B) 24 C) 20 D) 18 E) 17 
İCD| 4 cm 
JAD|J—6 cm 16. (AB aj 
id ov GİNE 
olduğuna göre, ABW/ICD|J S 
AC 
lap oranı İPE 
JAD|-9 cm 
kaçtır? A B 
olduğuna göre, çemberin çapı kaç cm dir? j 
1 1 | 
A) Z B) — Gy Dy Ey | 
4 3 A)9 B) 340 C) 10 D) 12 E) 15 
2A 3 z 
C 4-C 5-A 6-B 7-D 8-C 9-D 10-C 11-B 12-E 13-B 14-A 15-E 16-B 
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Konu Kavrama Serisi 


22 BÖLÜM 








DE UZUNLUK 





DEĞERLENDİRME | Doğru 








Test (1) Çemberde Uzunluk 





Test (2) Çemberde Uzunluk 





Test (3) Çemberde Uzunluk 





Test (4) Çemberde Uzunluk 


Test (5) Çemberde Uzunluk 





KONUYA BAŞLAMA TARİHİ BİTİRME HEDEFİ 








BİTİRME TARİHİ 














NOTLAR: 
































ppppppeppbbpbbpbbbbbbbbbbbpbbpppbpbpbbbbbbbbpbüpppbbbpppbppbpppbbbbpbp)bDDDDPDpbbpbpbbbbbbpbpbpbpDDbDbpbpbbbbbbpbpbbppbbbbpbpppbbbbphpbbhppbpbhhbbbpbpbppbpbbbbpbhbbhehhhhebbhbbbbbbbbbpbo, 


Kartezyen 


eğitim yayınları 
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Konu Kavrama Serisi 





Test (1) 
Temel Kurallar 


Test (2 -3) 
Alan Toplama 
Alan Çıkarma 









bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbpbbbbbbbbpbbbbpbbbbbbbbbbbb0DbpbDbbbbEbDbbDbDbDDPDbbbbbDbbbbDbpbDDDDbDbDDbDDDbDbbDbDbDbbbbDbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb#pbbbbbbPbbDbDbbBbDbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbopbbübhbbb 





eğitim yayınları 














DAİREDE ALAN 
İ. o O çemberin merkezi 
|OA|s7 cm 


olduğuna göre, 
çemberin çevresi 
kaç cm dir? N A 


A)7x B)idr C)27x D35r E)49r 


2. Yarıçapı 5 cm olan çemberin çevresi kaç cm dir? 


A) 5x B) 10r C) 15nx D) 20nx E) 25n 


3. o Çevresi 8x olan çemberin yarıçapı kaç cm dir? 


A) 1 B2 03 D) 4 E) 5 


4. O çemberin merkezi 
m(A0B)-110* 


çemberin çevresi 72 cm 


olduğuna göre, > 
AEB çember 
yayının uzunluğu A B 
kaç cm dir? 
E 
A) 11 B) 13 C) 16 D) 18 E) 22 
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Adan B5x 2x Daya B6r 




















JAB|-|BC|—4 cm 


olduğuna göre, 
çemberin çevresi 
kaç cm dir? 


olduğuna göre, 
daire diliminin 
alanı kaç cm? 
dir? 





A)— B)4 — — 
e yâr C) D) 5x E) 





TEST /1 





O çember yayının Yarıçapı 6 cm olan dairenin alanı kaç cm? dir? 13. Yarıçapı6y/2 cm olan B İ 
merkezi O merkezli daire diliminin | 
AOB) -409 alanı 14x cm? 
mta) 0 N A)i2r o B)i8r C)24ör Dj3ör OE) dör RE 
/0B|s6 cm olduğuna göre, 
m(AOB) kaç derecedir? 
02 
olduğuna göre, JAB| kaç cm dir? O Sn yi 
O merkez A) 80 B) 75 Cc) 70 D) 65 E) 60 
A|s9 cm 
Aa ör. > D)3x IOAJ 
3 olduğuna göre, 
dairenin alanı 
kaç cm? dir? A 
O, çeyrek çemberin 2 
Mi 1 14. Çevresi 6x.cm olan bir dairenin alanı kaç xcm? dir? 
j A)8iz oB)72r C)63x D)54n E)45x 
(0B|4 cm ! 
olduğuna göre, i A)3 B) 6 Cc) 8 D) 9 E) 12 
(AB | kaç cm dir? İ 
O 4 B 
7 3 
AYrzz BB” o3r DE Bar 1. Sİ 
| 15. O merkezli dairede, A 
| il a m(AOB)—100* 
| /(0B|<6 cm 
| olduğuna göre, 
O merkezli çember yayında O taralı bölgenin 
ai 
(0B/—12 cm Yarıçapı 4 cm ve 2 cm olan dairelerin alanları topla- alanı kaç cm? dir? 
pa Da 
(ABI cm mı kaç x cm? dir? 
> 12 | 
olduğuna göre, A) 22 B) 20 C) 18 D) 14 E) 12 
pa | A)20x oOB)22x C)24n D)26n  E)28x 
m(AOB) kaç 
derecedir? A B | 
A) 10 B) 15 C) 20 D) 25 E) 30 İ 
12. Odairediliminin 
merkezi 
| m(AOB)-35* 
(ABI L(BCI | l0B|<6 cm 16. Omerkezli dairede, 


m(AOB)-40* 

taralı bölgenin alanı 
16x cm? 

olduğuna göre, 
dairenin yarıçapı 
kaç cm dir? 


B 





A) 8 B) 9 C) 10 D) 11 E) 12 








11-B 12-A 13-C 14-D 15-D 16-E 
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DAİREDE ALA 








N 

1. © K noktasında birbirlerine 
teğet olan dairelerden 
küçük olanı büyük daire- 
nin merkezinden geçi- 
yor. Küçük dairenin ala- 
ni 12 cm? olduğuna gö- 
re, taralı bölgenin alanı 
kaç cm? dir? 





A) 24 B) 36 C) 48 D) 60 E) 72 


2. Odairediliminin A 
merkezi 


(ACI.L(OBJ 
m(AOB)—-30* 


|(AC|<2 cm g2 D 


Cc B 


olduğuna göre, daire diliminin alanı kaç cm? dir? 


8.  ABCDkare 
JAB|-2vV3 cm 


olduğuna göre, 
C merkezli daire 
diliminin alanı 
kaç cm? dir? 


B C 

A) 2x B) 3x C) 47. D) 5x E) 6x 
4. ABC eşkenar. A 

üçgen 

(EC|4 cm 

olduğuna göre, 

C merkezli daire N 

diliminin alanı 





kaç cm? dir? 





9x 5 
ei Dp) — E 
A) > B) 37 GC) 2x ) > ) 3 
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m(ABG)-65* 
m(ACB)—45* 
JAE|-3vV3 cm 





olduğuna göre, A merkezli daire diliminin alanı kaç 
cm? dir? 


10. 





Çapları 4 cm ve 2 cm olan daireler A, B, C noktaların. 
da birbirlerine ve büyük daireye teğet olduklarına gö- 
re, taralı bölgelerin alanları toplamı kaç x cm? dir? 


A) 1 B) 2 c)3 D) 4 p5 


ABCD kare, B çeyrek 
dairenin merkezi 


(BCJ-4v2 cm 


olduğuna göre, 
taralı bölgenin 
alanı kaç cm? 
dir? 





B 42 © 


C) 16-4n 
E) 8-2r 


A) 32-8n 
D) 16-2r 


B) 32-4x 


O çeyrek dairenin B 
merkezi 

|OA|56 cm 
olduğuna göre, 
taralı bölgenin 
alanı kaç cm? dir? 













A) 9x—12 B) 97-14 


D) 12n—18 E) 18n-16 


DAİREDE ALAN 


taralı bölgelerin 











ABCD karesinin 
çevrel çemberinin 
yarıçapı 4 cm 
olduğuna göre, 
taralı bölgenin 
alanı kaç cm? 
dir? 





A) 6-16 
D) 4-8 


O daire diliminin 
merkezi 
m(AOB) -60* 
J(AB|—-2y/3 cm 


olduğuna göre, 
taralı bölgenin 
alanı kaç cm? dir? 





o 


A) 3x-6 B) 37-33 
D) 2n-3yV3 


O) x- 3 
E) 2n-3 


O, daire diliminin 
merkezi 


IBHJ.LJOAJ 
|BH|2v/2 cm 
|OAJ-4 cm 


olduğuna göre, 
taralı bölgenin 
alanı kaç cm? 
dir? 





A) 2x-4 
D) 4n-4 


O çeyrek dairenin 
merkezi, 
OABC kare. 


İOC|—2 cm 
olduğuna göre, 


alanları toplamı 
kaç cm? dir? 














TEST /2 
13. Odairenin merkezi 


taralı bölgelerin 
alanları S, ve S, 


1âBi, 3 
5 


(BG| 





olduğuna göre, 


S, 
— Oranı kaçtır? 
S, 


14. Odairenin merkezi 
m(AOB)100* 
m(DOC) 409 


taralı bölgelerin 
alanları S, ve S, dir. 


Ss 
Buna göre, —- 
g S, 





oranı kaçtır? 
5 5 4 3 7 
A) — B)— o) — D) — — 
) 3 2 ) 3 ) 2 a 6 
15. Omerkezlidairede A 
(AOlLJBOJ 


m(DOC)-60* 


dairenin yarıçapı 


26 cm 





olduğuna göre, 
taralı bölgelerin alanları toplamı kaç cm? dir? 





A)6r oOBör C)ior Dir Eid | 


16. Odairediliminin 
merkezi 
m(AGB) 369 
AOB daire diliminin 
alanı 24 cm? 


olduğuna göre, 
dairenin alanı kaç 
cm? dir? 





A) 120 B) 110 6) 100 D) 90 E) 80 





10-D 11-A 12-D 13-E 14-B 15-C 16-A 
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DAİREDE ALAN 
İ “Yay uzunluğu x cm, yarıçapı O 5. 
rcm olan bir daire diliminin 
alanı 
I.X Dy 
— dir." 
- cm dir. z 


Bu bilgiye göre, yarıçapı 

6 cm, yay uzunluğu 

(AB| 4 cm olan şekildeki A B 
O merkezli daire diliminin 

alanı kaç cm? dir? 

A)6 


B) 8 C) 10 


D) 12 


E) 14 


2. o ABC üçgeninin içinde 
yarıçapları birbirine 
eşit olan A, BveC 
merkezli daire dilimleri 
verilmiştir. 

E teğet noktası 
|AB|-4 cm 


olduğuna göre, taralı daire dilimlerinin alanları top- 
lamı kaç x cm? dir? 





A)1 





Şekilde yarıçapı 9 cm ve 7 cm olan daireler göste- 
rilmiştir. Taralı bölgelerin alanları S, ve S, olduğuna 


göre, |S,—-S,| kaç nx cm? dir? 





A) 32 B) 28 C) 24 D) 20 E) 16 


4. o Oçemberin merkezi 
l0D|12 cm . 
m(AOB) 1109 
m(DOC)-20* 
olduğuna göre, 
JAB|4J€D| toplamı 





kaç cm dir? 
17n 25n 26n 
ri Seninki gp 
A) B)6r Oo C)8r D) Ri We 
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TEST /3 
O dairelerin ortak 9. A 13. 
merkezi 
|OA|10 cm E 
|0B(-6 cm 
olduğuna göre, D 
taralı daire halkası- B--3'5E 8 GC 
nın alani kaç 
cm? dir? A merkezli daire dilimi E noktasında üçgene teğet JABJ, (ACI ve (ADI çaplı yarım dairelerde 
| (ABI LJACI, |BE|-3 cm, JEC|-8 cm JAB|JBC|JCD| 
N olduğuna göre, Alan(ABC) kaç cm? dir? (ABJ çaplı yarım dairenin alanı 16 cm? olduğuna göre, 
A) 647 B) 66x C) 74n D) 76rx E) 84 taralı bölgenin alanı kaç cm? dir? 
6 GC 3 D 
A)6V6 B)1iV6 Cti2/3 D18y3 E)24 ai B) 32 C) 48 D) 64 E) 80 
O daire dilimlerinin B 10. OJABI çaplı yarım 
merkezi dairenin merkezi 
ii 14. O, JABI çaplı yanm | o B 
|CD|<4 em m(BOC)-—80* dairenin merkezi 5 
i 
| im | JAO|-9 cm CE |Bo| 
m(BOD)-60* Ni 
A (BC|-2 cm 
: JAD|6 cm 
o 8 Ca mad lela > 
D olduğuna göre, taralı bölgelerin alanları toplamı kaç 
ğ öre, taralı bölgenin alanı kaç cm? dir? cm? dir? 
Bidüyinm göre,ta 3 : olduğuna göre, Alan(BOC) kaç cm? dir? 
A Zir Blor OR Dir e) İz | M9r Biter Olör Diiör o E)2in İİ A)2 B) 3 C) 4 D) 5 E)6 
11. ABC eşkenar üçgen, A 15. ABCD karesinin 
A merkezli çember yayı, 5 içinde A ve C mer- 
A D noktasında üçgene te- kezli çeyrek daireler 
ABCD kare, K köşegen- D get. (İK verilmiştir. 
lerin kesim noktası, B FKILJAC 
ve D merkezli daire di- IFKLACI JAD|8 cm 
limleri K noktasında te- JAK) xV3 cm ” olduğuna göre, 
ğet, karenin bir kenarı E S i 
ey m olduğuna göre, taralı ZE e İ 
taralı bölgelerin alan- bölgelerin lem top- B D Cc : 
ları toplamı kaç cm? lamı kaç cm? dir? 
dir? A) 12x-6 B) 12n—12 C) 32n—64 
z L A) 6v3 2x B) 6v3 -3r G) 48 -2n le e 
A) 16-4x B)16-2x C)8-2x D)8-x E)4-r D) 3v3 -2r E) 23 -x 
1 Del 16. A,EC çember 
2. ABCD dikdörtgen A OF -p- yayının B, DC çem- 
: İDCİ çaplı yarım ber yayını merkezi 
k daire E noktasında -— 3 
| diğer daireye teğet m(EAC) 45 
JAB) O merkezli F, K, L teğet noktaları K /(AB|-|BC|<6 cm 
çemberlerden içteki- |AD|—12 cm 
ne teğet Si 
olduğuna göre, wv & 2 N TN 
taralı bölgenin alanı olduğuna göre, taralı bölgelerin alanları toplamı kaç olduğuna göre, taralı bölgenin alanı kaç cm? dir? 
kaç cm? dir? cm dir? 
A) 9x-18 B) 9n-9 C) 12n-18 
A) 96—-24n. B) 96—18n C) 72-6x D) 72-4n E) 48-6n D) 12x-6 E) 18-18 
eu Bim Olen <p 2B 3A 4E SA 6C ZA &E 9B 100 116 İZA. iSE 14B 15E 16-4) 
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BÖLÜM - 4 


KONUYA BAŞLAMA TARİHİ BİTİRME HEDEFİ BİTİRME TARİHİ 





Tarama (1) 
Çemberde Açı'dan 
Dairede Alan'a Kadar 




















































eğitim yayınları eğitim yeayımlari 





kariezvel 





bbbbbbbbbbbbbDbbDbbbbbbbbbbbbbDbbbbbbbbbbbbbbDbDbbbbbbbbbbbbbbDbbbDbDbbDbbbPbbDbbbbbbbbbbbbpbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbpbbbbbbpbbbbbbbbebbbbbbobbbbbbbbbbbbbbb 
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BOLUM 4 








© TARAMA/ 





İ. © ABC eşkenar üçgeninin 
içine D, E ve F noktala- 
rında birbirlerine teğet 
olan daire dilimleri çizil- 
miştir. 

JAB| <4cm 

| olduğuna göre, 

j taralı bölgenin 
alanı kaç cm? dir? 





A) AV3—2n B) 2v3 -n Gaya -2 


D)6VY3 -37 E)6v3 -2n 


2. O,JAB)|ve|CD| çaplı 
yarım dairelerin mer- 
kezi O, E, F doğrusal 
(EĞ| < |SF| 
2|0D|J -3JBD| 
OED daire diliminin 





alanı 18 cm? olduğuna göre, taralı bölgelerin alanları 


toplamı kaç cm? dir? 


A) 40 B45 C)54 D) 62 e) 70 (Şİ 





3. O daire diliminin merkezi fe 
(ACI 1 (0BJ 
|0C| — |BGİ| 
|AG| — 33 cm 
olduğuna göre, taralı 


bölgenin alanı kaç cm? 
dir? 





B) 6-93 


D) 4x-3y3 E) 2x-3 





A 6 B 3 G 

(CD, AB çaplı yarım daireye teğet A, B, C doğrusal 
JAB| -6cm, |BC| <3cm 

olduğuna göre, taralı bölgenin alanı kaç cm? dir? 


A) 6-9 
| 





33-7 B) 3n—-6y3 g 9/3 -3x 
2 2 2 
D) M3 ar 


A) 


E)3y3-x 
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O çeyrek çemberin GC 

merkezi 

olduğuna göre, 

m(ABG) B 
kaç derecedir? 


o A 
C) 120 


A) 150 B) 135 D) 105 


E) 90 


Çemberde 

(CFJ, (BEJ kiriş 
m(BAF) — 110 
m(CDE) 1009 
olduğuna göre, 
m(BG) 4 m(EF) 
toplamı kaç dere 
cedir? 





A30  B)60 C) 90 D) 105 


O çemberin merkezi 
m(AOB) — 3x-10* 
m(ACB) — x45 
olduğuna göre, 
m(ÂB) kaç derecedir? 
















10. 


11. 





13. 
AB doğrusu O, ve O, merkezli çemberlerin ortak teğe- 
tidir. |AB| - 16 cm, |O,F| <8 cm, |O,E| 4cm 
olduğuna göre, |EF| kaç cm dir? 
A4 B)6 C)8 D) 10 E) 12 
14. 


(ABJ O merkezli 


çemberin kirişidir. 


JAE| > JEBİ 
JAB| - 16 cm 
İOE| <6 cm 





olduğuna göre, 


çemberin çevresi kaç cm dir? 


Ator B)izr oOC)i6r Dir E)20r (Bİ 





A, B ve C merkezli eş 
çemberler D, E ve F 
noktalarında birbirine 
teğettir. 


ABC üçgeninin 
çevresi 12 cm 


olduğuna göre, 





çemberlerderi 


birisinin çevresi kaç cm dir? 











TARAMA / 1 | 


(ABI, (BCJ ve JACI 
çaplı yarım daireler bir- 
birlerine teğet. 
AB||BC| 

JAC| 4cm 





A B G 


olduğuna göre, taralı bölgenin alanı kaç x cm? dir? 


A) : BE C)1 


D)2 >E 


O ve O, merkezli daire- 


ler B noktasında bir- 
birine içten teğettir. 
(0,B|53 cm 


olduğuna göre, taralı 





bölgenin alanı kaç cm? 
dir? 





A) 2ir B) 24n C) 27r D)30r E)32r 





ICA ve (CB ADB çember yayına teğettir. m(ECA) -70 
olduğuna göre, m(BDA) kaç derecedir? 











A) 110 B) 125 6) 130 
A)30 o B)40 C) 50 D) 60 E)70 ) ) ) li. SE 
Az B) 2x CO) 3x D) ân E) 5x. 
Ni 16. Yarıçapır olan B 
12. Odairenin merkezi elini 
O merkezli çemberin 6 JAB —rcm A 
m(AOB) — 60“ z R 
dışındaki P noktasının gi Si olduğuna göre, 
ra — 
çembere en kisa uzak- : iğ ka m(ACB) kaç 
, 6 ğ ö 
lığı 3 cm, en büyük uzak- di ; RİN göre, derecedir? 
liği İ8:em;olduğuna dairenin çevresi kaç 
cm dir? 
göre, çemberin çevresi Miele ö 
k dir? 
Sk Ais: Bir Ce Der Bö A) 15 B)30 o C)45 D) 60 Ep) 90 
Asx Bior Cjizr D) 147 E VA 2D 3B 4C SB 6B 7C &E 9C 16E 1D 12B 13C 14C€ 15B 16-B) 
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3) 


(1 


Sınav 
Temel Kavramlardan 





Dairede Alana Kadar 
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GEOMETRİ 


BİTİRME TARİHİ 























BİTİRME HEDEFİ 


BÖLÜM -4 
KONU TARAMA TESTLERİ 


















TOPLAM 












































Tarama Testi (1) 


- 


DEĞERLENDİRME 





KONUYA BAŞLAMA TARİHİ 















NOTLAR: 





Konu Kavrama Serisi 


GEOMETRİ 


4444444444 AAA AAA Aİ AAA AAA AAA AAA AAA İİİ ASAL İSİ ALA AAA İŞLİ İİİ AAA ŞA İİİ AAA 





eğitim yayıamdari 




















BÖLÜM 4 




















Biz RENEE 7 EEE 


SINAV /9 





İ. o G noktası ABC üçgeni- A 5. 
nin E noktası ABG 
üçgeninin ağırlık 
merkezi D) 
mi — 
olduğuna göre, 
|DC| kagcmdir? | B Cc 
A) 12 B) 15 C) 18 D) 21 E) 27 IBA çembere teğet, JADJ 1 (BCJ, |DC| — 16 cm 
IBD| > 4 cm olduğuna göre, çemberin yarıçapı 
kaç cm dir? 
AasvV5 Ba/5 CsY5 Def 7 
2. ABCD kare 
(AD) ve (BGJ 
yarım dairelerin çapı, 
(BDJ karenin köşegeni > 6. ABC üçgen R 
JAB| < 14cm |AEJ<JEC|<JDE| 
olduğuna göre, |AC|s|BD| 6 cm E 
taralı bölgelerin alanla- |DC|< 4 cm 
rı toplamı kaç cm? dir? olduğuna göre, 
İİ |AB| kaç cmdir? B 6 D 4 C 
A) 49 B) 56 C) 74 D) 89 E) 98 (iğ 
AzyY14 Beli a3 De Bap 
3. o ABCD kare D 
IBC| 5cm, 
/IBE| < V2 cm 
olduğuna göre, 7. Bir dış açısı 60" olan düzgün çokgenin bir kenarı 4 
JAE| — JEC| cm olduğuna göre, iç teğet çemberinin yarıçapı kaç 
kaç cm dir? e m cm dir? 
5 Se A)1 »B 2 YB BA 
AvVI7 Bay2 Ovi Des EvV2i 
4. ABCDdikyamuık OA 4 p 8. JACINIBDJ -JE) 
IDC| — |BC| ABI // (DoJ 
JAB| 8cm Alan(ABC) — 17 cm? 
JAD| <4cm 8 Alan(AED) —- 8 cm? 
olduğuna göre, olduğuna göre, 
Alan(ABCD) kaç Alan(AEB) kaç cm? B 
cm? dir? B < dir? 
A) 48 B) 56 C) 64 D) 68 E) 72 A)7 B)8 co 9 D) 10 Ey ii 
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10. 


11. 


12, 







> cedir? 


A) 40 


NU KAVRAMA SERİSİ 








A B 
Şekilde, aralarındaki uzaklık r cm olan paralel iki doğru 
arasına çizilen O merkezli yarım daire ile ABCD karesi 
verilmiştir. 


Yarım dairenin alanı S,, karenin alanı S, olduğuna 


göre, S oranı kaçtır? 


T I 2n 3x 
B) — C)— D) — — 
ia ia a Ese 


ABCD paralelkenar 
JAF| < |BKJ 

JEC| — 2JDEJ 
Alan(DEF) - 6 cm? 
olduğuna göre, 
Alan(EKC) kaç 
cm? dir? 


A6 B) 9 C) 12 D) 15 


ACI 1 (BDJ A 
(ABI 6cm 
IBC| 8 cm 
JAD| — 12cm B 
olduğuna göre, D 
İDC| kaç cm dir? 


C 
D) 2v43 





A3Y7 Bas Cjey5 E)9y3 


O çemberin merkezi ii - 
m(GBO) —70* 
m(CAO) — 40* 
olduğuna göre, 
m(BCA) kaç dere- 





B) 70 C) 90 


D) 110 








SINAV / 1 





13. "Birdik üçgenin dik kenarlarının uzunlukları x cm ve 2x 


14 


16. 


cm ise, bu dik üçgenin hipotenüs uzunluğu, xV5 cm 
dir.” 


Yukarıdaki bilgiye göre, dik kenarlarının uzunlukları 
24 cm ve 48 cm olan bir dik üçgenin hipotenüsünün 
uzunluğu kaç cm dir? 


AGO B)72 C)24Y3 Da/5 Bass 


İ A 
D 
16 i i 
B CE F 
M(ABC) - m(DEF), JAB|—2JDE|, |BC|—2JEF| 
JAC| 16 cm olduğuna göre, İDF| kaç cm dir? 
A) 32 B) 24 C) 16 D)8 E)4 
ABI 1 (BD) A 
(BCJ 1 (CDJ 
|ABJ — |BD| 
IBC| 2cm 
İCD| 4cm 
olduğuna göre, B D 
|AC| kaç cm dir? 2 2 
C 
A) 2/15 B) 5V2 Cc) 4y3 
D) 2y11 E) 210 
O merkezli çemberde 


MAÂOC) — MABÜ) - & 
olduğuna göre, 
« kaç derecedir? 





A) 120 B) 110 C) 100 


D) 90 


E) 80 





3-A 4B 5B GA 7-D &8&C geç 


10-C 11-D 12-D 13-D 


14-D 


15-E 164) 
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BÖLÜM 4 














1. MECA)-w Â 5. Çemberde 
i m(EAB) - 9 (ABINİCDI1P) 5 
(BO) -B IPA| - 2 cm A 
m ie 
IPB| 8cm | 
ps9 13> b i 
e nn EN olduğuna göre, 
m(CAE)-4-m(ABD) B E GC |PCJ kaç om dir? > 
toplamı kaç derecedir? 
20 6 gi g8 gi 
A) 32 B) 42 C) 48 D)S8 OE) 66 a Bp” o 7 YE gi 
2. o ABCD yamuk A D 
MACİ 6. ABCDdik yamuk A4D 
ERU/ 
bii wi İDEJ ve (CEJ açıortay > 
ah |AD| < 4cm 5 
olduğuna göre, (DC| — 20 cm E 
mi olduğuna göre, 
kaç cm? dir? B C |BC| kaç cm dir? e A 
A)16 B)24 Ote/3 D24/3 E)32y3 A) 10 B) 12 C) 15 D) 16 g2 
3. D 
7. oGnoktası ABC üç- A 
genin ağırlık 
A B merkezi 
(BGJ n İDCJ < 4D? 
vaz (BD|<|DG| 
JEF| 4cm EN N 
re, 
Çemberler K noktasında dıştan teğet KE (AB olduğuna gö B E e 
— -— > JAE| kaç cm dir? 
m(BCK)—80* olduğuna göre, m(ADK) kaç derecedir? 
A) 36 B) 32 Cc) 28 D) 24 E) 20 
A) 100 B) 95 Cc) 90 D) 80 E) 60 
4. ABC üçgen 
LAFI 1 (BCJ 8. &ABCD paralelkenar 
(AEJ 1 (BDJ (GFJ ye (BEJ 
21BC| - 3JBD| gi 
3JAFJ - SİAEJ piluğuna göre, 
Alan(ABD) - 18cm? & i GC m(DCF) kaç 
olduğuna göre, Alan(BDC) kaç cm? dir? derecedir? 
A) 18 B) 21 C) 24 D) 27 E) 30 A) 75 B) 70 


PR KİKİ 
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| 
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SINAV /2 
9. o Şekildeki dikdörigen 13. ABCD kare A E D 
birim karelere IACI köşegen el 
ayrılmıştır. (EF) 1 JADJ SK 
JEF| 2cm 
|FGJ| < 4vV2 
olduğuna göre, 
Buna göre, taralı bölgelerin alanları toplamı kaç br? 
dir? Alan(ABCD) 
kaç cm? dir? B C 
A) - B) > Cc) D) zi E) 22 A) 12 B) 20 C) 24 D) 30 E) 36 


10. Çemberler B noktasın- 


11. 


12. 


da içten teğet, B,C 
teğet noktaları 
(AB| 9cm 

ICD| 4cm 
olduğuna göre, 
JAD| kaç cm dir? 











14. BAĞve BCD 


A D 
bütünler açılar 

m(ABG) - mADO) 6 

(AB| -6cm 8 
(BC| < 10 cm : 

(DC| - 8cm 10 c 


olduğuna göre, |AD| kaç cm dir? 








AG  B6e/2  C8 D8Y2 Eto 
A)3 B) 4 Cc) 5 D)6 
15. ABCD kare A D 
ABE üçgen 
Yarıçapı 10 cm olan bir daire diliminin yay uzunluğu BC| 4 cm 
6 cm olduğuna göre, alanı kaç cm? dir? I(GE| <Zcm E 
olduğuna göre, 
A) 70 B) 60 C) 50 D) 40 E) 30 |DF| kaç cm dir? 
B 4 C 2 E 
8 7 
A)3 B) — Co) — D) — E 
) ) 3 ) 3 ) )2 
A ver 
120: 16. O çemberin merkezi 
m(BAO) — 20* 
m(BCO) 30“ 
B 6 Cc z > 
olduğuna göre, 
m(BAĞ) — 1209, JAB|—|JACI, |BC|  & cm m(ABC) kaç 
olduğuna göre, Alan(ABC) kaç cm? dir? derecedir? 
Asy8 Be ©s mey Etiz A) 25 B)30 o C)45 D) 50 B) 60 
2C 8D 4D &B 6D ZA BB SA 10C iWE İZA İSE 148 158 16) 
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BÖLÜM 4 SINAV /3. 
İ. OO, ABC eşkenar üçge- A 5. O çeyrekdairenin 
ninin çevre! çemberi- miki 
nin merkezi 
IBC| 6cm Bİ ICA 
N A |OD||DA| 
olduğuna göre, 
taralı bölgelerin e > 2vsem 
alanları toplamı olduğuna göre, 
il taralı bölgenin 
kaç cm? dir? 
alanı kaç cm? dir? 
A)4r oBj6r C) 9r. D) 12x E) 187 
ATE -2y5 B) 2x- Y3 o) a 
4n 
D) 8 E) 37-23 
2. ABCD yamuk a 2 D 
M(ABO) — 459 > 6 
KE 2v2 * 
M(ADO) — 1359 
AB| - 2v2 Za 
JAB| 7 S 
JAD| s2cm 
olduğuna göre, |BC| kaç cm dir? 
A) 4 B) 6 08 D) 10 E) 12 
f (ABI 1 JACI, |AB|-5 cm, |BD|— 5V5 cm 
|DC|-2 cm olduğuna göre, |BC| kaç cm dir? 
A) 10 B) 12 Cc) 13 D) 15 E) 17 
3.  (CEJLJABI A 
(BDJ 1 (ACI 
D — 
lEC| < 8cm E 7. o m(BAE)—100* A 
JAC| <9cm m(BCD)—-92* : : 
100 E 
JAB| 6cm ” m 
iğ . olduğuna göre, 
olduğuna ii m(EB) — D 
IBD| kaç cmdir? B e derecedir B 
yaf Be yl me Eta 92 
3 2 
C 
A) 44 B) 36 Cc) 28 D) 24 E) 12 
4. ABC eşkenar üçgen : A 
(BD| 2cm ' 
IDC| <8cm 
olduğuna göre, 8.  ABCD dikdörtgen 
JAD| kaç cm dir? JEG| <3jFc| 
Alan(BFC) - 6 cm? 
olduğuna göre, 
B 2D 8 GC dikdörtgenin alanı 
Aya 5 B)5v3 Cc 6y3 kaç cm? dir? 
D) 3v10 E) 2y21 
i A) 24 B) 36 G) 44 D) 48 
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10. 


11. 
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(AK| ve JBK)J açıortay A 
IKDI 1 JABJ 
(AD| 3cm 
(BD| 5cm 
(BC| — 12 cm 
olduğuna göre, 
JAC| kaç cmdir? B 











13. ABCD kare 





SINAV /3 





BBFJ n ICE) - (6) 


(DE| - |crj 
IGF| -z2cm 2 
IBG| 8cm 











B G 
olduğuna göre, Alan(EDC) kaç cm? dir? 
A)8 B) 9 6) 10 D) 11 E) 12 
A) 40 B) 35 Cc) 30 D) 25 E) 20 
14. ABCD dik yamuk A 2 Dp 
JAB|-5 cm 
i n e JAD|-2 cm 
arıçapı 6 cm olan bir çemberde 4 cm uzunluğun- — 
daki kirişin merkezden uzaklığı kaç cm dir? Gİ Ki z gi 
olduğuna göre, 
A4 BAZ Os 27 ps Alan(ABCD) kaç 
cm? dir? B C 
A) 45 B) 40 C) 35 D) 30 E) 25 
15. ABCikizkenar üçgen A 
AB| - |AC 
(AT çembere | e 
bisi m(ABC) —x 
A, B, C doğrusal BeUğuna göre, 
JAB|-9 cm x in alabileceği 
JBCJ sibel en büyük tam sayı 
olduğuna gör, değeri kaçtır? : 
C 
JAT| kaç cm dir? 
A) 90 B) 89 C) 61 D) 59 E) 44 
A) 12 B) 13 C) 14 D) 15 E) 16 
16. 
ABCDEF düzgün ğ 
altigen olduğuna 
göre, ABF üçge- 
ninin alanının 
ün aka sili AB, O, ve O, merkezli çemberlere A ve B noktaların- , 
e da teğet |AB|-15 cm çemberlerin merkezleri 
Vi arasındaki uzaklık 17 cm olduğuna göre, yarıçap- 
Cc D larının toplamı kaç cm dir? 
1 1 1 
A) B) Cc) a D) yi E)— 
A)8 B) 9 C) 10 D) 11 E) 12 
2-B E z 5 2 
SA #$E 5A 6C 7D 8B 9C 10B 1D 1G BE Tag TEB 16-4) 
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2. 


3. 


4. 
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Analitik düzlemde, A(3—k,2k43) noktasının Ordinat; 
apsisinden 5 fazla olduğuna göre, k kaçtır? 


Analitik düzlemde, A(-1,3) noktası için aşağıdaki 5. 
ifadelerden hangisi yanlıştır? 


A) apsisi (-1) dir. 
B) ordinatı 3 tür. 


5 5 
C) — D) — 
) 5 5 


A)1 B)3 D5 
C) apsisi ile ordinatının toplamı 2 dir. 
D) ordinatı apsisinden 4 fazladır. 


E) orijindedir. 


6. Analitik düzlemde, A(-7,9), B(4,-6) olduğuna göre, 
A noktasının apsisi ile B noktasının ordinatının top- 
lamı kaçtır? 


A-15 o B)-13 6:41 D)3 


E) 13 


Analitik düzlemde, A(a—1,a*-3) noktasının apsisi 5 
olduğuna göre, ordinati kaçtır? 


A)5 B) 6 Cc) 7 D) 8 E) 9 


7. Analitik düzlemde, 
şekilde verilenlere 





göre A noktasının 
ordinatı ile B nokta- 
sının apsisinin top- 
lamı kaçtır? 





A) -2 B) -1 o) 3 D)4 g7 


- Analitik düzlemde, A(3a—5,2a--3) noktasının apsisi 
ile ordinatı eşit olduğuna göre, a kaçtır? 


A)8 B) 7 0) 6 D) 5 E) 4 


8. Analitik düzlemde, 
şekilde verilenlere 
göre aşağıdaki p 
ifadelerden 
hangisi 
yanlıştır? 





A) A noktasının apsisi 6 dır. 
B) C noktasının ordinatı —5 tir. 


C) A noktasının ordinatı ile B noktasının apsisinin 


Analitik düzlemde, A(4,3m*1) noktasının ordinatı 


e — Zi değeri birbirine eşittir. 
t kaçtır? N 
a D) C noktasının ordinatı —2 dir. e 
E) B noktasının ordinatı ile C noktasının ordinatını 


A)3 B) 4 GC) 5 D) 6 E) 7 toplamı 0 (sifir) dır. 
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9. Analitik düzlemde, A(a—1,b*5) noktası orijinde 
olduğuna göre, a--b toplamı kaçtır? 


A)—-5 B) -4 C0)-2 D)3 E) 4 


10. Aşağıda koordinatları verilen noktaların hangisi 
y ekseni üzerindedir? 


A) (4-1) B) (8,0) C)(0-2) D)(-22) E) (3-3) 





İl. Analitik düzlemde, A(a—4,a*1) noktası y ekseni 
üzerinde olduğuna göre, ordinatı kaçtır? 


AS B) 4 C) 1 D) -1 E) -5 









13. Analitik düzlemde, 
şekilde verilen nokta- 


14. Analitik düzlemde, 


15. Analitik düzlemde, 


ların hangisinin 
ordinatı -5 tir? 


AA 


B)B 


A(5,0) noktasının 


y eksenine uzaklığı 


kaç br dir? 


A)3 


B) 4 


A(6,3) noktasının 


x eksenine uzaklığı 


kaç br dir? 


A)3 


B) 4 














oC DD EE 
©) 5 D) 6 E)7 
©) 5 D) 6 E)7 











16. Analitik düzlemde, 
A(3,—7) noktasının 
x eksenine uzaklığı a br, 
y eksenine uzaklığı b br 
12. Analitik düzlemde, A(a-2,a4b-3) noktası x ekseni alay e 
üzerinde olduğuna göre, a--b toplamı kaçtır? e 
A)1 
) B) 2 Cc) 3 D) 4 E)5 A) -10 B) -4 Co) 4 D) 7 E) 10 
E E ” 
2E SA 4C &D 6B 7B &D 8B 10C JA 126 13D 14C IBA 16-0) 
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1. © Aşağıda koordinatları verilen noktalardan hangisi- 
nin y eksenine uzaklığı x eksenine uzaklığından 
3 br fazladır? 


A) (8,6) o B) 63,0) C)(1.2) D)C21) E) (2.5) 


2. Analitik düzlemde, x eksenine uzaklığı 5 br olan bir 
noktanın apsisi —6 olduğuna göre, bu noktanın 
koordinatları aşağıdakilerden hangisi olabilir? 


A) (6,4) B) (6.6) C)(6.-5) D) C6.-5) E) (6,4) 





3. o Aşağıda verilen noktalardan hangisi y ekseni üzerin- 
de olup x eksenine uzaklığı 5 br dir? 


A) (5.0) B)(0,4) ©)(0-5) D)(0-3) E)(C5.5) 


4. Analitik düzlemde, A(2k-3,-k--9) noktası eksenlere 
eşit uzaklıkta olduğuna göre, k nın alabileceği de- 
ğerler toplamı kaçtır? 


A) -6 B) -4 o) -2 D) 0 2. 


amm amaaa BİZ 
ISA IMAM ABAANA Crmlidi 





TEST /2 


5. & Analitik düzlemde, A(3,-6) noktası hangi bölgede. 
dir? 
A) 1. bölge B) 2. bölge 


D) 4. bölge 


6) 3. bölge 
E) Orijinde 


6. Analitik düzlemde, apsisi negatif, ordinatı pozitif 
olan noktaların bulunduğu bölge aşağıdakilerden 


hangisidir? 
A) 1. bölge B) 2. bölge G) 3. bölge 
D) 4. bölge E) Orijinde 


7. Analitik düzlemde, Afa,b) noktası dördüncü bölge- 
de olduğuna göre, aşağıdaki noktalardan hangisi 
daima üçüncü bölgededir? 





A) (-a,b) B) (b,a) C) <a-b) D) Cb-a) E) (eb) 


8. Analitik düzlemde, A(a-2,b-a) noktası orijinde 


olduğuna göre, B(-a,b) noktası hangi bölgededir? 


c) 3. bölge 
E) Orijinde 


A) 1.bölge B) 2. bölge 
D) 4. bölge 
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9g. Analitik düzlemde, A(6,k*-5) noktası birinci bölgede 
olduğuna göre, k nın alabileceği en küçük tam sayı 
değeri kaçtır? 


A)7 B) 5 C) -5 D) -4 E) -3 


10. Analitik düzlemde, a.b<0 olmak üzere, Afa,b) nok- 
tasının bulunabileceği bölgeler aşağıdakilerden 
hangisinde doğru olarak verilmiştir? 

A) 1. veya 2. bölge B) 1. veya 3. bölge 

G) 2. veya 3. bölge D) 2. veya 4. bölge 


E) 3. veya 4. bölge 


TEST /2 | 


13. Analitik düzlemde, y 
A(.5), B(7.5) A(,5) B(7,5) | 

“ - a 

olduğuna göre, : : 
JABJ kaç br dir? 





A) 10 B) 9 Cc) 8 





14. Analitik düzlemde, 
A(2.-1), B(2.—8) 
olduğuna göre, 
JAB| kaç br dir? 





A)7 B) 6 Cc) 5 





11. Analitik düzlemde, ikinci bölgede ve eksenlere 5 br 


uzaklıkta bulunan noktanın koordinatları aşağıdaki- 
lerden hangisidir? 


A C3,4) B) 6.5) C)(-5.-5) D) 6.-5) E) (5.5) 


12. Analitik düzlemde, 
OABC karesinin çevresi 
24 cm olduğuna göre, 
B noktasının koordinat- 
lari aşağıdakilerden 
hangisidir? 





15. Analitik düzlemde, 
A ve B noktaları 







arasında koyu renk- © Eesğerrefrere emme meğer 1 
le çizilmiş çizgilerin Aİ el 5 
toplam uzunluğu i- -İ—8 
kaç br dir? i a 

B 
A) 12 B) 11 C) 10 D) 9 Ep) 8 


16. Analitik düzlemde, 
ABCD kare 
AÇC1,0), C(5.k) 
olduğuna göre, 





karenin çevresi 
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kaç cm dir? C(S. k) 

A) 24 B) 20 0) 16 D) 12 E) 18 
9D 10D 11£ 12C 13E 14A 15-B 16-4) 
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TEST /3 


—ğ—ğğğ——m—————— m nl 








1. Analitik düzlemde, 





y 
A(0,5), B(-2,0) iğ 
olduğuna göre, 
|AB| kaç br dir? 

B(-2,0) O 
A2 B2/3 O2. Deo Eto 


2. Analitik düzlemde, 
A noktasından harekete 
başlayan bir kurtçuk 
B noktasına gidiyor. 


Kurtçuğun A ve B nok- 
taları arasında alabile- 
ceği en kısa yol kaç br 
dir? 


A) V13 








)YM5 G4 


3. — Analitik düzlemde, orijin- 
den harekete başlayan 
bir hareketli A noktasına 
gidiyor. 

Hareketlinin O ve A 
arasında alabileceği 
en kısa yol kaç br dir? 








A)6 B) 8 C) 10 


D) 12 


A4. o Analitik düzlemde, A(3,-1) noktasının orijine uzak- 
lığı kaç br dir? 





A)2Y3 BB oyY5 Dyo paz 
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5. Analitik düzlemde, A0.) 


A(0,6), B(-4,-2) 

noktaları arasındaki 8 

uzaklık kaç br dir? a E4-2) 
A2/2 BA/2 G6 D2YO Baf 


6. Analitik düzlemde, A(-1,3) noktasına uzaklığı 5 br 
olan nokta aşağıdakilerden hangisi olabilir? 


A) (2,1) B)(4-2) ©68-1) D) (1-3) B (64) 


7. Analitik düzlemde, 
Afa,b) ve B(a4-1,b--4) 
noktaları arasındaki 
uzaklık kaç br dir? 


AVI7 Bav2 CO) 25 


Ala.b) B(a*1,b44) 


2 Bak 


8. Analitik düzlemde, 
A(4,6) noktasının 
y ekseni üzerindeki 
ordinatı 3 olan noktaya 
uzaklığı kaç br dir? 


A) 3 B) 4 C) 5 
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9. Analitik düzlemde, 
A(4,-2) noktasının 
x ekseni üzerindeki 
apsisi —2 olan noktaya 








13. Analitik düzlemde, 3. bölgede bulunan A noktasının 
eksenlere uzaklıkları eşit ve 4 br dir. 


Buna göre, A noktasının B(2,2) noktasına uzaklığı 











uzaklığı kaç br dir? bayar di 
A)av2 B)5 Cc) 6 D)6EY2 o E10 
A)2Y5 Be2MOo O4Y3 DSP Rs 
14. Analitik düzlemde, 
A(-3,2) noktasının 
y ekseni üzerindeki 
B noktasına uzaklığı 
li, 3V2 br olduğuna 
10. Analitik düzlemde, A(0,2) ve B(k,5) noktaları arasın- Ni 
daki uzaklık 3V5 br olduğuna göre, k nın alabile- göre, B noktasının 
ceği değerler toplamı kaçtır? koordinatları aşağıdakilerden hangisi olabilir? 
A) -2 B) O Cc) 2 D) 5 E) 9 A) (0-1) B)(0-2) ©X0-3) D)(0,2) E)(07) 
15. Analitik düzlemde, A(0,6) 
A ve C köşelerinin 
koordinatları 
A(0,6) ve C(-2,8) 
olan ABC eşkenar 
11. Analitik düzlemde, A(5,-2) noktasına uzaklığı 5 br üçgeninin çevresi B C(-2,8) 
olan apsisi ordinatına eşit noktanın koordinatları ka dir? 
aşağıdakilerden hangisi olabilir? Di 
A) (5.5) B)(44) C)(33) D(2)  E)(00) A)6V2 o B)6 o) 9 DI2 Be 
16. Analitik düzlemde, A(1,4) D 
köşelerinin koordinat- 
ları A(1,4) ve B(-1,2) 
olan ABCD karesinin 
Analitik düzlemde, x eksenine uzaklığı 4 br, y ekse- lanı kaç br? dir? 
nine uzaklığı 5 br olan noktanın orijine uzaklığı kaç ke ii ai 
br dir? B(-1,2) Cc 
A)2/13 Bsy2 21 Day YA A) 25 B) 16 C) 12 D) 9 E)8 
2-A 3-C 4-D 5-E 6-E 7-A 8-C 9-B 10-B 11-D 12-E 13-D 14-A 15-A 16-E 
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ai m Gk mk ii TEST /4 
| NOKTA ANALITIGI TEST /4 
| e e e e eş e e 9. Analitik düzlemde, B(-1,3) 13. Analitik düzlemde, köşelerinin koordinatları 
İ. © Analitik düzlemde, 5. Analitik düzlemde, AG,O ” ceb) A, D, B doğrusal AC3,5), B(0,2), C(6,2) olan ABC üçgeninin ağırlık 
A(,0), B(8,0) A, G, B doğrusal : * V-8) BİDEN D merkezinin koordinatları aşağıdakilerden hangisi- 
i iÇ i A(.0), B(7,.-6), C(a.b) , JA 151B | dir? 
JAC|1BG| JACİ—|BG| olduğuna göre, ab toplamı kaçtır? A(1,5), B(-1,3), C(2,2) 
olduğuna göre, olduğuna göre, c(e.2) 
kseni üzerind He ALS) A (09) BB) GL) DA) 63) 
x ekseni üzerinde A)2 B) 3 o 4 D) 5 6 İDC| kaç br dir? 
bulunan C noktasının 
apsisi kaçtır? 
A)6 BA2 OZ2& DB gap 
A)3 B)4 C)5 D) 6 E)7 
| 
li 
10. Analitik düzlemde, A 14. Analitik düzlemde, 
5 Ö ini inat 
2. Ali analitik düzlemde, 6. Analitik düzlemde, A(1,-2k) ve B(3,2k) noktalarının köşelerinin Köardinalları A(0,5), B(6,0) 
| x ekseni üzerine eşit orta noktasının koordinatları aşağıdakilerden han- A(2,0), B(5.-1), C(7,—-3) olduğuna göre, 
aralıklarla sanal bayraklar gisidir? olan ABC üçgenin Va Alan(AOB) kaç br? dir? 
yerleştiriyor. kenarortayının uzunluğu 
Birinci bayrağın bulun- A) (2.0) B) 24) OAK D)C30) BE 40) kaç br dir? B D G 
duğu noktanın apsisi 1, A) 30 B) 23 G) 21 D) 18 E) 15 
ikinci bayrağın bulun- KANE, 
duğu noktanın apsisi 5 olduğuna göre, üçüncü AsV2 B)2/5 G 2/6 DD Bay 
bayrağın bulunduğu A noktasının apsisi kaçtır? 
A)6 B) 7 c)8 D) 9 e) 10 Pİ 
11. Analitik düzlemde, A D 
ABCD paralelkenarın 
7. — Analitik düzlemde, A(-1,3) ve Bfa,b) noktaları veriliyor. köşegenleri E nok- 
2 mm (ABİ nin orta noktası C(-1 5) olduğuna göre, B nok | darda er 15. Analitik düzlemde, köşelerinin koordinatları A(1,1), 
A(1,1) ve B(5,3) nokta- tasının koordinatları aşağıdakilerden hangisidir? A(1:3), E(2,7) oldu- B(0,2), C(2,4) olan ABC üçgeninin alanı kaç br? dir? 
, , : 9), EE, B Cc 
larının orta noktası C dir. | ğuna göre, C köşe- 
Buna göre, A) (5-1) B)(8-1) © (17) D(en) BBS) | sinin koordinatları aşağıdakilerden hangisidir? A)1 B)2 c)3 D) 4 E)5 
C noktasının | 
koordinatları 
aşağıdakilerden | A) 67) B)(64) © (93) D)(8311) E) (39) 
hangisidir? | 
A 82) B)(81) ©) (33) D)(42) E)(4j) | 
k 
12. Bir paralelkenarın A(1,4), B(-1,8) ve D(3.—1) köşeleri 
| ve veriliyor. 16. Analitik düzlemde, köşelerinin koordinatları A(1,0) 
8. Analitik düzlemde, A(4,k-3) ve Bikt2K) noktaları. : Buna göre, paralelkenarın C köşesinin koordinatları B(5,0), C(a,b) olan ABC üçgeninin alanı 12 br? oldu- 
riliyor. (AB) nin orta noktası C dir. aşağıdakilerden hangisidir? ğuna göre, b nin alabileceği negatif değer kaçtır? 
4. — Analitik düzlemde, BEM) Gi amel C noktası IV. bölgede ve eksenlere eşit uzaklıki 
orta noktasının koordinatları aşağıdakilerden han- olduğuna göre, k kaçtır? i 
gisidir? i A (83) B)(2-4) C)(84) D(13) EB) (67) A) -3 B) -4 GC) -6 D) -8 E) -10 
yz 6. 2D 3-A 4-E 5-B 6G-A 7-C 8-A -E 10- - 12-D 13-B 14-E 15-B 16-C 
A) 8-2) B) (4.0) ©)(44) D)82) E) (22) AM- B-2 ©-s DA : in z 
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TEST /5 





5.  Analitikdüzlemde, 9. Analitik düzlemde, 


1. — Analitik düzlemde, 13. Analitik düzlemde, 





birbirine birleştirilmiş birbirine birleştirilmiş AÇ-4,0), 
eş kareler şekilde eş kareler şekilde B(0,-3) A(0,4), B(3,0) ve C(5,8) 

j gösterilmiştir. gösterilmiştir. ce.) i olduğuna göre, 

| A noktasının apsisi —6 A noktasının apsisi 2 e, Alan(AOBC) 

olduğuna göre, olduğuna göre, kaç br? dir? 

B noktasının koordi- B noktasının koordinat- olduğuna göre, Alan(ABC) kaç br? dir? 

i natları aşağıdakilerden hangisidir? lari aşağıdakilerden 

hangisidir? 

| A9 B) 10 ii > a A) 36 B) 32 C) 27 D) 24 E) 22 
A) (-3.-6) B) 6-3) C) -3.-3) 


D) (2-4) E) (4-9) A) (0.8)  B) (10,6) C) (66) D) (86) E) (8g) 


10. Analitik düzlemde, 14. Analitik düzlemde 














































ABCD kare 
A— ix 
2. Analitik düzlemde, 6. Analitik düzlemde, y AÇ-4,0), D(0,-2) ni B(0.-8), 
AOB ikizkenar dik (ABI 1 (ACI A olduğuna göre Gi) vaad) 
p , olduğuna göre, 
üçgen, BCDO kare A(0,4), Alan(ABCD) ka 
ç Alan(ABCD) 
ve A(0,6) B(-2,0) br? dir? ey 
olduğuna göre, olduğuna göre, C nok- B O Cx kğ 
C noktasının koordi- tasının koordinatları aşağıdakilerden hangisidir? A) 
18 B) 20 C) 24 D > 
natları aşağıdakilerden hangisidir? ) VER E) 30 A20 B2 23 D) 25 E) 30 
A) (10,0 B) (9,0 G) (8,0 D) (7,0 6, 
A) (-8.-8) B) (-4,-4) ) (10,0) ) (9,0) ) (8.0) ) (7.0) DE) (60) | 
D) 6,-3) | 
İ Tİ. Analitik düzlemde 
i , ia 
| AL2I, ACZ) Ay 15. Analitik düzlemde, 
7. — Analitik düzlemde, B(1,2) ABCD dikdörtgen 
3. Analitik düzlemde, LAB) 1 (8c) C(7.2) B(-1,0), D(6,0) 
ABC ikizkenar dik üçgen, e e: e olduğuna göre, BU.) Ege) olduğuna göre, 
B(-7.0), C(-1,0) il Alan(ABC) 5 Alan(ABCD) 
olduğuna göre, BUN gr kaç br? dir? e 
A noktasının koordinat- E Rakiağının KOD 
— N ği dinatları aşağıdaki- 
ları aşağıdakilerden hangisidir? A) 24 B 
lerden hangisidir? A 15 Biz A6VS5 B)7J&6 C)4Y5 Deyi payi 
A) C4,-3) B) (4,3) C)(-3.3) D) (3,4) E) (-6.3) İ 
A) (2.-6) B)(5-7) C)(5-2) D)(2-7) E)(2.-8) | 
, | İZ. Analitik düzlemde, lee i 
| A(k.8), iy 
4 ae N B(-8,0), 
a e 8. Analitik düzlemde, C«-3,0) 
Mam ABC ikizkenar dik 
AD|-3JAB f £ N 
yU üçgen, B(<-8,0) C(-3,0) 16. Analitik düzlemde, A(1,4), B(1,7) ve C(5,7) noktaları 
guna göre, ABI 1 (Ac) olduğuna göre, Alan(ABC) kaç br? dir? veriliyor. 
JAD| kaç br dir? : i 3 —— 
B(1,0), C(15,0) i Buna göre, m(ABC) kaç derecedir? 
olduğuna göre, Alan(ABC) kaç br? dir? A) 20 
ğ ( ) B) 22 C) 24 D) 26 E) 28 A) 15 B) 30 O) 45 D) 60 E) s0 
A)6J2 B)aV5 ©) 6Y3 D2vi3 Eyavi3 A)25 Oo B)36 40  D44 ER EE Gİ SG yn EE SN ME b a el 
> Ni z z Z ” - 14-C 15-B 16-E 
— 318 i ABİ Ri 
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İ. © Analitik düzlemde, y 
A(8,4) noktasının 
| x eksenine göre 
simetriği olan 

B noktası şekilde 
gösterilmiştir. 


?A(3.4) 





iB 


Buna göre, B noktasının koordinatları aşağıdakiler- 
den hangisidir? 


A) (3,4) B) (3-4) C)(8.-4) D) (43) E) (4-3) 





Analitik düzlemde, A(4,-6) noktasının x eksenine 
göre simetriği olan nokta aşağıdakilerden hangi- 
sidir? 


A) (4,6) B) 4-6) ©) (4.6) 


D) (64) 


3. Analitik düzlemde, 
A(5,3) noktasının 
y eksenine göre 
simetriği olan 
B noktası şekilde 
gösterilmiştir. 





Buna göre, B noktasının koordinatları aşağıdakiler- 
den hangisidir? 


A) (3,6) B)(-44) C)(33) D) (35) E) (5) 


4. Analitik düzlemde, A(0,-2) noktasının y eksenine 
göre simetriği olan nokta aşağıdakilerden hangi- 
sidir? 


A) (2.2) B)(2,0) C)(20) D)(0-2) E) (0,2) 
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6. 





Analitik düzlemde, 
A(-1,6) noktasının 
orijine göre simetriği 
olan B noktası şekilde 
gösterilmiştir. 





Buna göre, B noktasının 
koordinatları aşağıdakilerden hangisidir? 


A) (1.6) B)(1.-6) ©)(6-1) D)C61) Bdp 


Analitik düzlemde, A(4,-1) noktasının orijine göre 
simetriği olan nokta aşağıdakilerden hangisidir? 


A) (C4,1) B)614) 6)64-1) D)(1-4) B44) 


Analitik düzlemde, A(1,0) noktasının x eksenine 
göre simetriği olan nokta aşağıdakilerden hangi- 
sidir? 


A (0,1) B)(10) ©) (0-1) E) (20) 


D) (1,0) 


Analitik düzlemde, 
A ve B noktaları ile, 
A nın B ye göre 
simetriği olan 

C noktası şekilde 
gösterilmiştir. 


Anın apsisi 1, B nin apsisi 6 olduğuna göre, cn 
tasının apsisi k nın değeri kaçtır? 


A)8 B) 9 C) 10 D) 1177: 
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TEST /6 

9. Analitik düzlemde, AveB 13. Analitik düzlemde, 

noktaları ile Anın B ye A, B, C doğrusal, 

göre simetriği olan C nok- A(1,3), B(2,3) 

tası şekilde gösterilmiştir. |BC|3JAB| 
olduğuna göre, 

Anın ordinatı 3, C noktasının 

B nin ordinatı 7 olduğuna göre, C noktasının ordi- isi 

natı k nın değeri kaçtır? Speak Bel 
A) 8 B 

A) 15 B) 14 C) 13 D) 12 E) 11 Si 9 m 9 

14. Analitik düzlemde, 

verilen A noktasının 

10. Analitik düzlemde, apsisi 1, B noktasının 
A(2,1) noktasının apsisi 3, C noktasının 
B(6,2) noktasına göre apsisi k dır. 
simetriği olan C noktası JACJ3JAB| 
şekilde gösterilmiştir. olduğuna göre, 

ğ k kaçtır? 
Buna göre, C noktasının koordinatları aşağıdakiler- 
den hangisidir? il 
A) 11 B) 10 6) 9 D) 7 E 8 
A (8,3) B)(83) C)(103) D)(0,4) E) (12,6) 
15. 
A6-2) C B(15.-7) 

11. Analitik düzlemde, AÇ-i ,5) noktasının B(-3,4) nok- Analitik düzlemde A, B, C doğrusal, A(5.-2), B(15,-7) 
tasına .göre simetriği olan nokta aşağıdakilerden ve 2JAC|-3JBC| olduğuna göre, C noktasının ko- 
hangisidir? ordinatları aşağıdakilerden hangisidir? 

A) (5.6) B) (-53) C) (1,6) A) (11-5) B) (11-6) C) (10-4) D) (8-6) E) (8-3) 
D) (4-2) E) (2.6) 
16. 
MENA 
Cc A(1,4) (o B(5.0) 

12. Analitik düzlemde, A(4,3) noktasının eksenlere göre 
simetriği olan noktalar B ve C dir. Analitik düzlemde, C, A, B doğrusal, A(1,4), B(5,0) ve 
Buna göre, |BC)kaç br dir? 2JAC|—3JAB| olduğuna göre, C noktasının koordi- 

natları aşağıdakilerden hangisidir? 
B)8 C) 10 D) 12 E) 14 A) 4,8) B) (-5.10) GC) (-6.12) D)(-49) E) (1/7) 
3-E 4-D 5-B 6-A 7-D 8-D 9-E 10-C 11-B 12-C 13-D 14-D 15-A 1 6-8 
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25.BÖLÜM 





Test (1 - 2) 
Doğruda Eğim 


Test (3 - 6) 
Doğru Denklemi Yazma 
Birbirine Paralel ve Dik Doğrular 
Doğrunun Eksenleri Kestiği Noktaların Bulunması 


Test (7) 
Farklı İki Doğrunun Kesişim Noktalarının Bulunması 
Orta Dikme 
Doğru Demeti 


Test (8 - 9) 
Simetri 


Test (10) 

Noktanın Doğruya Uzaklığının Bulunması 
Paralel İki Doğrunun Uzaklığının Bulunması 
Kesişen İki Doğrunun Arasındaki Açının 
Tanjantının ve Ölçüsünün Bulunması 
Kesişen İki Doğrunun Açıortay Doğrularının Bulunması 


Test (11) 
Alan Bulma 
Alan Tarama 


kartezyen 


eğitim yayınları 


bbbbDbbbbbbbbbbbbbbbbbbpbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb3DDbbbbbbBbbbbbbbbPbbbb3bbbpbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb)bbDbbbbDbDbDb1bbDbbbDDDDbbbDD1DbbbbbbDbDbDbEbDbbDbDbbbbDbbbbDDDbbbDDDDDbbDbbbbbbb) 

















mma elinin GERME LİK İY AED GENE 2 Ge KEREM ŞER EDE EDE 








DOĞRU ANALİTİĞİ 








1. © Aşağıda şekli verilen doğruların hangisinin eğimi 5. Analitik düzlemde, denklemi x-2y olan doğrunun 
negatiftir? eğimi kaçtır 
Yy 1 3 : 1 
A B) y A) — B)2 oz 2) 
) d iz ) > yel up 
X X 
d 
C) y D) 
d 
X 
6. Analitik düzlemde, denklemi 3y-2x44 olan doğru. 
E) y Âd nun eğimi kaçtır? 
3 2 1 2 3 
> B) 6. — DES 3 
A) > ) 5 ) n ) 5 E) : 





1 p 
2. Analitik düzlemde, denklemi y- gxt4 olan doğ- 
runun eğimi kaçtır? 


Mek ge. Ds EZ 7. — Analitik düzlemde, denklemi -x-3y4-5 olan doğ- 
z > * runun eğimi kaçtır? 

1 1 5 

Mi EŞ o 1 D)3 2 

A) 3 ) —3 ) 3 ) E) 3 


3. Analitik düzlemde, denklemi -3x4y-41-0 olan 
doğrunun eğimi kaçtır? 


> 


A) -3 B) -2 o Da Bİ 


8. & Analitik düzlemde, aşağıda denklemi verilen doğru: 
lardan hangisinin eğimi sayıca en büyüktür? 


d, : 2x—3y4-10 


d, :Xx-3y-—1 
4. Analitik düzlemde, denklemi 2x43y-6-0 olan RR > 
doğrunun eğimi kaçtır? , : 2—3X-dy 
d, : 3Xxt4y-6 
3 2 1 3 2 
Me. Maş <Ş mp eş A) d, Bod, ©d, Dd Bİ 
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DOĞRU ANALİTİĞİ TEST / 4 
İİ İİ İD 


Be eek Müzlemdi 13. Analitik düzlemde, aşağıda denklemi verilen doğru- 


d, : X—3yt6-0 lardan hangisi x eksenine diktir? 

d, : y23x-1 

d, :x-2y A) xs-4 B) yax—1 C) 3x4y-0 
doğrularının eğimleri m,, m, ve m, arasındaki Sıra- D) yzx E) ye ni 

lama aşağıdakilerden hangisidir? 3 


Am,<m,<m, Bim, <m,<m, 
Om,<m,<m, Dom, <m,<m, 
Em,<m,<m, 


10. Analitik düzlemde, aşağıda denklemi verilen doğru- 


14. Analitik düzlemde, m(x--y) -3x--4y--10 doğrusu y 
lardan hangisinin eğimi - tir? 


eksenine paralel olduğuna göre, m kaçtır? 





A) 4 B) 3 oz D) -2 E) -4 
A) 5x*-3y*-2-0 B) 3x-5y—1-0 
C) 3x*-5y—-6-0 D) 5x—3y--2-0 
5 
E) -y>—x41 
) -y 3 
11. Analitik düzlemde, aşağıda denklemi veriler doğru- 15. Analitik düzlemde, A(-2,4) ve B(k,k--3) noktaların- 
lardan hangisinin eğimi negatiftir? dan geçen doğru x eksenine paralel olduğuna göre, 
k kaçtır? 
A) x-y#10 B) -x*3y-0 
o yaz xt6 D) 3x4y-1-0 A) -1 B) O O) 1 D)2 E)3 


E) 3y—5x4*-2—0 









İ2. Analitik düzlemde, aşağıda denklemi verilen doğru- 
lardan hangisinin eğimi O (sıfır) dır? 


16. Analitik düzlemde, denklemi y5 olan doğrunun 





A) y-0 B) x— 5 C) x-y0 eğimi kaçtır? 
D) 3x-2y E) X*y0 A) -5 B)0 03 D)5 E) Tanımsız 
 . 
2-C 3-D 4-E 5-A 6-B 7-A 8-A 8-B 








a 10-C 1D İZA 13A 14E 15 16-8 
ONL ie a ei ip Br 


























DOĞRU ANALİTİĞİ 


1. © Analitik düzlemde, A(4,—-6) ve B(2,0) noktalarından 
geçen doğrunun eğimi kaçtır? 


A) -3 B) -1 O) 1 D) 3 E) 5 


2. o Analitik düzlemde, A(0,-6) ve B(k,-2) noktalarından 
geçen doğrunun eğimi 4 olduğuna göre, k kaçtır? 


A) -3 B) -1 G) 1 0) 3 E) 5 





3. Analitik düzlemde, A(1,-6) ve B(3,k) noktalarından 


geçen doğrunun eğimi 5 olduğuna göre, k kaçtır? 





A)-8  B) 





Analitik düzlemde, şekli verilen AB doğrusunun 
eğimi kaçtır? 


pi 


3 1 
AZ B) 9 5 Di Si 


326 











Analitik düzlemde, şekli verilen doğrunun eğimi 
kaçtır? 


“A)—-2 B) -— Cc) D)1 E)2 


wjJ- 





Analitik düzlemde, şekli verilen doğrunun eğimi 
kaçtır? 


A)-2 B) —— o > D)1 g2 


Aşağıda grafikleri verilen doğrulardan hangisinin 
eğimi - tür? 
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TEST /2 
O ——ğ—ğ—ğ—ğ—ğ—ğ İİİ NN M'«««—w“m<çm—— md mm 


8. Analitik düzlemde, x eksenini apsisi —3, y eksenini 
ordinatı 4 olan noktada kesen doğrunun eğimi 
kaçtır? 

2 


M-> B-İ o ZMO Bİ 


9. Analitik düzlemde, A(1,-3), B(4,-2) ve C(5,k) nokta- 
ları doğrusal olduğuna göre, k kaçtır? 


A) -İ B) -z C) —1 DI E) 


w|e 


10. Analitik düzlemde, eğimi - olan ve A(4,-2) nok- 


tasından geçen doğrunun geçtiği apsisi —1 olan i 


© noktanın ordinatı kaçtır? 


AZ B) > o) 1 D) —1 2 


11. Analitik düzlemde, eğimi zi olan ve A(4,5) noktasın- 


dan geçen doğrunun geçtiği apsisi ordinatına eşit 
olan noktanın koordinatları aşağıdakilerden hangi- 
sidir? 


A) (3-3) B)(1-1) O (00) D)(2.2) E) (6.6) | 


12. Analitik düzlemde, eğimi 5 olan ve A(-2,4) nokta- 


sından geçen doğrunun geçtiği, ordinatı O (sıfır) 
olan noktanın apsisi kaçtır? 


A) 14 





B) -8 OC) -4 D) 0 E) 4 





13. Analitik düzlemde, eğimi Ni olan ve A(5,2) noktası- 


dan geçen doğrunun x eksenini kestiği noktanın 


apsisi kaçtır? 


A)5 B)3 o) z D) 4 E) 


ola 


14. Analitik düzlemde, bir doğru ile ilgili verilen aşağı- 
daki önermelerden hangisi yanlıştır? 


A) Doğrunun x eksenini kestiği noktada ordinatı O 
(sıfırdır. 

B) Doğrunun y eksenini kestiği noktada apsisi (sıfır)dır. 

C) Doğru x eksenine paralel ise eğimi Ofsifır)dır. 

D) Doğru x eksenine paralel değilse, x eksenini bir 
noktada keser. 

E) Doğru x eksenine dik ise y eksenini bir noktada 
keser. 


15. Analitik düzlemde, A(2,—-3), B(k,k-3) ve C(-1,4) nok- 
taları doğrusal olduğuna göre, k kaçtır? 


A) ; B) o) 5 D) 5 E) —1 


16. 





Analitik düzlemde, AveB noktalarının sırasıyla 
apsisleri a ve a*4, ordinatları b—1 ve b--1 olduğu- 
na göre, AB doğrusunun eğimi kaçtır? 


A) -2 B) -- G0 0) > E)2 





3-B 4-D 5-A 6-C 7-C 8-E 9-B 





KAWNYDAKAA Crriai pa 

















DOĞRU ANALİTİĞİ 








1. Analitik düzlemde, 
(A0J-3|JBO| 
olduğuna göre, 


5. Analitik düzlemde, x-vV3y-5 doğrusu x ekseni ij 
pozitif yönde kaç derecelik açı yapar? 
AB doğrusunun 


A) 150 OoOB)135 C)120 D) 60 E) 30 


eğimi kaçtır? 





6. Analitik düzlemde, x4y-3-0 doğrusunun x ekseni 
ile yaptığı dar açının ölçüsü kaç derecedir? 
2. o Analitik düzlemde, 
d doğrusu y ekseni ile A) 75 B) 60 C) 45 D) 30 E) 15 
135* lik açı yaptığına 


göre, d doğrusunun 





eğimi kaçtır? 
A) -2 B) -1 Cc)0 D)1 
7. o Analitik düzlemde, x-y41-0 doğrusunun y ekseni 
ile yaptığı geniş açının ölçüsü kaç derecedir? 
3. Analitik düzlemde, y 


B 
şekli verilen AB doğ- A)150 oB)145 C)135 D120 Bio 


rusunun eğimi kaçtır? 





8. Analitik düzlemde, x eksenine dik olan bir doğru 
için aşağıdaki verilenlerden hangisi yanlıştır? 







A) y eksenine paraleldir. 

B) x eksenini sadece bir noktada keser. 

GC) Tüm noktalarında apsisinin değeri aynıdır. 

1 D) Eğimi Ofsıfır) dır. 

E) NE: E) Tüm noktalarının y eksenine uzaklığı eşittir. . 


4. Analitik düzlemde, x ekseni ile pozitif yönde 1509 jik 
açı yapan doğrunun eğimi kaçtır? 


ee er “eyi D) > 


A) - zi 
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A e a EE 


NALİTİĞİ 





9. Analitik düzlemde, 2x43y-k-0 doğrusu A(-1,4) 13. 


noktasından geçtiğine göre, k kaçtır? 


A) 4 B) 2 C) -6 D) -10 E) -12 





14. 
10. Analitik düzlemde, 3x--4y—-6-0 doğrusu A(1,k) nok- 
tasından geçtiğine göre, k kaçtır? 
4 3 
A)5 B)3 Cc) 2 D) — E) — 
) ) ) ) ) i 
15. 
11. Analitik düzlemde, 3x-y--4-0 doğrusu A(k,2k) nok- 
tasından geçtiğine göre, k kaçtır? 
A) -6 B) -4 C) -2 D) 0 E) 2 
16. 


Je Analitik düzlemde, A(k,k-*-1) noktası x-2y4-6-0 
doğrusunun üzerinde olduğuna göre, k kaçtır? 





TEST /3 
Analitik düzlemde, 2x$ky-4-0 doğrusu Af(k,-1) 
noktasından geçtiğine göre, k kaçtır? 


A) 5 B4 ©3 D) -1 E) -3 


Analitik düzlemde, aşağıda koordinatları verilen 
noktalardan hangisi 3x-2y--1-0 doğrusu üzerinde 
bulunmaz? 


AY0.2) B)(-1-) C) (4,2) 


D) (—3,—4) E) (4,—6) 


Aşağıda denklemi verilen doğrulardan hangisi 
A(<1,4) noktasından geçer? 


A) 3x4y—1-0 B) xt*y-2-0 
D) 4x4*y42-0 


C) 2x-y410 
E) —*3yt2-0 


Analitik düzlemde, orijinden geçen axs*by-c-0 
doğrusu için aşağıdaki ifadelerden hangisi keşinlik- 
le doğrudur? 


A) a-0Odır. 

B) b-0'dır. 

C) c-0dır. 

D) Doğrunun eğimi O (sıfır) dır. 

E) Doğrunun eksenlerle yaptığı dar açıların toplamı 





A) 1 B) 2 Cc) 3 D) 4 E) 5 
Fr  —— 
A 2B 3C 4A SE 6C 7C 8D 9D 1i0E 





11-B 12-D 13-B 14-E 15-A 16-C 
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DOĞRU ANALİTİĞİ 





TEST/4 


m pe — — a m a ak rn einen 


1. © Analitik düzlemde, denklemi ax*by4c-0 olan doğ- 5. 


ru orijinden geçtiğine göre, c kaçtır? 


A) -2 B) -2 co D) 1 E)2 


2. o Analitik düzlemde, 6x—7y-5-0 doğrusu A(2,k) nok- 





tasından geçmediğine göre, k aşağıdaki değerler- i 6. 
den hangisini alamaz? 
13 17 15 5 2 
— — Cc) — D) — E) — 
) 12 2 7 ) 8 ) 3 ) 3 
3. Analitik düzlemde, y-mx*n doğrusu A(2,-1) nokta- 7. 


sından geçiyor. 
Buna göre, 2m--n kaçtır? 


A)2 B) 1 co D) -1 E) -2 


4. Analitik düzlemde, A(-1,3) ve B(4,-2) noktaları 
(a-2)x—(b-4-3)y-8-0 doğrusunun üzerindedir. 
Buna göre, ab toplamı kaçtır? 


A) -5 B) -4 Cc) -3 D) -2 E)-1 


WAARNİWAUDAKAA APDİIRI 


Analitik düzlemde, 5x-y-6-0 doğrusu üzerinde 
apsisi ordinatına eşit olan noktanın koordinatları 
aşağıdakilerden hangisidir? i 


A) (1.9) B) (-3.—3) 


(3-3) 


9) (4,4). 


lE3 


Analitik düzlemde, 2x-y—6-0 doğrusunun geçtiği 
apsisi —-2 olan noktanın ordinatı kaçtır? 


A) -2 B)2 C)4 D)7 E) 10 


Analitik düzlemde, -x44y--5-0 doğrusunun geçtiği 
ordinatı -3 olan noktanın apsisi kaçtır? 


A) -7 B) -5 Gİ D)0 E6 


Analitik düzlemde 
d:-3xt2yt4-0 
A(3.k) 
Agd 


olduğuna göre, k aşağıdaki değerlerden hangisini 


alamaz? 


AZ B) 2 O) 1 D) -1 


MPARKILTDİ CAD 














DOĞRU ANALİTİĞİ 


9. d:3x-5y44-0 


sAlk-2) 


Analitik düzlemde 


d:3x—5y4-4-0 
A(k.-2) £ d 
olduğuna göre, k aşağıdaki değerlerden hangisini 
alamaz? 
14 3 1 5 
A) -5 B) —— C) —— D) — E) — 
) ) 2 ) 3 ) : ) > 


10. Analitik düzlemde, k gerçel sayı olmak üzere, 
y(k-1)x*-k*2 doğrusu orijinden ve A noktasından 


geçiyor. 
A noktasının apsisi 4 olduğuna göre, ordinatı (a 
kaçtır? 
A)4 B)0 C)-4 D) -8 Ep) -a2 7 


11. Analitik düzlemde, yamx*n doğrusu A(-1,3) noktasın- 
dan geçiyor. 


Doğrunun eğimi 3 olduğuna göre, n kaçtır? 


A)1 B)3 G6 D) 9 E) 12 


12. Analitik düzlemde, A(1,2) ve Bfa,b) noktaları 
3x-2y4c-0 doğrusunun üzerinde olduğuna göre, b 
nin a cinsinden ifadesi aşağıdakilerden hangisi-dir? 








A) 3a -1 B) 3a —1 o) a-i 
2 2 2 


41 
D)a-— 
a 








TEST /4 | 





13. Analitik düzlemde, eğimi 5 olan ve A(6,2) noktasın- | 


dan geçen doğrunun denklemi aşağıdakilerden 


hangisidir? 
A) 2x-3y41-0 (OB) 2x-3y46-0 oC) 2x-3y-6-0 
D) 2x*3y-18-0 E) 2x43y-1-0 





14. Analitik düzlemde eğimi ç olan ve A(2,4) nokta- 
sından geçen doğrunun denklemi aşağıdakilerden 
hangidir? 


A) x*5y-6-0 (OB) x*5y—22-0 
D) x—-5y43-0 


C) x—-5y-4-18-0 
E) 5x4y—14-0 


15. Analitik düzlemde, x ekseni ile pozitif yönde 45* lik 
açı yapan ve A(4,-1) noktasından geçen doğrunun 
denklemi aşağıdakilerden hangisidir? 


A) x-4 B) x-y—-5-0 


D) x*y—3-0 E) Xty*#3-0 


G) x—y-43-0 


16. 





Analitik düzlemde, AB doğrusunun x ekseni ile pozitif 
yönde yaptığı açının ölçüsü e dır. 
A(8,4) 
tana — 
3 


olduğuna göre, AB doğrusunun denklemi aşağida- 
kilerden hangisidir? 





A) 4x—-3y-20-0  B) 4x-3y420-0 C) 4x43y-44-0 
D) 3x-4y-80 E) 8x-4y-60 





-D 4-E SD 6GE 7-AA 8A g9-B 





10-E 11-C 12-A 13-C 14-B 15-B 16-A 











mii ipini İli a ii öle mi 











DOĞRU ANALİTİĞİ 

















İ. © Analitik düzlemde, orijinden ve A(2,.-1) noktasından 5. 
geçen doğrunun denklemi aşağıdakilerden hangi- 
sidir? 
A) ye2x 


1 
B) y-2 ©) ya x 


D) ya-Ix E) 2y-—3X 


2. o Analitik düzlemde, A(3,-2) ve B(4,—-2) noktaların- 


dan geçen doğrunun denklemi aşağıdakilerden 6. 
hangisidir? 
A) 2x-3y41-0 B) x*y-10 GC) y-2 

D) xs3 E) -2x43y-6 0 


3. Analitik düzlemde, 
2|BG|3JAB| 
B(3,-2) 
olduğuna göre, 

AC doğrusunun 
denklemi aşağıdaki- 





lerden hangisidir? 





D) 2x*-5y—5-0 


A) x#y45-0 B) x4y—-5-0 G) x-y-5-0 

D) x—-y—-5-0 E) -x*2y*-5-0 
4. Analitik düzlemde, 

(0B|-3J0A| 8. 

C(5.-1) 

olduğuna göre, 

AB doğrusunun 

denklemi aşağıdakiler- 

den hangisidir? 

A) x-3y—8-0 B) x-3y4-6-0 O C) x$3y416-0 

E) 3x-y410 
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DOĞRU ANALİTİĞİ TEST /5 
—— ————  -  .  TEST/s 


Analitik düzlemde, 

A noktasının apsisi k, 
ordinatı -3k olduğuna 
göre, d doğrusunun 
geçtiği apsisi 3 olan 
noktanın ordinatı 
kaçtır? 


A)-1 o B)-3 


Analitik düzlemde, 
şekilde verilen AB 


doğrusunun denklemi 


aşağıdakilerlerden 
hangisidir? 


A) V3Xx—y42-0 
GC) V3x4y42-0 





D) 7 


1209 


B) Y3x -y—2-0 
D) x—3y -2/3 0 


E)3x—vV3y42-0 


Analitik düzlemde, 
A(-1,5), B(3,5) 
olduğuna göre, 

d doğrusunun 
denklemi aşağida- 
kilerden hangisidir? 


A) x*y—5-0 
D) x—1 


Analitik düzlemde, 
ABCD kare A(2,0) 
B(6,0) olduğuna 
göre, OC doğrusu- 
nun denklemi aşağı- 
dakilerden hangidir? 


A) x43y—0 
D) 3X-2y-0 


B) -x*3y—6-0 





B) —x-*-2y-0 


GEOMETRİ SORU BAN 





G) xs-5 
E) yz5 


C) 2x-3y-0 
E) —4x4y>0 












© ia. 


9. 


11. 


Analitik düzlemde, d doğrusu Afi ,—7) ve B(3,5) nok- 13. 


talarından geçen doğruya paralel olduğuna göre, d 
doğrusunun eğimi kaçtır? 


A) -6 Bİ o) 5 Dİ g6 


14. 


10. Analitik düzlemde, aşağıda denklemi verilen doğru- 


lardan hangisi 3x-5y-4 2-0 doğrusuna paraleldir? 


A) -3x45y—6-0 
C) 5x43y46-0 


B) 3x4-5y—3-0 
D) 5x—3y-0 
E) x— 
5 





D) —3x42y-9-0 E) -3X4y41-0 


Analitik düzlemde, 2X-6y45-0 doğrusuna paralel 


olan ve orijinden geçen doğrunun denklemi aşağı- 
dakilerden hangisidir? 


16. 


A) —-6x4y-0 B) —3x4y-0 


E) Xx*3y-0 


C) 3x-4-y0 


3 
Analitik düzlemde, 2x43y—-2—0 doğrusuna paralel 
olan ve A(3,0) noktasından geçen doğrunun denkle- 
mi aşağıdakilerden hangisidir? 
A) 2x$3y4120 (o B) 2x$3y—6-0 C) 2x43y4-9-0 
D) x—3y—0 





Analitik düzlemde, A(1,—6) ve B(3,7) noktalarından 
geçen d, doğrusu ile C(-1,4) ve D(k,k*1) nokta- 
larından geçen d, doğrusu birbirlerine dik olduğu- 
na göre, k kaçtır? 


-19 —17 11 7 37 
A B Cc D 
11 ) 9 ) 3 ) 13 15 





Analitik düzlemde, 
(2a—-1)x4-y4-3-0 
X—2y410 


doğruları dik kesiştiklerine göre, a kaçtır? 


A) -Z B) > o) > D) > EE > 





Analitik düzlemde, 
dı : —x1*2y—-2-0 
d, Ld, 

A(6,0) ed, 
olduğuna göre, 


d,:-x*2y-2-0 


d, doğrusunun 
denklemi aşağı- 
dakilerden hangisidir? 


A) x-3y41-0 — B) x-2y41-0 
D) 2x-y—6-0 


C) 2x—y—12-0 
E) X*2y—10 


Analitik düzlemde, 5xt-2y-3-0 doğrusuna dik olan 


ve A(1,2) noktasından geçen doğrunun denklemi 
aşağıdakilerden hangisidir? 


A) 5X-2y—1-0 OB) 5x42y-3-0 


D) 2x-5y-4-8-0 


C) 2x-5y—10-0 
E) 2x-5y4-6-0 





2-G 3-D 4-A 5-E 6-B 7-E 8-C 9S-E 10-A 


11-B 12-D 13-E 14-B 15-C 16-D 
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DOĞRU ANALİTİĞİ | ORA iri 
LE 9. Analitik düzlemde x eksenini apsisi 4 olan noktada 
İ. Analitik düzlemde 2x-3y412-0 doğrusunun x ek- 5. Analitik düzlemde, Dan ; iz 
e gli , e y eksenini ordinatı -3 olan noktada kesen doğru- 
senini kestiği noktanın apsisi kaçtır? 2x—3y46-0 nun denklemi aşağıdakilerden hangisidir? 
m pa x*-y-4—0 
< — -4 Dk 
A) -8 B) -6 6) ) doğrularının Xx zl kestikleri noktalar arasında. A) 3x44y412-0 B) 3x—4y4 12-0 
i ir? 
ki uzama e C) 3x—4y—12-0 D) 4x43y412-0 
A) 7 B) 6 C) 5 D)4 Sk E) 4x4-3y—12—0 
10. Analitik düzlemde, eğimi : olan ve A(2,3) noktasın- 
: Mei xy. e : : dan geçen doğrunun Xx eksenini kestiği noktanın 
2. Analitik düzlemde, “-Y-1 doğrusunun x ekseni 6. Analitik düzlemde, 7-. -1 doğrusunun eksenleri ii 
3 2 apsisi kaçtır? 
ni kestiği noktanın apsisi kaçtır? kestiği noktalar arasındaki uzaklık kaç br dir? 
A) 3 B) -2 o) 1 D)2 E) 3 A)2 B)3 o) 2/3 D) V13 ES A) -6 B) -4 O) -1 D)2 E) 4 
Gi) 
İİ 
EH 





11. Analitik düzlemde, A(-1,3) noktasından geçen 
doğru y eksenini ordinatı -5 olan noktada kestiğine 
göre, doğrunun denklemi aşağıdakilerden hangi- 


MERE ARNE ÇERKES KOMAR Kör KERE YAYALARI YA MMSİYENEERİNİRE EEE EZEN REERRİSARRECEREREKRERRERR 


Analitik düzlemde, 3x-ky--6-0 doğrusu y eksenin ven 
: inatı — tiğine göre, k kaçtır? 
senini kestiği noktanın ordinatı kaçtır? ordinatı -3 olan noktada kestiğine g $ A) 8x4y45-0 B) 8x—ys4-5-0 C) xt3y-8-0 
A) 1 B) 3 C)4 DE Es A) -2 B-ı Gi D2 Pa Dee. Ep sayemel 


ŞİRK MANADA ASAN 


Analitik düzlemde, A(1,—-1) ve B(3,2) noktalarından 











13. Analitik düzlemde, bir doğrunun eğiminin -- olduğu 
biliniyor. z 
Buna göre, aşağıdakilerden hangisinin verilmesi, 
bu doğrunun denklemini bulabilmek için yeterli de- 


ğildir? 


A) Doğrunun geçtiği herhangi bir noktanın koordinatları 

B) Doğrunun x eksenini kestiği noktanın apsisi 

C) Doğrunun x ekseni ile yaptığı açının tanjantı 

D) Doğrunun y eksenini kestiği noktanın ordinatı 

E) Doğrunun geçtiği apsisi ile ordinatı eşit olan nokta- 
nın koordinatları 


14. Analitik düzlemde, şekilde 
verilen d doğrusuna dik 
olan ve A(1,-3) noktasın- 
dan geçen doğrunun 
denklemi aşağıdakilerden 





hangisidir? 
A) 2x-*-3y-4-7-0 B) 3Xx*-2y4-9-0 
C) 3x42y—-9-0 D) 3x-2y-9-0 


E) 3x-2y49-0 


15. Analitik düzlemde, 
verilen d doğrusunun 
denklemi aşağı- 
dakilerden hangi- 
sidir? 





A) 3x 4y31-0 B) V3x—y-3-0 
O) V3x—y—y3 -0 D)x—-Y3y 43 —0 
E)x sv 3y 43/3 —0 





Lİ 
7 
3. Analitik düzlemde, 5x-6y424-0 doğrusunun y ek- 7. 








N ei iş 16. Analitik düzlemde, -x4y-2-0 doğrusuna dik olan 
€ e ârusu xek- geçen doğrunun y eksenini kestiği noktanın x ekse- az İİ 
8. Analitik düzlemde, kx*(k*1)y-12-0 doğru nine uzaklığı kaç br dir? ve y eksenini ordinatı 3 olan noktada kesen doğru- 
itik dü KY ğ kseni senini apsisi 4 olan noktada kestiğine göre, Y ek e nun x eksenini kestiği noktanın apsisi kaçtır? 
Seç mileme 56” Li Gi senini kestiği noktanın ordinatı kaçtır? Ay1 B)a o) Ez D)3 A 
ni kestiği noktanın ordinatı kaçtır? > 5 a 2 2 A) -3 B) —-1 C) 1 D)3 E)6 
A)1 B)2 > 

A) -6 B) -4 C) —3 D)3 E) 6 G C 4E S&A &D 7A &D 9C 10B 11lA 12C 13C isa 158 16-D 
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! 


| TEST /6 
Zİ b Ne 






















İ. Analitik düzlemde, 5. 


d, :3X-2y15-0 
d, : X-3yt4-0 


doğrularının kesiştiği noktanın apsisi kaçtır? 


Aİ B) O o) 1 D)3 E) 5 


2. Analitik düzlemde, 6. 
d, :X4y-50 
d, : x-yt10 


doğrularının kesiştiği noktanın koordinatları aşağı- 
dakilerden hangisidir? 


A) (1) B)(40) ©)(24) D)(23) E) (4-2) 





3. Analitik düzlemde, 7. 


d, : 2x-3y46-0 
d,:x-—3 


doğrularının kesiştiği noktanın ordinatı kaçtır? 


A) -3 B) -1 Cc) 0 D) 1 E)3 


4. Analitik düzlemde, 
d,:x1y-6-0 
d, : 3Xx-y-2-0 
si 
doğrularının kesiştiği noktadan geçen ve eğimi 3 
olan doğrunun denklemi aşağıdakilerden hangi- 


sidir? 


A) x*3y*t1-0 
D) x-3y410-0 


B) 3x-yt4-0 C) x—-3yt5-0 
E) 4x4-2y—-5-0 
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DOĞRU ANALİTİĞİ TEST /7 





Analitik düzlemde, 9. Analitik düzlemde 


13. Analitik düzlemde, 3x4 ğ 
Ni 3 , YV-9-—0 doğrusunun iği 
ki ii d-LJAB) aşağıdakilerden hangisidir? e 
d,:—xt3yt19-0 JACJ-JBCj 
doğrularının kesiştiği noktadan ve A(-i,3) noktasını. A(1,3), B(-1,7) 
dan geçen doğrunun denklemi aşağıdakilerden olduğuna göre 
hangisidir? ğ i 
d doğrusunun 
denklemi aşağı- 
A) 4x—-3y—-6-0 OB) 8x*5y-7-0 CC) —Xt4y41-p 
B) X-3y41-0 oC) x-2y410-0 
D) x-2y410 E) 3Xx4y—5-0 
İ 
doğruları sabit bir noktadan geçtiğine göre, k kâç- 10. Analitik düzlemde, A(2,5) ve B(0,-3) noktalarına 





A) 2x4y—5-0 





dakilerden hangisidir? 
D) 3x—4y410 . E) 8x45y—39—0 
Analitik düzlemde, 


d, : x-y—10 
d,:Xty—-5-0 
d,:3x1(2k1-1)y—6-0 


dok 14. Analitik düzlemde, eğimi ; olan ve A(5,3) noktasın- 


eşit uzaklıkta bulunan noktaların geometrik yeri 
aşağıdakilerden hangisidir? : dan geçen doğrunun grafiği ğ i i 
g geç Ğ grafiği aşağıdakilerden hangi- 
A) -3 B-E 0-1 D) sidir? 

A) 9x-7y41-0 OB) 5x-9y411-0 0) 3x—-y410 


D) xt2y-6-0 E) X44y—5-0 





Analitik düzlemde, 5x—3y*10-0 doğrusu ile X 

ekseni üzerinde dik kesişen doğrunun denklemi 

aşağıdakilerden hangisidir? 11. Analitik düzlemde, KER almak özerâ, 
(1 -2k)x$-(1—5k)y—5—-3k—0 


denklemi ile verilen doğruların kesiştiği noktanın 
koordinatları aşağıdakilerden hangisidir? 





A) 4x-yt10 
C) 3x4-5y—-6-0 
E) 3x4*5y--6-0 


B) x*y*t2-0 
D) 3x45y1-4-0 


A4) B (3) ©) (8-1) D) (1) E) (4,3) 


15. Analitik düzlemde -x4y44-0 doğrusunun grafiği 
aşağıdakilerden hangisidir? 

Analitik düzlemde, 

d, ved, doğrularının 

eksenleri kestikleri nok 

talar gösterilmiştir. 
















mt A A AD YEŞİLLE SHE BERE Aİ ASEEENESLELİ RE LL ŞE 


| 12. Analitik düzlemde, A(0,2) noktasından geçen doğ- 


ruların (doğru demetinin) genel denklemi aşağıda- 
kilerden hangisi olabilir? 


Buna göre,d, ved, 
doğrularının kesim 
noktalarının koordi- . 
natları aşağıdakiler- 


den hangisidir? A) (143m)x * (1-m) y-2 <0 

B) (3m--4)x 4(m-5) yem -0 

©) (2m-6)x $ (m-3) y-4-m-0 
D) (1 2m)x $ (1m) y-2-2m —0 


E) (2-3m)x * (1-5m) y*-m—1 -0 


GEOMETRİ SORU BAN 
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İ. © Analitik düzlemde, ordinatı daima apsisinin 2 katın- 5. 
dan 5 fazla olan doğrunun eğimi kaçtır? 


Ay'42 B) -1 Cc 0 D) 1 E)2 


2. o Analitik düzlemde, KER olmak üzere, A(k-1,k41) 


noktalarının oluşturduğu doğrunun denklemi aşağı- 
dakilerden hangisidir? 


B) 2y-3x-1 C) 3y--2x41 6. 
E) 5y-—3x4*2 


A) ys-x-t3 
D) yx4-2 





3. Analitik düzlemde, kER olmak üzere, A(k,-k--4) 
noktalarının geometrik yer denklemi aşağıdakiler- 7. 


den hangisidir? 
A) 2x-3y41-0 (OB) 4x-y46-0 oC) 3x15y-9-0 
D) x*y—4—0 E) 4Xx*y-x5-0 


4. Analitik düzlemde, 
D -/(.y) xt, ys8t-5, tER) 
parametrik denklemleri ile verilen doğrunun denkle- 
mi aşağıdakilerden hangisidir? 


A) y—x*1 
D) —yx-5 


B) yz3x-5 C) 4y-3x*1 
E) 3y-—x-46 
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Analitik düzlemde, 

A(1,4) noktasının x-4 
doğrusuna göre, simetriği 
olan B noktası şekilde - 
gösterilmiştir. 


Buna göre, B noktasının 
koordinatları aşağıdaki- 
lerden hangisidir? 


A)(44) B)(36) ©) (74) D) (6,8) 


9 04) 


Analitik düzlemde, A(5,—3) noktasının x——2 doğru- 
suna göre, simetriği olan noktanın koordinatları 
aşağıdakilerden hangisidir? , 


A) (5.-1) B) (9-3) C)(4-6) D)(24) E)(3-5) 


Analitik düzlemde, A noktasının x eksenine göre si- 
metriği B(1,3) olduğuna göre, A noktasının koordi- 
natları aşağıdakilerden hangisidir? 


A) (4,0) B) (1-3) C)(1-3) D) (13) E) 64) 


Analitik düzlemde, 

A(2,1) noktasının 

y5 doğrusuna göre, 
simetriği olan B noktası 
şekilde gösterilmiştir. 





Buna göre, B noktasının mA 
koordinatları aşağıdakilerden hangisidir? 


A) (2.9) O B(ei) C)(89) Dye) Bİ 


GEOMETRİ SORU BANKASI 
















9. Analitik düzlemde A(3,4) noktasının y--1 doğru- 


suna göre, simetriği olan noktanın koordinatları 
aşağıdakilerden hangisidir? 


A 8-1) B) 654) GC) (5-1) D)(4.-2) E) (3-6) 


10. Analitik düzlemde, 
A(7,1) noktasının 
yx doğrusuna 
göre, simetriği olan 
B noktası şekilde 
gösterilmiştir. 





Buna göre, B noktasının koordinatları aşağıdakiler- 
den hangisidir? 


A)(7) B (84 O(M19) Dj) 1-7) E) (4,12) 





İl. Analitik düzlemde, A(7,-2) noktasının yzx doğru- 


suna göre, simetriği olan nokta aşağıdakilerden 
hangisidir? 


A) (7.2) B)(2,7) C)(-27) D)(-87) E)(-2,-7) 


12. Analitik düzlemde, 
A(-6,0) noktasının 
ys-—x doğrusuna göre, 
simetriği olan B noktası 
şekilde gösterilmiştir. 


Buna göre, B nok- 
tasının koordinatları 
aşağıdakilerden 
hangisidir? 





A) (6,0) B) (0,6) oC) (4.0) 


D) (0,8) 


E) (0,10) 





13. Analitik düzlemde, A(4,-9) noktasının y—x doğru- 


suna göre, simetriği olan noktanın koordinatları 
aşağıdakilerden hangisidir? 


A) (4,8) B)(84) 0)(8-4) D)(9-4) E) (94) 


14. Analitik düzlemde, 
AB doğrusunun 
x-5 doğrusunu 
göre simetriği AC 
doğrusudur. 
B(2,0) 
olduğuna göre, 





x-5 
C noktasının apsisi 
kaçtır? 
A) 6 B) 7 c)8 D) 9 E) 10 


15. Analitik düzlemde, 
AB doğrusunun x 
eksenine göre 
simetriği 
AC doğrusudur. 
B(0,7) 
olduğuna göre, |BC| kaç br dir? 





A) 7 B) 9 C) 10 D) 13 E) 14 


16. Analitik düzlemde, 
A(k,0) B(0,6) 
olduğuna göre, 
AB doğrusunun x ekse- 
nine göre, simetriği olan 
doğrunun y eksenini 
kestiği noktanın ordinatı kaçtır? 





A) -7 B) -6 O 5 


D) -4 


E) -3 





2-D 3-D 4-B 5-C 6B 7-C 8-A S-E 


10-A 11-C 12-B 13-D 14-6 15-E o16-B 
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İ 








A RE ge eg A DEM MG A MERT ga, YA 





.. 


E-— — VOYRU'ANALINĞI | GÜN DOĞRU ANALİTİĞİ 
M———— Mm  ———————————— —  V 2 


1. Analitik düzlemde, 





TEST /9 


5. Analitik düzlemde, 9. “Analitik düzlemde, ax*tby*tc-0 doğrusunun yex 13. Analitik düzlemde, 2X-3y4-1-0 doğrusunun A(1,4) 
doğrusuna göre simetriği olan doğrunun denklemi noktasına göre, simetriği olan do 


şekilde gösterilen dı: x-3y41-0 ğrunun denklemi 
d doğrusunun d.: 3y-x-7-0 aytbxtc-0 dır. aşağıdakilerden hangisidir? 
y eksenine göre 2 


simetriği olan 
doğrunun, 
x eksenini kestiği 


Bu bilgiye göre, 3x-2y4-4-0 doğrusunun y>x doğ- 
rusuna göre, simetriği olan doğrunun denklemi 
aşağıdakilerden hangisidir? 


doğrularına eşit uzaklıkta bulunan noktaların geo- 


metrik yer denklemi aşağıdakilerden hangisidir? A) 2x4y-6-0 B) 2x—-3y419-0 C) 3X—y46-0 














noktanın apsisi D) 2x-3y 421-0 E) x*4y4-1-0 
kaçtır? Ae yl 7 ©) X-3yt4z0 A) 3x42y440  B) 2y-3X44-0 O) -2x43y44-0 
D) x-3y413-0 E) yz-3 D) 4x-3y-6-—0 E) x-y*410 
A) -3 B) -4 C) -6 D) -8 E) -10 
10. Analitik düzlemde, 3X*-7y—6-0 doğrusunun, ikinci 
6. “Analitik düzlemde, bir doğrunun kendisine dik olan bir açıortay doğrusuna göre simetriği olan doğrunun 
eksenini A(- 4,0) nok- doğruya göre simetriği olan doğru yine kendisidir.” denklemi aşağıdakilerden hangisidir? 


14. A(-1,3) noktasının 2X-3ytk-0 doğrusuna göre 


il simetriği B(3,5) noktası olduğuna öre, k kaçtır? 
tasında kesen d doğ- di B(3,5) ğ g açtı 


rusunun, X<1 doğru- 
suna göre, simetriği 


Bu bilgiye göre, 2x—3y--1—0 doğrusunun 
3xt2y-6-0 doğrusuna göre, simetriği olan doğru A) x-3y19-—0 B) 3X—-7y-620 9 C)3x-7y46-0 


aşağıdakilerden hangisidir? D) 7x43y—6-0 E) 7X43y4-6-0 A)2 B)4 0) 6 D)8 E) 10 
olan doğrunun x ek- 


senini kestiği nokta- 


nın apsisi kaçtır? A) 2x-3y1t1-0 (OB) 2x-3y-6-0 (oC) 3x42y-6-0 





2. Analitik düzlemde, Xx 
| 




















D) 3x4-2y41-0 E) 4X—y41x0 
A) 3 B) 4 C)5 D) 6 | 
| 
İİ. Analitik düzlemde, 
AB doğrusunun C(3,-2) A.8) B 
i noktasına göre, simet- 
| riği d doğrusudur. C8.-2) 
A(1,3) olduğuna öre, d 
Mi pü 15. Analitik düzlemde, 5x44y-6-0 doğrusunun y3 
3. Analitik düzlemde, 3x-5y-4-1-0 doğrusunun 7. “Analitik düzlemde, axtbytc—0 doğrusunun x ekse- noktaların hangisinden doğrusuna göre, simetriği olan doğrunun denklemi 
3x-5y44-0 doğrusuna göre simetriği olan doğru- nine göre simetriği olan doğrunun denklemi kesinlikle geçer? aşağıdakilerden hangisidir? . 
nun denklemi aşağıdakilderden hangisidir? ax-bytc-0Odır. 
Bu bilgiye göre, 2x4-6y—5—0 e ri ei A) (5-7) B)(3-6) O) (9.-8) D)(6-1) ©) (7-5) A) 4X-y4120 OB) 5x44y415-0 C) 5X*4y-4-6-0 
i N — i öre si iği doğrunun denklemi aşağı- i 
— iz B) 3x-5y4-7-0 oC) 3x-5y—2-0 nine göre simetriği olan D) 5X—4y418-0 5X-4y4-6-0 
e ) di dakilerden hangisidir? ) y E) y 
D) 5x-3y--6-0 E) 3x*5y—1-0 
A) -2xt6y-5-0 OB)3x-y41-0 C) 4x13y-6-0 
D) -x*y#150 E) 2x-6y-5-0 | 
12. Analitik düzlemde, A1) . ğ 
AB doğrusu ve AB 
; j doğrusunun C(4,1) 
z noktasına göre si- CA) 
4. — Analitik düzlemde, A d, metriği olan d doğ- 
d,/d,//d, B > rusu şekilde göste- z : 
|AC| - 3JAB| z rilmiştir. 
dı: 2x-3y4150 A ue AB dat ğimi 3 olduğ N 
,—1) ve oğrusunun eğimi — olduğuna göre, mi Ni 
dı: 2x—3y44-0 C da p i Ni un y ekse- z ei a 16. Analitik düzlemde, 2X43y-k0 doğrusunun x ekse- 
olduğuna göre, 8. Analitik düzlemde, 4x46y—-1-0 doğrusun j 


d doğrusunun denklemi aşağıdakilerden hangisidir? 
d, doğrusunun denklemi aşağıdakilerden hangisi- 


dir? 


nine göre, simetriği olan doğrunun denklemi asi 
dakilerden hangisidir? 


nine göre, simetriği olan doğru A(3,4) noktasından 
geçtiğine göre, k kaçtır? 







A) 3x-5y44-0 B) 3x—5y4-2-0 C) 3x-5y-0 


A) -4x46y-1-0 ( B) 6x44y-1-0 C) 6x-4y49- D) 3X45y44-0 X4y-2-0 A) 6 B) -4 C) -2 D)2 
) Yy , y 


D) 3x-2y-4-8-0 E) 2x-3y46-0 


A) 2x-3y47>0  B)2x-3y49-0 CO) 2x-3y410-0 
D) 3x—2y41-0 E) 3x—2y49-0 





4-C 5-C 6A 7-E 8-A 9-C 10-E M-A 12-C 13-B 14-E 15-D 
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1. d: 3x—-4y—1-0 
a A(1,3) 


Analitik düzlemde, A(1,3) noktasının 3x-4y—1-0 
doğrusuna uzaklığı kaç br dir? 


A) 1 B) 2 o) 3 D)4 E)5 


2. Analitik düzlemde, A(1,-3) noktasının y-—-x-4-4 doğ- 
ruğuna uzaklığı kaç br dir? 


A)2y2 B)3 C) 4 D)3y2 E)5 


3. Analitik düzlemde, A(-V5,v5) noktasının 
2x-y4m0 doğrusuna uzaklığı 2 br olduğuna 
göre, m kaç olabilir? 


A)sYJ5 Bsy3 OsY5 Ds pas 


4. Analitik düzlemde, 
A(C2,4) noktasının 
d:3x-y4-6-0 
doğrusuna göre, 
simetriği B noktası 


AC2,4) 









olduğuna göre, d:3x-y-6-0 
JAB| kaç br dir? 

B 
MS BsY5 O D) e E) 10 
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TEST / 10 


5. Analitik düzlemde, 


yz3x-5 

yz3xt5 

doğruları arasındaki uzaklık kaç br dir? 

AY BVMO G2N5 Deo Bio 


6. Analitik düzlemde, 


5 
x-2y——-0 
-Ey 5 
2x -4y-4-5-0 


doğruları arasındaki uzaklık kaç br dir? 


A)1 M3 OY5 DMO ped 
7. — Analitik düzlemde, A D 

kenarları | | d, :x-2y41>0 

x-2y1t10 | | 

x-2yt11>0 B GC d,:x-2y411-0 


doğrularının üzerinde bulunan ABCD karesinin şev- 
resi kaç br dir? 


A a5 O Bjavlo 


E 85 


Cc) e/3 Des 


8. Analitik düzlemde, 
gösteriler d, ve d, 
doğruları arasındaki 
dar açı kaç dere- 
cedir? 


A 30 B 35 C)45 





D) 55 





İ 
İ 












9. 


10. Analitik düzlemde 






DOĞRU ANALİTİĞİ 








Analitik düzlemde 


y—y3x41 
y-2 


doğruları arasındaki geniş açı kaç derecedi 
SPAŞE KAÇ edir? doğruları arasındaki geniş açı kaç derecedir? 


A)100 B)120 C)135 D)150  E) 160 


A)135 B)145 ©)150 D)160  E) 170 





14. Analitik düzlemde eğimleri İ ve 2 olan iki doğru- 
3 


nun arasındaki dar açı kaç derecedir? 





d, :x-y53 
d, :X*y—6-0 
doğruları arasındaki açı kaç derecedir? e e e GU bee 
A) 30 B) 45 C) 60 D) 75 E) 90 | 
15. Analitik düzlemde 
d, :X—4y410 
11. Analitik düzlemde e 
ei doğrularının açıortay doğrularından birinin eğimi 
vi Kaç olabilir? 
doğruları arasındaki açı kaç derecedir? 1 i 
? ay i > 2 
) 16 B) 4 Cc) ) D) > E) 1 
A) 120 B) 90 C) 75 D) 60 E) 45 
16. Analitik düzlemde 
d, :4x-y43-0 
| İZ. Analitikdüzlemde d : X-4y42-0 
dixe V3y -2-0 doğrularının açıortay doğrularından birinin denkle- 
dük yen mi aşağıdakilerden hangisidir? 
doğruları arasındaki dar açı kaç derecedir? 
A) x—y-#-1-0 B) 3x—-6y--1-0 C) 4x*y—6-0 
A) 45 B) 60 C) 75 D) 85 E) 88 D) 6x-2y49-0 E) -3Xx4y490 





-A 4-C 5B 6C 7E 8-D 9-B 10-E 11-B 12-C 18-A 14-E 15-E 
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1. © Analitik düzlemde, 
X-y--4-0 doğrusu ile 
eksenler arasında 
kalan taralı bölgenin 
alanı kaç br? dir? 


B) 4 





2. Analitik düzlemde -3x42y46-0 doğrusu ile eksen- 
ler arasında kalan bölgenin alanı kaç br? dir? 
A) 3 B) 4 G5 


D)6 E)7 


3. Analitik düzlemde 11 —1 doğrusu ile eksen- 


ler arasında kalan bölgenin alanı kaç br? dir? 


A) 3 B) 5 


o) 7 


D) 10 E) 15 


4. Analitik düzlemde, 
d, :-2x4y—4-0 
d, : 4xt9y—-36-0 
olduğuna göre, d, 
ve d, doğruları ile X 





ekseni arasında 
kalan taralı bölgenin alanı kaç br? dir? 


A) 11 B) 16 Cc) 22 D) 24 E) 36 
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Analitik düzlemde, —x4y—6-0. ve 3Xx42y—12-9 
doğruları ile x ekseni arasında kalan bölgenin alanı 
kaç br? dir? 


A) 10 B) 15 CG20  D35 


E) 30 


Analitik düzlemde, 
Xz1,x-5, y-1i vey-4 
doğruları arasında 
kalan taralı bölgenin 
alanı kaç br? dir? 


A) 4 B) 6 


Analitik düzlemde, 

d, :3Xx—-y—3-0 

d, : 3x—-4y—-12-0 
doğruları ve Xx 
ekseni arasında 
kalan taralı bölgenin 
alanı kaç br? dir? 


A)3 B) > 


Analitik düzlemde, 
d:x#3y—3—0 

doğrusu üzerindeki d 
A noktasının apsisi 

-9 olduğuna göre, 
Alan(AOB) kaç br? dir? 


A)2 B) > o) ; 


GEOMETRİ SORU BA 












































9. 


10. Analitik düzlemde, 


sidir? 
A) 3x-4y<12 B) 3x-4y<12 
xt-2y26 -xXt2y>26 
C) -3x44y<12 D) —3x44y>12 
xt2y>6 xt2y>26 
E) xt2y>8 
3xty>8 
2-A 3-B 4-C 5-E 6-C 7-B 8-D S-A 10-E 11-B 12-C 13-C 14-e) 
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Analitik düzlemde, y<2x—-4 eşitsizliğini sağlayan 
bölge aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru 
olarak verilmiştir? 


13. Analitik düzlemde, -3 SX<2, 1sy<4 eşitsizliklerini 


sağlayan bölge aşağıdaki seçeneklerden hangi- 
sinde doğru olarak verilmiştir? 









Xs2 


A) xs-3 
A) ) A y 


B) x-3 
a 








Xx—4, y-—5 ve 
yz3 doğrularının 
grafikleri şekilde 
gösterilmiştir. 


Buna göre, şekilde 
gösterilen bölgeler- 
den hangisi —5<y<3 
ve x>4 şartlarını 
sağlar? 


AI B) Il o) ıl D)V 


Analitik düzlemde, 
A(0,1), B(1,0) olmak 
üzere, verilen taralı 
bölgeyi tanımlaya- 
bilmek için x<0 şartı- 
na.aşağıda verileri 
eşitsizliklerden 
hangisi eklenmelidir? 


14. Analitik düzlemde, 3xt2y-6>0 eşitsizliğini sağla- 


yan bölge aşağıdaki seçeneklerden hangisinde 
doğru olarak verilmiştir? | 





A)x*ys1 B) xty>1 


D) x-y>1 





Analitik düzlemde, 
şekildeki taralı böl- 
geyi ifade eden eşit- 
sizlik sistemi aşağı- 
dakilerden hangi- 
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Test (9) Doğru Analitiği 
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Test (4) Doğru Analitiği 
Test (5) Doğru Analitiği 
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Test 

















NOTLAR: 





Konu Kavrama Serisi 





GEOMETRİ 


eğitim yayınları di 


ASAL İİİ İASİ LALA LİLA İSA LL İŞ Ş ALLA AAA LA SALAA SALAŞ AA ALSA ŞA Şİİ AŞA LALA LALA Lİ LALA İLİ AA AAA LAİ A İAİ AAA Lİ AİA LALA SAGA LİLA ALA İL İLA 








GRAFİK OKUMA 












1. 





Bir voleybol takımı yıl 
içinde oynadığı 60 
karşılaşmadan 12 sini 
mağlubiyet, 28 ini ga- 
libiyet, 20 sini ise be- 
raberlikle bitirmiştir. 
Bu takımın maç s0- 
nuçları dairesel bir 
grafikle gösterildi- 
ğinde, mağlubiyetle 
sonuçlanan maçları 
gösteren taralı dilimin merkeze açısı kaç derecedir? 





A) 60 B) 72 C) 90 D) 100 E) 120 


Yandaki sütun 
grafik bir imtiha- 
na giren 2000 ki- 
şinin aldıkları 
notları göster- 
mektedir. 

Bu grafiğe gö- 
re, imtihandan 
B alan öğrenci- 
lerin sayısı top- 
lam öğrenci sa- 
yısının yüzde : 
kaçıdır? 6. 


Öğrenci sayısı 





> Not EE 





A) 10 B) 15 Cc) 20 D) 25 E) 30 


Satış Fiyatı 
(1) 





Alış Fiyatı 
(LU 


Yukarıdaki grafikte A, B, C, D noktaları ile dört değişik 
malın alış ve satış fiyatları gösterilmiştir. Bu dört mal- 
dan birer adet satıldığı taktirde, kâr veya zarar duru- 
mu ne olur? 


A) 6 TL kâr 
D) 1 TL kâr 


B) 4 TL kâr C) 3 TL kâr 
E) 1 TL zarar 
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Yandaki grafikte 
bir fidanın aylara 
göre boyunun uzun- 
luğu verilmiştir. 


Bu grafiğe göre, 
3. ve 6. aylar 
arasında fidanın 
boyu kaç cm 
uzamıştır? 


ANE ROM ND 


A)8 B) 7 


Yandaki grafikte 

bir aracın yol-zaman 
grafiği verilmiştir. 

Bu grafiğe göre, 
aracın 4 saatlik 

yol boyunca ortala- 
ma hızı saatte kaç 
km dir? 


Yol (km) 


Zaman 
(saat) 





A) 50 B)75 OoO(C)90 D)100 o E)120 


Turgut, bir spor merkezinde spor yaparak zayıflamak 
istiyor. Spor merkezine kayıt için 50 YTL ve her ay için 
aidat olarak 30 YIL ödüyor. Buna göre, Turgut'un 
spor merkezine ödediği paranın aylara göre değişi- 
mini gösteren grafik aşağıdakilerden hangisidir? 


B) Ödenen miktar 


A) Ödenen il 
L 





Zaman 
(ay) 





E) Ödenen miktar 
(TU) 





im in ökmen 


7. 





Yandaki grafikte bir 
bitkinin dikildikten 
sonraki boyunun ay- 
lara göre değişimi 
verilmiştir. Bu grafi- 
ğe göre, bitki dikil- 
dikten kaç ay sonra 
boyu 27 cm olur? 


A) 10 B) 12 


Yandaki şekilde 
bir aracın hız za- 
man grafiği veril- 
miştir. Bu grafiğe 
göre hangi za- 
man aralığında 
araç sabit hızla 
hareket etmekte- 
dir? 





A)0-1 B)2-4 


Yandaki grafik bir malın 
alış ve satış grafiğini 
göstermektedir. Bu 
grafiğe göre, bu malın 
alış ve kâr grafiği aşa- 
ğıdakilerden hangisi- 
dir? 


A) Kâr(rıj) 


Alış 
(1) 





©) Kâr (ruj 







Alış 
(IU) 


AaANOROD 


C) 15 


C) 4-6 


3 


D) 17 


Hız (km/sa) 





123456789 


D) 6-8 


Satış (TL) 





2 


B) Kâr (TL) 


E) Kâr(ıLj) 














Zaman 
(ay) 


E) 21 


> Zaman 
(saat) 


E) 8-9 





12. Şekildeki grafikte 





10. Şekildeki grafik 


- musluğu gösteril- 


TEST /1 


Tuğçe'nin bir işte li > 
tek başına 2 gün 50 
çalıştıktan sonra, 

kalan işi Demet'in 

tek başına 8 gün- 

de bitirdiğini gös- oo 2 
termektedir. 


kai 





Zaman 
2 10 (gün) 





Grafiğe göre, Demet bu işin zünü tek başına kaç 


günde bitirir? 


A) 1 B) 2 C) 4 D) 5 E)8 


YandaAveB 

araçlarının zama- 

na göre bulunduk- M 
ları yerin grafiği 
verilmiştir. A hare- 
ketlisinin hızı saat- 
te 20 km, B hare- 
ketlisinin hızı saat- L 
te 4 km olduğuna 
göre, AveB : i Zaman 
araçlarının hare- o 1 2 (saat) 
kete ilk başladıkları noktalar arasındaki mesafe kaç 
km dir? 


Yer (km) 






A)4 B) 6 C)8 


D) 10 


E) 12 


Hacim (m3) 
bir havuza su dol- A 

duran A musluğu 
ile aynı havuzdaki 
suyu boşaltan B 


miştir. 





Grafiğe göre, Zaman 
havuz boş iken 4 8 (Saat) 
her iki muslukta açılırsa, havuz kaç saatte dolar? 


A)4 B) 8 C) 10 D) 12 E) 16 





6-E 


8-B 9-D 10-C 11-E 12-8) 
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1. © Aşağıda verilen geometrik şekillerden hangisi iki 
boyutludur? 


A) Nokta B) Doğru C) Kare D) Silindir E) Küre 


2. o Düzlemde farklı üç doğru en cok kaç farklı noktada 
kesişir? 





A)3 B)4 C) 5 D) 6 E)7 


3. — Farklı üç doğru bir düzlemi en çok kaç bölgeye ayı- 
rr? 





A)3 4 G5 D) 6 E)7 


4. Aşağıda verilen önermelerden hangileri daima doğ- 
rudur? 


1. Farklı iki nokta doğru belirtir. 
li. Farklı üç nokta düzlem belirtir 
ii. Farklı dört nokta uzay belirtir. 





A)I B) IN GC) Lili D)İ, Nİ LİLİ 
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5. 








R2 de aşağıdaki önermelerden hangisi daima doğ. 
rudur? 


A) Paralel olmayan iki doğru çakışıktır. 

B) Kesişen iki doğru birbirine diktir. 

G) Üç farklı doğru aynı noktada birbirlerine dik kesişe. 
bilir. 

D) Farklı üç noktadan üç doğru geçer 


E) Dik olan iki doğrudan birine paralel olan doğru diğe. 
rine diktir. i il 


Düzlemde aşağıdaki önermelerden hangisi yanlış- 
tır? 


A) Paralel iki doğru kesişmez 
B) Bir noktadan sonsuz tane doğru geçebilir. 


GC) Bir doğruya üzerindeki bir noktadan sonsuz tane dik 
doğru çizilebilir. 


D) Paralel iki doğrudan birini kesen bir doğru diğerini 
de keser 


E) Bir noktada kesişen iki doğru paralel değildir. 


R3 te aşağıdaki önermelerden hangisi kesinlikle 
doğrudur? 


A) Paralel olmayan iki doğru en az bir noktada kesişir 





B) Paralel iki doğrudan birisini dik kesen doğru diğeri- 
ni de dik keser 


C) Farklı üç doğru bir noktada dik kesişebilir 


D) Farklı üç doğrunun ortak noktası yoksa, doğrular 
birbirlerine paraleldir. 


E) Bir doğruya dışındaki bir noktadan sonsuz tane dik 
doğru çizilebilir. 


i 


Uzayda aşağıdaki önermelerden hangisi yanlıştır? 


A) Paralel olmayan iki düzlem kesişir 

B) Kesişen iki düzlemin arakesiti bir doğrudur. 

G) Bir düzleme dışındaki bir noktadan sonsuz tang dik 
doğru çizilebilir. 

D) Düzlemin üzerindeki bir doğruya, bu doğrunun UZ& 
rindeki bir noktadan geçeri sonsuz tane dik doğ 
çizilebilir. 


E) Aykırı doğrularırı ortak noktası yoktur. 
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UZAYDA TEMEL KAVRAMLAR 


9. 


10. 


11. 


12. 











TEST /1 
(ABI E düzlemine A 13. Uzayda bir noktadan 15 cm uzaklıkta bulunan nok- 
diktir. BC, E düz- taların oluşturduğu geometrik şekil aşağıdakilerden 
lemi üzerindedir. hangisidir? 
JAB|—7 cm 
İBC|5 cm 


A) Yarıçapı 15 cm olan çember 
B) Yarıçapı 15 cm olan daire 





C) Taban yarıçapı 15 cm olan silindir. 
olduğuna göre, |AC| kaç cm dir? D) Yarıçapı 15 cm olan içi boş küre 


E) Yarıçapı 15 cm olan içi dolu küre 


AaAVS B)Y74 Cayi5 Deyi Ese 


E ve F düzlemlerinin 
ölçek açısı 30“ dir. 

E düzlemi üzerinde 
alanı 24cm? olan ta- 
ralı bölgenin F düz- 
lemi üzerindeki iz- 
düşümünün alanı 
kaç cm? dir? 


14. Uzayda bir çembere değişik açılardan bakıldığında 
aşağıda verilen görüntülerden hangisi görülemez? 


A) B) a o) - 





A) 12 B) 12/3 C) 18 D) 20 E) 24 


d doğrusu E düzlemi 
ile 459 lik açı yapacak 
şekilde kesişiyor. 


JAB|-12 cm 





olduğuna göre, JABJ nin E düzlemi üzerindeki izdü- 







şümünün uzunluğu kaç cm dir? 15. Şekildeki dik koniye 
tam tepeden bakıldı- 
ğında görünen şekil 
A)3 B)6 Cc) 63 D) 62 E) 12 aşağıdakilerden 


hangisi gibidir? 


B, C ve D noktala- 
rı E düzlemi üze- 
rindedir. (AB) 

E düzlemine dik 


m(BCD)—90* 





|AB|—5 cm 
|BG| 6 em 
İDGC|s3 cm 


olduğuna göre, |AD| kaç cm dir? 


Aay/3 BsV2 Gay DYO 


E) V7a 








İC 2A g&E 4A SE &C 7C 8C 4B 108 11D izD izD 14D  15-C 
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Test (1 - 5) 
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Dikdörtgenler Prizması 
Kare Tabanlı Dik Prizma 
Küp 


Test (6) 
Silindir 


Test (7) 
Dik Piramit 
Düzgün Dörtyüzlü 


Test (8) 
Düzgün Sekizyüzlü 
Dik Koni 


Test (9) 
Küre 





kariezyeni 


eMitim yayınları 
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KATI CİSİMLER 

















1. © Bir taban ayrıtının uzunluğu 4 cm olan düzgün yedi- 5. o Şekildeki düzgün beşgen A A a 2 Aik : NK, ? 
gen tabanlı dik prizmanın tüm alt ve üst taban ayrıt- tabanlı dik prizmanın kaç 9. o Dikdörigenler prizmasının kaç tane yüzeyi vardır? 13. Cisim sa e olan bir dikdörtgenler priz- 
larının uzunlukları toplamı kaç cm dir? tane ayrıtı vardır? B E irasinin ai en çi ll & cm li gö- | 
A)4 B) 6 c)8 D) 10 E) 12 re, üçün Yy n mugu Kaç cm dir? 
j 
A)9 B)8 C)7 D) 6 E)5 
A) 32 B) 38 C) 44 D) 56 E) 60 ER ) ) ) ) ) 
li | 
10. Şekildeki dikdört- A D N | 
K L genler prizmasın- 
A) B) C)1 > | 
5 10 5 D) 20 E)a 5 
2. o Şekildekitüm ayrıtları birbi- A )25 (BL||CL| B 14. Ayrttları 


rine eşit olan üçgen taban- 
li dik prizmanın bir ayrıtı 
6 cm olduğuna göre, tüm B G 


ayrıtlarının uzunlukları 
toplamı kaç cm dir? 


7 6. Bir yan yüzeyinin alanı 12 cm? olan düzgün dokuz. 


|FG|8 cm K |FG|-8 cm 
|DK|J 55 cm |KG|6 cm 
IDK| 5 cm 


olduğuna göre, |GL| kaç cm dir? 





F 8 G 
































| olan dikdörtgenler prizmasının en kısa yüzey köşe- 
E E gen tabanlı dik prizmanın yanal alanı kaç cm? dir? | AVA BAM Cs2 D2YM5 Ero geni kaç ml 7 
A) 54 B) 52 ©) 48 D) 42 E) 36 A)112 — B)108 C)96 O(D)84  E)gş | AeY2 BVE Os2 Dağ ps3 
| | 
İ 11. Şekildekidikdört- D 16 C 
| genler prizmasın- 
da 
8 
| ç e IPF|x)PKJ 
i 3.  Birtabanayrıtı 12 cm, yanal ayrıti 9 cm olan düzgün 
çokgen tabanlı dik prizmanın, bir yan yüzeyinin ala- | (TR) SJTAJ L 15. Farklı yüzeylerinin alanı 4 cm?, 5 cm? ve 9 cm? olan 
nı kaç cm? dir? 7. o Şekildeki düzgün beşgen IDC|16 cm k bir dikdörigenler prizmasının tüm yüzey alanı kaç 
tabanlı dik prizmanın bir ta- |CL| <8 cm P p cm? dir? 
A B D E ban ayrıtı 4 cm, yanal ayrıtı 
) 54 )6e o C)72 ) 86 ) 108 6 cm olduğuna göre, yanal | olduğuna göre, |PT| kaç cm dir? A) 18 B) 24 Cc) 32 D) 36 E) 40 
alanı kaç cm? dir? 
| A)6 B8 (C)10 Dak eb 
A) 120 B) 100 C) 80 D) 60 E) 40 12 
» Ayrıtları 16. Şekildeki dikdört- A D 
E ler prizmasın- < il 
4. Şekildeki düzgün altıgen A E | IFGJ 6cm Emi çe 
tabanlı dik prizmada İ IKG|4 cm 
. : İFG|-9 cm i 
IKL| 4 cm IDK|—3 cm 
IKGİJ6 cm 
1BKJ7 cm | 
olduğuna göre, | E 6 Ğ Di 
Alan(CDML) kaç e 4 ae N F 9 G 
cm? dir? olan dikdörtgenler prizmasının cisim köşegeni kaç ii öre, AlanlACDI k ği 
? i , Alan açc ? 
8. o Taban alanı 18 cmf?, yüksekliği 10 cm olan dik pi? Ginrdle2 İMGE s 
manın hacmi kaç cm? dir? 
AB BeB osb Dı Bs A) 20 B) 27 Cc) 30 D) 35 E) 42 
1 
A) 14 B) 18 C) 22 D) 24 E) 28 A)6O B)75 Cao Dızo Ei8 
356 3 İD ZA SE 4E BE BE YA SE SB ia ün ab WE ae 8D 16-8 
— İ JANKAS > ii İ 
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1. o Şekildeki dikdört- A D 
genler prizmasiın- 
da 


|FG|-8 cm 
JKGİ|-6 cm 
IDK|-4 cm 





F 8 G 
olduğuna göre, Alan(AEG) kaç cm? dir? 


A) 10 B) 20 6) 30 D) 40 E) 50 
2. o Şekildeki dikdört- A D 

genler prizmasın- 

da 

|FG|4 cm 

IKG|-3 cm 

|IDK|-2y2 cm 





F 4 G 
olduğuna göre, Alan(EGC) kaç cm? dir? 


As/2 Be/j2 G8j2 Dio/2 E15 


3. o Şekildeki dikdört- A 6 D 
genler prizmasın- 
da 


JAD|-6 cm 
IDK|3 cm 
|KG|4 cm 





F G 
olduğuna göre, Alan(ABGK) kaç cm? dir? 








A)6j10 B)10/3 C)12/3 D)10y5 Ey12 (5 


4.  Ayrıtları 
|FG|s6 cm 
JKGİ 5 cm 
IDKJ4 cm 





F 6 G 
olan dikdörtgenler prizmasının yüzey alanı kaç cm? 
dir? 


A)180 OoOB)160  C)148 D)102 E)74 
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6. 











KATI CİSİMLE 





Şekildeki dikdörtgenler 
prizmasında 


9. Şekildeki kareta- 
banlı dik prizma- 


E 13. 


Alan(EFKL)—12 cm? da 

|CL| s5 cm JAD|—-|DG| 
olduğuna göre, dik- |IBD|4V2 cm 
dörtgenler prizması- JAE|-8 cm 


nın hacmi kaç cm3 dir? 





olduğuna göre, A ve G köşeleri arasındaki en kısa 


F k 



















ra Ga lm eti | 


TEST/2 


Şekildeki kare tabanlı dik 
prizmada 


IFGJs|KG|4 cm 
IDK|9 cm 
JAL| 3 cm 


olduğuna göre, |GL| kaç 
cm dir? 


























uzaklık kaç cm dir? 
A) 20 B) 40 C) 60 D) 80 E) 109 
| As B3B os2 Dağ Bab A2A7 BO gey 
| 10. Bir taban ayrıtının uzunluğu 3V2 cm, yüksekliği 4 14. Şekildeki kare tabanlı dik 
| cm olan kare tabanlı dik prizmanın cisim köşegeni prizmada 
kaç cm dir? E 
Ayrıtları ! JDL|<JKL| 5 
|AB|-4 cm |EG|—|KG|6 cm 
(BF|-5 em As Be Os Deh p|48 IBF|<14 cm 
olduğuna göre, Alan(FKL) (o 14 
ili | kaç cm? dir? 
iz 8 Ğ 11. Şekildeki kare tabanlı dik F 
dö e ; N prizmanın taban çevresi 
olan dikdörtgenler prizmasının hacmi kaç cm! tür? ! 24 cm olduğuna göre, A) 242 B) 212 C) 27 
| taban alanı kaç cm? dir? 
A)80 B)100 C)120 D)160  E)180 
15. Taban ayrıtları 4 cm, 
yanal ayrıtları 6 cm 
olan şekildeki 
kare tabanlı 
İ dik prizmanın 
hacmi kaç cm3 tür? 
Ayrıtları k, 2k ve 3k olan bir dikdörtgenler prizmasının A) 24 B) 30 6) 36 D) 40 E) 48 
hacmi 162 cm3 olduğuna göre, yüzey alanı kaç cm? 
dir? 
| 
A) 198 B) 186 C) 178 D) 172 E) 168 i il 
| 12. Taban çevresi 20 cm olan 
şekildeki kare tabanlı dik A) 64 B) 72 C) 84 D) 90 E) 96 
; prizmada 
IDK|8 cm 
olduğuna göre, 
| Alan(BCGF) kaç cm? dir? 
16. Yüksekliği, bir taban ayrıtının 4 katı uzunlukta olan 
| kare tabanlı dik prizmanın, tüm ayrıtlarının uzunluk- 
Boyutları ardışık tam sayılar olan bir dikdörtgenler priz- ları toplamı 120 cm olduğuna göre, hacmi kaç cm? 
masının hacmi 60 cm3 olduğuna göre, alanı kaç cm? tür? 
dir? 
A) 16 B) 24 Cc) 32 D) 40 E) 48 A)300 (OB)350 OC)400 D)450 E)500 
1 
A)100 OB Gene  D)78. | 2Aa SE 4c SG 6D ZA 8B SE ioD 116 12D İSA 148 ISE 16-e| 
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16. Şekildekieşkenar 


a A 
N La üçgen tabanlı dik 
| İ2. Şekildekiküpte A D prizmanın bir taban ZN 
İAG|—8 cm Et ayrıtı 4 cm, yanal B G 
| ji B ayrıtı 3V3 cm 
olduğuna göre, olduğuna göre, 
küpün hacmi kaç yüzey alanı kaç 
cm3 tür? cm? dir? 
i ZEN 
F G 


A8IJ6 B)81/3 C)27J6 D27j3 E)18 j3 Aaja B)a36ja C)27/3 D)42 E)36 





N 9. Ayrıtlan4cmaolan 13. Şekildeki üçgen tabanlı dik | 
— ünün #ü — , t12 A D z A 
1. — Bir ayrıtının uzunluğu3 al am tüm ayrıtları 5 Yi küpte Di 4 prizmanın taban alanı : 
ir? i ; 
nın uzunlukları toplamı kaç cm küpün hacmi JDLİJKLI B 12 cm?, hacmi 84 cmi N 
kaç cm tür? L olduğuna göre, yüksekliği B GC 
A) 12 B) 18 GC) 24 D) 30 E) 36 olduğuna göre, kaç cm dir? 
IFL| kaç cm dir? 
> ti 
F G 
A) 14 B) 12 A) 6 B) 7 c)8 D) 9 E) 10 E E 
A)3 B)4 C) 5 D)6 E)7 
14. Şekildeki dik üçgen tabanlı A 
6. Ayrıtları7Zcmolan dik prizmada 7 
| N — n 3 
| MR 10. Şekildeki küpün bir â 5 M(EDİ) -90 
|EL| 2 cm ! ayrıtı 4 cm JAB|<3 cm B Cc 
| Ni AĞ > i i 
2. Bir ayrıtı 5 cm olan küpün cisim köşegeni kaç cm olduğuna göre, İ olduğuna göre, |AC|-4 cm 
dir? GL)| kaç cm dir? 1 Alan(AEG) ka 
İ $ 6 
i cm? dir? IFC|6 cm 2 
A)5 B) 5v2 Cc) 53 DES Eto olduğuna göre, prizmanın < & 
| yanal alanı kaç em? dir? E F 
A Ja BJTO Gez DJ pas 
A3y2 Bsy2 A) 60 B) 64 C) 68 D) 72 E) 96 
İ 
| 
| 
15. Ayrıtları A 
| 7.  Ayrıtları8cmolan | JED||DF| 5 cm 3 
ii | 11. Yü tanı 72 cm? olan küpün cisim kö ik ll 2 
3.  Birayrıtı4cmolan A D DL|<2 em » Yüzey atanı 72 cm? olan küpün cisim öşegeni kaç > 
şekildeki küpün, i i | cm dir? |CF|7 cm 
yüzey alanı kaç olduğuna göre, i olan ikizkenar üç- 7 
cm? dir? IBL| kaç cm dir? gen tabanlı dik | 
A2 BS G6 Daja pe prizmanın hacmi e 
| kaç cm3 tür? E F 
8 
7 G İ 
F A)13 B7JZ geji Dsji Bo A) 92 B) 88 C) 84 D) 80 E) 76 
A) 96 B) 92 C) 84 D) 78 E) 72 
| 


8. Şekildeki küpün bir 
ayrıtı 8 cm dir. 


JAP|—2 cm 







olduğuna göre, 
|PG| kaç cm dir? 


4. o Yüzeyalanı 48 cm? olan küpün bir ayrıtı kaç cm dir? 





A2 B2/2 C)4 DA/2 g6 A)a/1ı7 Bayat oajfıi DJ ai 





2C 3A 48 &D 6&A JE 8B GA 16D 11C 12B 1$E 14D 156 16-A) 
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2. 


3. 


Ayrrtları 3, 4 ve 5 sayıları ile orantılı bir dikdörtgenler 
prizmasının hacmi 1620 cm3 olduğuna göre, en uzun 
ayrıtı kaç cm dir? 





A)9 B) 12 C) 15 D) 18 E) 20 


Bir yüzey köşegeni 6 cm olan küpün, hacmi kaç cm3 
tür? 





A)24/3 B)32/3 C)48/2 D)s4j2 E)s6j2 


Alanı hacminin iki katı olan küpün bir ayrıtı kaç cm 
dir? 


A)2 B3 , ©4 D) 5 E)6 


Şekildeki kare ta- 
banlı dik prizmada 


IFG|sJEF| 6 cm 


prizmanın hacmi 
324 cm3 olduğuna 
göre, Alan(PDK) 
kaç cm? dir? 


D) 36 


B) 27 Cc) 32 


İZA IZANLIMASAA Crmilı 








E) 44. 


m se geek eyleme kğ di İRİ 


6. 


7. 








Şekildeki büyük küp ayrıtları 1 cm olan küçük küplerin 
biraraya getirilmesiyle oluşmuştur. Bunun için kullanı- 
lan küçük küplerin sayısı kaçtır? 


A) 16 B) 12 Cc) 10 D)8 E) 6 


Farklı yüzey köşegenlerinin uzunlukları Yâ1 cm, 
4J3 cm ve V61 cm olan bir dikdörtgenler prizma- 
sının cisim köşegeni kaç cm dir? 


A)sje B)eja3 Osja mej/2 Eajs 


Yanal alanı 96 cm? taban alanı 16 cm? olan kare ta- 


banlı dik prizmanın hacmi kaç cm tür? 


A) 96 B) 84 0) 72 


âyin 18 
Bir taban ayrıtı 5 cm, bir yan yüzeyinin mek 
olan kare tabanlı dik prizmanın hacmi kaç ©! 


A60 O B)75 80 OD) 
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D) 64 E) 48 
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9. 


11. 


U 





A) 86 


Şekildeki kare tabanlı dik 
prizmada 


İDL|SJKL| 
IBF|-8 cm 


olduğuna göre, 
JEL|-4JGL)| toplamı 
kaç cm dir? 


A)8 B) 10 C) 12 


Ayrıtları 1 cm, 2cm ve 4 cm olan dikdörtgenler priz- 


masının hacmine eşit hacimde olan küpün yüzey 
alanı kaç cm? dir? 


A)8 B) 12 C) 16 D) 20 E) 24 


Şekildeki küpün bir 
ayrıtı 32 cm 
olduğuna göre, 
AFK üçgeninin 
alanı kaç cm? dir? 





F G 


A)6V2 B18 Ge Dıs E) 24 


12. Boyutları 4 cm, 6 cm ve 8 cm olan dikdörtgenler 


prizması şeklindeki içi boş kutuya, ayrıtları 1 cm 
olan küp şeklindeki şekerlerden en çok kaç tane 
yerleştirilebilir? 











TEST /4 
13. A D E 8 K 
4 4 
B C F G 
ABCD kare, EFGK dikdörtgen 
İDC|JEF|4 cm, JEKJ-8 cm 
olduğuna göre, kareden iki tane ve dikdörtgenden 
yeteri kadar kullanılarak oluşturuları kare tabanlı 
dik prizmanın hacmi kaç cm3 tür? 
A) 128 B) 116 C) 108 D) 94 E) 82 
14. 





15. 


16. 


Ayrıtları xcm, y cm vez cm olan dikdörtgenler prizması 
şeklinde bir kap 15 cm3 su aldığına göre, ayrttları Ex 


y, 3z olan bir dikdörtgenler prizması şeklindeki kap 


kaç cm3 su alır 








A) 15 B) 30 C) 45 D) 60 E) 75 
Şekildeki küpte A D 
lan oranı kaç B EN 
cm dir? 
K 
F G 
1 2 1 1 v2 
A B C D) —— E)—— 
> İz e IE BZ 


Ayrıtları 5 cm, 8 cm ve 10 cm olan dikdörtgenler 
prizması şeklindeki şeker kutusuna tüm ayrıtları 1 
cm olan küp şekerlerden en çok kaç tane yerleştiri- 
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lebilir? 
B)98 o(C)154 D176  E)is A)560 B)500 C)480 D440  E)400 
SB 4B SD 6C A 8D 8B i0E 11C İZE İSA Tap 15-E| 
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1. Bir ayrıtının uzunluğu, ayrıtları v2 cm, V3 cm ve 5. 
2 cm olan dikdörtgenler prizmasının cisim köşege- 

ninin uzunluğuna eşit olan küpün yüzey alanı kaç 

cm? dir? 


GC) 60 D) 96 E) 108 


A) 27 B) 54 


2. Bir taban ayrıtının uzunluğu 7 cm olan kare tabanlı dik 
prizmanın, yüzey alanı 238 cm? olduğuna göre, bir 
yanal ayrıtı kaç cm dir? 


A)3 B) 4 05 D) 6 E)7 


3. o Şekildeki dikdört- 
genler prizmasın- 
da 


IDC|10 cm 
|CL|54 cm 
IKL| 3 cm 





F K 
olduğuna göre, Alan(PFK) kaç cm? dir? 


C) 50 D) 60 E) 75 


A) 25 B) 35 


4.  Ayrıtları 1 cm artırıldığında hacmi 91 cm3 artan bir 
küpün, yüzey alanı kaç cm? dir? 


C) 216 D) 294 E) 300 


A)150 o B) 180 


PE Ma AŞ A 
KOK YAUNUDAKBAMA CSEDICİ 











TEST /5 





Bir yanal ayrıtı 16 cm olan kare tabanlı dik prizma. 
nın hacmi 144 cm3 olduğuna göre, bir yan yüzeyinin 
alanı kaç cm? dir? 


A) 16 B) 32 C) 48 D) 64 E) 80 


10. |DKJ-8cm 


Taban ayrıtları 1 cm, yüksekliği 12 cm olan kare ta- 
banlı dik prizmalardan en az kaç tanesi biraraya 
getirilerek bir küp oluşturulabilir? 





Cc) 72 


D) 96 


A) 12 B) 48 E) 144 


Şekildeki küpte 





|FG|4 cm 
olduğuna göre, 
Alan(AFG) 
kaç cm? dir? 
F 4 G 
Ms Bejz C16 Diejp EA 


il kak akal anal kiii lük mm mn 
iş aka ll klas kk enik blmklni caki ln Psik MEMRRMEE) 

















Bir ayrıtı 6 cm olan 
küpte 


İKF|—2)JFLİ 


olduğuna göre, 


Alan(AFL) 
kaç cm? dir? 

E G 
A)e/3 B12 Ci2ja  D)18 p1e3 
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9.  Şekildekidikdört- 


11. Şekildeki dikdört 2 





genler prizmasın- 
da 


m(EAK) —45* 
m(EKİ) - 309 
LAK |x4V2 cm 
olduğuna göre, 


Alan(EFKL) kaç 
cm? dir? 


A)24 (o B)18 


IGK|12 cm 
IFG| 24 cm 


olduğuna göre, 
şekildeki dikdört- 
genler prizması- 
nın içine yerleşti- 
rilebilecek en bü- 
yük hacimli kare 
dik prizmanın yüzey alanı kaç cm? dir? 





24 G 


A) 972 B) 896 C) 728 D) 694 E) 648 (2 


genler prizması- 

nın bi su ile do- 
5 

ludur. 

IFG|16 cm 

IKG|8 cm 

|DK|s5 cm 





olduğuna göre, prizmadaki suyun tamamını alabile- 
cek en küçük hacimli küp şeklindeki kabın bir ayrıtı 
kaç cm dir? 








13. 


14. 









TEST /5 | 
Şekildeki dikdört- A 12 Dp 
genler prizmasın- 
da 
IPFI|PGl T 
(TDİİTK| 

K 

JAD|12 cm > Ni | 
(DC|-6 cm F Pp G 


DK 4 cm olduğuna göre, |PTJ cm dir? | 


A2AS BNYTO G8 D2YMS5 psp 


Şekildeki dikdört- 
genler prizmasın- 
da 


|DP|2 cm 
İPC|-9 cm 
(TK|3 cm p 
IKL| 6 cm F 





T 3 K 
|CL| 4 cm olduğuna göre, |PT| kaç cm dir? 


A)6V3 B)10 Ca D2b2 Eg: 





Büyük parça Küçük parça 


Büyük bir dikdörtgenler prizmasının bir köşesinden bo- 
yutları 1 cm, 2 cm ve 3 cm olan küçük bir dikdörtgen- 
ler prizması şekildeki gibi ayrılıyor. Büyük prizmanın 
yüzey alanı nasıl değişir? 


A) 22 cm? azalır B) 11 cm? azalır 








GC) Değişmez D) 11 cm? artar 
A4 B6 08 Do Etiz ği 
16. 
10. JFGJ—10cm 
|GKJ4 cm 
olmak üzere, dik- 
dörtgenler priz- 
ması şeklindeki 
kap 2 cm yüksek- 
liğe kadar su ile Z Şekildeki dikdörtgenler prizmasından taban ayrıtı 2 cm, 
doludur. Kabın o F 10 G yüksekliği 5 cm olan kare dik prizma şekilde görüldüğü 
içine ayrıtları P j gibi kesilerek ayrılıyor. Buna göre, prizmanın yüzey 
Y6 cm olan, suda tamamen batan küp şeklinde bir ci- alanı nasıl değişir? 
sim bırakılınca su seviyesi kabın ağzına kadar yükseli- 5 g 
yor. Buna göre, kabın hacmi kaç cm? tür? A) 22 cm? artar B) 12 cm artar | 
| 
C) Değişmez D) 8 cm? azalır 
A) 80 B) 86 Cc) 90 D) 94 E) 98 E) 12 cm? azalır 
1B 2-C 3-A 4-A 5-C 6-E 7-B 8-A 8-D 10-B 11-C 12-B 13-A 14-D 15-C 16-B 
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1. — Taban yarıçapı 3 cm olan dik silindirin taban alanı 5. 
kaç cm? dir? 
A) 6x. B) 9x C) 12x D) 15x E) 18x 
6. 


2. o Taban yarıçapı 2J3 cm, yüksekliği 8 cm olan dik 
silindirin yanal alanı kaç cm? dir? 


A) 32/3r B)s2n C)16y8r D)24vön E)2âr 





i) 
P 










Yeli 


m 





Ka 


Kİ 


7. 
3. — Taban yarıçapı 3 cm, yüksekliği 5 cm olan dik silin- 
dirin hacmi kaç 7 cm? tür? 
A) 30 B) 35 Cc) 40 D) 45 E) 50 
8. 


4. o Taban yarıçapı 5cm, hacmi 1757 cm3 olan dik silin- 
dirin, yüksekliği kaç cm dir? 
A) S5 B) 6 C)7 D)8 E) 9 


DE A A ME er AN 
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EST/6 
Şekildeki silindirin taban 
yarıçapı 4 cm, yüksekliği D Cc 
6x cm dir. 


Buna göre, A noktasından 
D noktasına doğru silindirin 





yan yüzeyi üzerinden bir tur A B 
dönecek şekilde sarılan ipin 
uzunluğu en az kaç 7 cm dir? 

A2fAS BS CSS DEYZ Eto 
ABCD dikdörtgen O a 
|BC|7 cm 

|DC| s5 cm 

5 


olduğuna göre, 

(ABI ve (DCJ 

kenarları birleş- 

tirilerek oluşturu- p 7 C 
lan dik silindirin 

yanal alanı kaç cm? dir? 


D) 30 


E) 35 


A) 15 B) 20 0 25 


(ABI ve (CD) silindirin 

alt ve üst taban çaplarıdır. 
ABC üçgeninin alanı 

18 cm? olduğuna göre, 
silindirin yanal alanı 





kaç cm? dir? 

A)36x OB)32n OG)24r Dj20x Bir 
ABCD dikdörtgen A iğ D 
İDC|s4 cm 
(BC|8x cm 7 


olduğuna göre, 

(ABJ ve (DGİ 

kenarları birleş- 

tirilerek oluştu- op Br 
rulan dik silindirin 

hacmi kaç 7 cm? tür? 


A) 24 B) 32 6) 48 


GEOMETRİ 





| 











9. 


10 


11 


© KATI CİSİMLER 


12. 


O silindir tabanının 
merkezi D 


m(ĞAC) —45* 
JAC|-8 cm 


olduğuna göre, dik silindirin 
hacmi kaç cm3 tür? 


A)36y2r B)32/2x C)24n D)18x E)12/3r 


Yükseklikleri eşit olan 





dik silindirlerde e e 
7 

JAB|—12 cm 

JEB|4 cm dir. 

içteki silindirin hacmi AC EŞ - 

20x cm3 olduğuna göre, 

büyük silindirin hacmi kaç cm3 tür? 

A) 120 B)140x C)160x D)180r E)200x 


(AB) çaplı daireyi 

taban kabul eden dik silindirin 
içinden, JEF| taban çaplı dik 
silindir çıkarılıyor. 


|AB|—2JEF| 


olduğuna göre, çıkarılan 
silindirin hacminin, kalan 
kısmın hacmine oranı 
kaçtır? 


© 
|a 
| 


Dz E) 














13. Taban yarıçapı 1 cm, 


14. 








N m 20 
yüksekliği —cm olan dik 
2 7 
silindirin 5 su ile doludur. 
Silindirin yarıya kadar dol- 


ması için, kaç cm3 su eklen- 
melidir? 





A) 0,5 B)2 GC) 2,5 D)5 E)10 





Dik silindir şeklindeki kap eğik durumda iken su seviye- 


si şekildeki gibidir. Buna göre, kabın yüzde kaçı dolu- 
dur? 


A) 25 B) 30 0) 50 D) 60 E) 75 





Dik silindir şeklindeki kap, taban düzlemi ile belli bir açı 
yapacak şekilde eğilmiştir. |AE|-4 cm, |ED|-10 cm 


olduğuna göre, silindir dik konuma getirildiğinde su 
seviyesi kaç cm olur? 


A)7 B)8 Cc) 9 D) 10 E) 11 

















16. Şekildeki gibi kesilen 
dik silindirde 
Taban yarıçapı 4 cm, JAD(-12 cm 
yüksekliği 10 cm olan Ni 
silindir şeklindeki kapın 3 su şb. 
ile doludur. > olduğuna göre, kesilen 
Kaba 147 cm? daha su ilave kısmın hacminin, kalan 
edersek kapta kaç x cm3 lük parçanın hacmine oranı 
boşluk kalır? kaçtır? 
2 3 2 
Al B) 2 Gi Dy? Epe 
A) 20 B) 30 C) 40 3 5 5 
2-A 3-D 4C S5-E 6-E 7-A 8-E 9-B 10-D 11-B 12-D 13-C 14-C 15-C 16-4) 
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1. 


3. 








Düzgün dokuzgen tabanlı bir dik piramidin kaç tane 
yüzeyi vardır? 


A) 9 B) 10 0) 11 D) 12 E) 13 


Yandaki şekilde taralı 
yüzeyin alanı 16 cm?, 
T noktasının bu yüzeye 
en kısa uzaklığı 5 cm 
olduğuna göre, 
verilen şeklin 

hacmi kaç cm? tür? 








p 18 
3 


A) > B)40 (o C)80 E) 160 


Taban alanı 12 cm?, yüksekliği 8 cm olan düzgün 
yedigen tabalı dik piramidin hacmi kaç cm tür? 


A) 32 B) 48 Cc) 96 D) 108 E) 128 


Taban ayrıtları 10 cm 
olan kare tabanlı dik 
piramidin taban alanı 
kaç cm? dir? 


A) 50 B) 60 Cc) 80 D) 100 


KONU KAVRAMA SERİSİ 





E) 120 
368 











— 


Taban ayrıtları 2 cm, i T 9. 
yanal ayrıtları 

37 cm olan 

şekildeki düzgün 

altıgen tabanı dik 

piramidin bir yan 

yüzeyinin alanı 

kaç cm? dir? A Dp 


A) 12 B) 10 


10 


T, ABCD kare tabanlı T 
dik piramidin tepe nok- 
tasıdır. 5 


İTC|&5 cm 
|BC|6 cm 
olduğuna göre, 


piramidin yüzey 
alanı kaç cm? dir? 


A) 100 B) 92 Cc) 84 D) 76 E) 62 


Taban ayrıtları 4 cm, yan yüz yüksekliği 5 cm olan 
kare tabanlı dik piramidin yüzey alanı kaç cm? dir? 


C) 48 E) 32 


D) 36 


A) 64 B) 56 


Şekildeki düzgün altıgen 
tabanlı dik piramitte i 












JAB|—10 cm 
İTD|s13 cm 


olduğuna göre, piramidin 
yanal alanı kaç cm? dir? 


B)400 (o C) 360 





A) 440 


TI CİSİMLER 





T, ABCD kare taban- 


li dik piramidinin A i 
tepe noktası 
m(TBD) —30* 4 
(TAJ 4 cm C 
JAB| kaç cm dir? a 
A B 
M8 Baja Ca Daja e 2jJ6 
(T, ABCD) kare 
tabanlı dik i 
piramidinde 
(BC|—4 cm vi 
piramidin yüksekliği C 
6 cm olduğuna 
göre, hacmi kaç 4 
cm3 dir? 
A B 
A) 16 B) 32 C) 48 D) 64 E) 80 
(T, ABCD) ve T 


(P, ABCD) dikdört- 
gen tabanlı dik pira- 
mitlerdir. (TKJ ve 
(PKI piramitlerin yük- 





EN EŞ 


seklikleri 
|PKJ 4 cm 8 Cc 
Alan(ABCD)-24 cm? olduğuna göre, iki piramidin va 


arasında kalan boşluğun hacmi kaç cm? tür? 


A) 48 B) 64 Cc) 72 D) 96 E) 108 


(T, ABCD) dik pira- 
midi tabana paralel > 
bir düzlemle kesili- 
yor ve üst kısım pira- 
mitten ayrılıyor. 


İTG|<j€c)| 


—- 


olduğuna göre, pi- 
ramitten ayrılan 

parçanın hacminin, 
kalan parçanın hacmine oranı kaçtır? 





13. (TAJ, ABC üçgen 





düzlemine diktir. 
JAB|-3 cm 
ITA|JAC|-4 cm 
İBC|—5 cm 


olduğuna göre, 
(T, ABC) pirami- 
dinin hacmi kaç B 
cm3 tür? 


A) 24 B) 20 





(T, ABCD) dik pira- 
midi tabana paralel 
bir düzlemle kesili- 
yor. 


1 
TG|- —|ec 
İTGI— 16cj 


olduğuna göre, 
(T, EFGK) pirami- 
dinin hacminin, 
alttaki kesik piramidin hacmine oranı kaçtır? 





1 1 1 1 
A)A- B- gi gl yi 
7 9. ) 15 ) 26 8) 32 
(I, ABC) piramidinin T 
tüm ayrıtları 6 cm 
olduğuna göre, 
yüzey alanı kaç 
cm? dir? 
B G 





A)18/3 B)20y/3 C)24/3 D)30/3 E) 36./3 








16. Birayrıtı 3 cm olan düzgün dörtyüzlünün tüm ayrıt- 
larının uzunlukları toplamı kaç cm dir? 
A) 1 1 1 1 1 
> şa. iş 
15 A) 9 B) 12 C) 15 D) 18 E) 21 
3A 4D 5-D 6C 7-B 8-C 9-E 10-B 11-A 12-C 13-E 14-D 15-E 16-D 
KAVR İSİ i 
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KATI CİSİMLER 





1. © Bir ayrıtı 5 cm olan düzgün dörtyüzlünün yüzey ala- 


ni kaç cm? dir? * ii 











A)1o/3 B)15/3 C)20/3 D)25y,3 E)30/3 


2. o Birayrıtı5Scmolan T 
şekildeki düzgün 
sekizyüzlünün tüm 
ayrıtlarının uzunluk 
ları toplamı kaçtır? 


P 
A) 40 B) 45 GC) 50 D) 55 E) 60 
3. oBirayrıtı3cmolan T 


şekildeki düzgün se- 
kizyüzlünün yüzey 
alanı kaç cm? dir? 


4 V 


Pp 





A)18/3 B)21/3 C)24/3 D)27J3 E)soy3 


4. o Şekildeki düzgün 
sekizyüzlüde üstteki 
(T, ABCD) piramidinin 
hacmi 45 cm3 olduğu- 
na göre, şeklin tama- 


T 
İN N 

mının hacmi kaç cm 

tür? 


A 


P 


A) 60 B) 75 GC) 90 D) 105 E) 135 
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TEST /8 





Ana doğrusunun uzunluğu 9 cm, yüksekliği 8 cm 9. o Taban yarıçapı3cm T 13. 
olan dik koninin taban çapı kaç cm dir? yüksekliği 5 cm olan 
i dik koninin hacmi kaç 
i : cm3 tür? 
A)yI7 Bayjız G)/a4 D2ja4 Esya 
MC ie De 

Ai2r (o B)1i5r C)&r Ddir E)2dr 
Ana doğrusu 7 cm, T 
yüksekliği 3/3 cm 
olan dik koninin . 
taban alanı kaç cm? 7 
dir? 

kN 
10. Anadoğrusu12cm T 

taban yarıçapı 6 cm 
A) tiz B) 18x G) 22rx D) 24x E) 27x olan dik koninin 

hacmi kaç x cm3 tür? 

12 
| 14. 
> 
12 
A)36/a3 B)48/3 C)96 D)108 E)723 
B GC 





BAC daire dilimi bir dik koninin yan yüzünün açık hali- 


dir. m(BAĞ) 1209, |AB|—12 cm 15. 
olduğuna göre, bu dilimin ait olduğu koninin taban 11. Ana doğrusu 4y6 cm, T 
yarıçapı kaç cm dir? yüksekliği 43 cm 
olan dik koninin 
hacmi kaç x cm3 tür? 6 
A)4 B) 6 c)8 D) 10 E) 12 
e 
A A)32/3 B)48 C)J52 D)eA/J3 E)72,3 
<> 
6 
B Cc 
16. 


BAC daire dilimi bir dik koninin yarı yüzünün açk 


halidir. m(BAC) -110*, |AB| 6 cm o 12. Taban çevresi 14 cm, ana doğrusu 8 cm olan dik ko- 


olduğuna göre, bu dilim kapatıldığında oluşan dik ninin yanal alanı kaç cm? dir? 


koninin taban çevresi kaç cm dir? 


A) 32 B) 40 C) 44 D) 48 E) 56 
it 
dör gi 


2 3 








A) 








2-E 3A 4G 5-B 6C 7A 8D 9-B 
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TEST /8 


Pp 


Taban yarıçaplanr, ve r, olan dik konilerden r, yançap- 
li koninin yüksekliği h,, r, yarıçaplı koninin yüksekliği h 
dir. 





2 





3 
> konilerin hacimleri eşit olduğuna göre, yi 


2 I; 
oranı kaçtır? 

1 N2 2 3 4 
A)— B) <& (en emi Dp) E)— 
Iz ri 3 > İg 


Taban çevresi 4x cm, ana doğrusu 5 cm olan dik ko- 
ninin hacmi kaç x cm3 tür? 


MİLİ Bali o pp AE p AZI 


3 


Şekildeki konide 
bulunan suyun 
hacminin, koninin . 
hacmine oranı kaçtır? 





AŞ 8 


ala 
—a 
o 
» 
© 
ei 
bi 


Şekildeki dönel kesik 
koninin üst tabanının 
yarıçapı 2 cm, alt ta- 
banının yarıçapı 3 cm, 
yüksekliği 6 cm oldu- 
ğuna göre, yanal ala- 
ni kaç cm? dir? 














A)4j29n B)5j37x C) 4fi5r D) 5J3n E)6y2r 











12-E o 13-B 14A 1SE 16-B 
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“KATI CISIMLER 


1. — Yarıçapı4cm olan kürenin yüzey alanı kaç cm? dir? 
64 128 
A)64n B)48x GC) İzi ) eğ E) 24x 


2. o Yüzey alanı 24n cm? olan kürenin yarıçapı kaç cm 
dir? 


AYSE Baja gejs Dbaja pay? 





3. — Yarıçapı 23 cm olan kürenin hacmi kaç cm3 tür? 


o) 18/3 D)32J3r 


A)i8r B)24x E) 487. 


4. Hacmi En olan kürenin yarıçapı kaç cm dir? 
3 


D)4 E)5 


372 


A)1 B)2 c)3 
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6.  Yarıçapı6cmolan 





5.  Yarıçapı6cmolan 


şekildeki yarımkürenin 
hacmi kaç cm3 tür? 


A)144n B)118x C)108x D)88x 


E) 74x 


O merkezli küre merke- 

zinden 3 cm uzaktan bir 
düzlemle kesiliyor. Olu- 
şan kesit yüzeyinin ya- 
rıçapı kaç cm dir? 


7. — Yarıçapı5Scmolanbir 
küre merkezinden 4 cm 
uzaklıktan bir düzlemle 
kesiliyor. Oluşan kesit 
yüzeyinin alanı kaç cm? 
dir? 





E) 10x 


D) gr 


A) 6 B) 7 C) 8r 


2 
8. Hacmi 367 cm3 olan kürenin yüzey alanı kaç cm 
dir? 


A)66r OB)54x C)48n Djdir. 
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TEST /9 
9. Ayrıtları6cmolan 13. JABJiJBOJ 
: LAR A 
şekildeki küpün içine 
yerleştirilebilecek en |AB|<5 cm 
büyük kürenin yarıçapı a 
kaç cm dir? İBC|<2 cm 5 
olmak üzere ABC 
üçgeninin |BCJ etrafında 
360" döndürülmesi ile B 
F 6 G oluşan cismin hacmi kaç 2 Cc 
cm3 tür? 
A)2 B) 2/3 c)3 D) 32 E)6 
50 
Air B) yi O)30x D)38r E) 44n 
14. TAB) yarım dairenin çapı 
İ 10. Yarıçapı 4 cm olan kürenin içine yerleştirilebilecek (AB|s6 cm 
en büyük küpün cisim köşegeni kaç cm dir? 
R olduğuna göre, yarım 
AY a2 B 43 O 6 D6B E dairenin JABJ etrafında 
) ) Vs ) Je J8 360” döndürülmesi ile 6 B 
oluşan cismin hacmi kaç cm3 tür? 
A) 18r B) 24n C) 86r D) 48x E) 54x 
| 
| 
15. |BCJ-4cm A D 
İİ. Taban yarıçapı 6cm İDC|-2 cm 
yüksekliği 16 cm olan z 2 
dik silindirin içine en bü- olmak üzere, ABCD 
yük hacimli küre yerleş- dikdörtgeninin (AB) 
tiriliyor. Küre ile silindir etrafında 180* döndü- B ii 
| arasında kalan boşlu- rülmesi ile oluşan 4 
| ğun hacmi kaç cm? tür? cismin hacmi kaç cm? 
tür? 
A) 84x B) 28rx C) 22x D) 16x E) 12x 
| A) 144r B)180n C)204x D) 256 OE) 288r 
i 
| 16. Analitik düzlemde y 
| A(4,0) 
B(0,5) 
olmak üzere, AOB 
üçgeninin y ekseni 
Yarıçapı 4 cm olan içi dolu kurşundan bir küre eritil- etrafında 90” döndü- 
&rek yarıçapı 1 cm olan içi dolu kurşun küreler rülmesi ile oluşan cis- ö AA0)” Xx 
Yapılacaktır. Kaç tane küçük küre elde edilir? min hacmi kaç cm3 tür? ; 
0 
Asr BE oan DİE Ezan 
A) 16 B) 32 GC) 64 D) 96 E) 108 3 3 
2-A 3-D 4-B 5-A 6-C 7-D 8-E 9-C 10-E 11-E 12-C 13-B 14-C 15-D 1 6-3) 
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Test (1) Katı Cisimler 


Test (2) Katı Cisimler NN 
Test (3) Katı Cisimler lak 
Test (4) Katı Cisimler Lr 
Test (5) Katı Cisimler Lİ 0 
Test (6) Katı Cisimler Er e 
Test (7) Katı Cisimler İİ 
Test (8) Katı Cisimler b 
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29.BÖLÜM 


Test (1 - 4) 
Çemberin Merkezini ve Yarıçapını Bulma 
Çember Denklemi Yazma 


Test (5) 
Çember Belirtme Durumları 


Test (6) 
Nokta ve Çember 
Doğru ve Çember 


Test (7 - 9) 
Normal ve Teğet Denklemleri 
İki Çemberin Birbirine Göre Durumları 
Kuvvet Ekseni 



































KarieZVEeni 


eğilim yayınlars 








Çemberin Parametrik Denklemi 


Test (10) 
Karma 











Çemberin Eksenleri Kestiği Noktaların Bulunması 





 kariezyen 





PR pp pb DYP) DP bpbpbbppbpbppbbbpDppppbDDPDPDpDPpPPDDDpPPPPPPDDDPDPDpDPDDDDDDDDPPPPDPPEPDDDPODPPDEPDDPDDpDPDEPEDDDDUDDDDDDDDDDDODDDPBDDPDDEDDDDEDDDDpDDDDODDD 






cültim yayınları 


























ÇEMBER ANALİTİĞI 





TEST /1 


O—şğ—ğğ—— 1 ——  -——— ——————————-—— << 


de Analitik düzlemde, merkezi M(-1,3) olan ve A(2,0) 5. 


noktasından geçen çemberin yarıçapı kaç br dir? 


A)2 B) 22 Cc) 3y2 D)4 E)5 








2. 
6. 
Analitik düzlemde, şekilde gösteriler M(2,5) merkezli 
çember y eksenini A(0,2) ve B noktalarında kesiyor. 
Buna göre, şekildeki çemberin yarıçapı kaç br dir? 
A) 13 BB4 ON Da BS 
3. 





Analitik düzlemde, şekilde gösterilen M merkezli 
çember x eksenine teğet olduğuna göre, yarıçapı 
kaç br dir? 


A)3 B) 4 o) 5 D) 6 E) 7 


Ğ. o Analitik düzlemde, merkezi M(4,6) olan çemberin x 
eksenini kestiği noktalardan birinin koordinatları 


8. 
A(5,0) olduğuna göre, yarıçapı kaç br dir? 


As/8 Bs ONY37 DeMo ps 


> 376 
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<p 
N 


Analitik düzlemde, merkezi M(4,-6) olan çember > 
eksenine teğet olduğuna göre, yarıçapı kaç br dir? 


A)3 B)4 C) 5 D) 6 D7 


Analitik düzlemde, merkezi M(-5,7) olan çember y 
eksenine teğet olduğuna göre, yarıçapı kaç br dir? 


A)5 B) 6 o) 7 D)8 g9 


Analitik düzlemde, merkezi M(4,-3) olan çember 
x-—2 doğrusuna teğet olduğuna göre, yarıçapı kaç 
br dir? 


A) 5 B) 6 C)7 D)8 E)9 


Analitik düzlemde, x-—2 ve x—14 doğrularına teğet 
olan çemberin yarıçapı kaç br dir? 


A) 6 B)8 0) 10 D) 12 E) 16 
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TEST /1 
EŞ ER m m İM 


9. Analitik düzlemde, x eksenine ve y-6 doğrusuna 


teğet olan çemberin yarıçapı kaç br dir? 


A)7 B) 6 C)5 D) 4 E3 


10. Analitik düzlemde 
d,:3X*4y—5-0 


d,:3X*4y425-0 
doğrularına teğet olan çemberlerden birinin yarı- 
çapı kaç br dir? 


A) 1 B)3 C) 5 D) 6 E)8 


İİ. Analitik düzlemde, merkezi M(2,-1) ve 3x-4y—15-—0 
doğrusuna teğet olan çemberin yarıçapı kaç br dir? 


A) 5 B) 4 c)3 D)2 E) 1 


12. Analitik düzlemde, denklemi (X49)24(y--11)2—6 
olan çemberin yarıçapı kaç br dir? 


A)6 B)9v2 Cc) 23 D)3 E) V& 


13. Analitik düzlemde, aşağıda denklemi verilen çem- 
berlerden hangisinin yarıçapı 4 br dir? 


A) - VB)? (ye 22 2 
XEN2Y (Yy 41)2 <4 


D) (X—3)2 -(y <5)? -16 
E) (44) X(y s2) -6 


14. Analitik düzlemde, denklemi (X*7)24-(y-5)2—k olan 
çember x eksenine teğet olduğuna göre, k kaçtır? 


A)5 B)7 C) 25 D) 32 E) 49 


p——— mmm m... 
ce 
> e 
i 
ye) 
Dre 
- 
< 
* 
m 
m 
| 
w 












GENEARI 






anane 


15. Analitik düzlemde, denklemi (X*3)7-(y-4)2k olan 
çember y eksenine teğet olduğuna göre, k kaçtır? 


A)3 B) 4 O) 5 D) 9 E) 16 


16. Analitik düzlemde, denklemi (X-3)7 4 (y—2)2—k olan 


çember x--1 doğrusuna teğet olduğuna göre, k 
kaçtır? 


A)4 B) 9 C) 12 D) 16 E) 18 





2-A 3-B 4-C 5-D 6A 7-B 8-B 


e 
m 
si, 
Ş 
w 
Zi 
zn 
; 
ni 
» 
m 


13-D 14-C 15-D 16-D 
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EM El maş emirin 


m a a a Nr m Sm imi al en Yi 
5. 


1. 


5 A) (7,5) 


Analitik düzlemde, denklemi (x-4-7)2--(y-5)2-9 olan 
çemberin merkezinin koordinatları aşağıdakilerden 
hangisidir? 


B) 7-5) C)65.7) D)(5-7) E)(3.-4) 


Analitik düzlemde, denklemi x2-(y-3)2-4 olan 
çemberin merkezinin koordinatları aşağıdakilerden 
hangisidir? 


A (03) B)(0-3) C) (30) D) (3.0) 


E (0, y/2) 





Analitik düzlemde, aşağıda denklemi verilen çem- 
berlerden hangisinin merkezinin koordinatları 
M(2,-3) tür? 


A) (X$2)24(y—3)2-1 
B) (-2)24(y-3)2-4 
O) (Xx-2)24(y-3)2-9 
D) (X13)24(y42)2-9 
E) (X43)24(y—-2)2—1 


Analitik düzlemde, denklemi (x-7)2-(y*-9)2—15 
olan çemberin merkezinin A(5,-5) noktasına uzak- 
lığı kaç br dir? 


A)3V5 B)a/5 Ozi DsG e 
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6. 


Analitik düzlemde, denklemi (x41)24(y—3)2—16 
olan çemberin merkezinin x eksenine uzaklığı kaç 
br dir? 


AV B3 OY8 DN2 Eş 


Analitik düzlemde, denklemi (X4-2)2-4-(y—3)2—5 olan 
çemberin merkezinin x-—-6 doğrusuna uzaklığı kaç 
br dir? 


A) 1 B)2 Cc) 3 D) 4 g5 


Analitik düzlemde, denklemi (x4-a)24- (y—a)2—4 olan 
çemberin merkezinin apsisi —2 olduğuna göre 2at5 
kaçtır? 


A) 11 B) 9 C)7 D)3 


Analitik düzlemde, 
(x—2)24-(y4-3)76 
(427 -(y41)25 


pi br 
çemberlerinin merkezleri arasındaki uzaklık kaç b 
dir? 


A)2J2 Baya o2y/s5 Day? EB 
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| 
| 
| 
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TEST /2 











9. 13. Analitik düzlemde, merkezi Mç(a,b) ve yarıçapı r br 
olan çemberin denklemi aşağıdakilerden hangi- 
sidir? 

A B 
A) (©ta)?4(y4 b)? 
B) (X—a)24(y4b)2—r2 
a2 Em r2 
Analitik düzlemde, A(1,-1) noktası (x-4)24(y—5)2—k le 
çemberinin üzerindedir. D) (4-1) (ya)? 
TABJ çemberin çapı olduğuna göre, B noktasının E) (x-b)?1(y—a)?—r? 
koordinatları aşağıdakilerden hangisidir? 
AÇAN) B)C9-9) C)(45) D)(-4,5) E) (9-6) 

14. Analitik düzlemde, merkezi M(2,3) ve yarıçapı 5 br 
olan çemberin denklemi aşağıdakilerden hangi- 
sidir? 

A) ($2)24(y43)2-25 
B) (X-2)24(y—3)2-25 
10. Analitik düzlemde, denklemi (XFa)?--(y-*-b)2-2a-b O) (X1*2)24(Yy42)2-5 
olan çemberin merkezi M(-3,-4) olduğuna göre, ya- 
rıçapı kaç br dir? m ii ie 
E) (X-3)24(y—2)2-10 
1 
AZ B) e C) v2 D)1 g2 

15. Analitik düzlemde, merkezi M(-2,5) yarıçapı 2/3 
br olan çemberin denklemi aşağıdakilerden hangi- 
sidir? 

A) (—5)24(y4-2)2-12 
B) (4-2)24(y45)2-2/3 
İl. Analitik düzlemde, denklemi (x1k)2 -(y—3)2—(k-4-2)2 3 5 
olan çemberin merkezinin apsisi 5 olduğuna göre, CE ea riyeajez 
yarıçapı kaç br dir? D) (X42)24(y—5)2- 2/3 
E) (X42)34(y—5)2-12 
A)3 B) 6 Cc) 9 D) 15 E) 18 

16. Analitik düzlemde, merkezi M(3,0) ve yarıçapı 2 br 
olan çemberin denklemi aşağıdakilerden hangi- 
sidir? 

A) (—-3)24(y—-3)2>4 
12. Analitik düzlemde, denklemi (Fk)? 4(y4k)2(k—1)2 2 2 
: z H y B) x24(y43)2-4 
olan çemberin yarıçapı 4 br olduğuna göre, merkezi 
aşağıdakilerden hangisi olabilir? G) x24(y—-3)2-4 
D) (x43)74-y2-4 
A) C2-2) B)(-3-3) C)(00) D)(33) E) (2.2) E) (X-3)34y2-4 
TA ZA 3C 4B 5B 6D 7B BC SA 10C #t-A 12D 13C 14B 15E 16E 
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ÇEMBER ANALİTİĞİ 


1. © Aşağıda merkezinin koordinatları ve yarıçapı veri- 
len çemberlerden hangisinin denklemi yanlış yazı!- 
mıştır? 


A) M(13), r -2 
(X-12 #(y-3) >4 

B) MC5,3), r -5 
(5) -(y-2)” 25 

GC) M3,—3), r 4 
(X43) -(y—3) -16 

D) M0,-2), r—y3 
Xİ iy 2) —3 

EB) MV2,-Y3), r—7 
-v2)? (iy V3)? 49 


2. Analitik düzlemde, merkezi M(-2,-1) ve y eksenine 
İ teğet olan çemberin denklemi aşağıdakilerden 
hangisidir? 


A) (X-2)24(y—1)21 B) (X-2)24(y-1)2-4 
C) *2)24(y41)71 D) (X*2)24(y41)24 
E) (X42)24-(y-1)2-4 


3. Analitik düzlemde, merkezi M(-3,-3) ve eksenlere 
teğet olan çemberin denklemi aşağıdakilerden 
hangisidir? 


A) (-3)24(y-3)2-3 
B) 4-3)74(y-3)2-9 
GC) (X43)34(y4-3)2-3 
D) (X43)24(y4-3)2-9 
E) (X-3)24(y43)2-9 


4. Analitik düzlemde, merkezi M(-3,1) ve x-2 doğru- 
suna teğet olan çemberin denklemi aşağıdakilerden 
hangisidir? 


A) (—3)24(y41)24 
B) (X-3)34(y41)2-25 
C) (X53)24(y—1)2-1 
D) (X43)2--(y—1)2-4 
E) (x43)24(y-1)2-25 
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TEST /3 
iğ Ş. v 
“Analitik düzlemde, merkezi orijin olan çembere maer- 

kezil çember denir.” 

Yukarıdaki bilgiye göre, A(3,-5) noktasından geçen 
merkezil çemberin denklemi aşağıdakilerden hangi- 
sidir? 


A) (—3)24-(y#5)2-1 B) x Hy?—34 


C) x24y2-16 





D) x24y2-5 


Analitik düzlemde, merkezi x ekseni üzerinde bu- 
lunan çember A(5,2) ve B(9,2) noktalarından geç- 
tiğine göre, bu çemberin denklemi aşağıdakilerden 
hangisidir? 


E) x24y2-4 


A) (X—7)2-4y2—-8 
C) (X—-6)74y2-8 


B) (-7)24y2-16 
D) (X-6)2--y2—16 
E) (X—5)2-y2-8 


Analitik düzlemde, yarıçapı 3/2 br olan merkezii 
çemberin denklemi aşağıdakilerden hargisidir? 
10. Analitik düzlemde, A(-1,3) ve B(5,7) olmak üzere, 


TAB) yi çap kabul eden çemberin denklemi aşağı- 


B) x24y2-9 dakilerden hangisidir? 


A) x24y2-6 
C) x24y2—12 D) x24-y2—15 


E) x54y7-18 A) (X—2)24(y-5)2-13 


B) (-2)24(y-5)2- Y13 
C) (X*2)24(y-5)7-13 
D) (X—5)24(y42)2—-15 
E) (X—2)24(y—5)2-25 


Analitik düzlemde, merkezi 2x4-y—-6-0 doğrusu üze- 
rindeki apsisi 1 olan noktada bulunan ve yarıçapı 
6 br olan çemberin denklemi aşağıdakilerden han- 
gisidir? 


Analitik düzlemde, A(-3,VS ) noktasından geçen 
merkezil çemberin denklemi aşağıdakilerden hangi- 
sidir? 


A) 43) (Yy V5)2-14 


A) (X-1)24(y44)2-36 
B) X-V5)94(y43)?-14 


B) (-1)24(y-4)2-36 


O xiy?-14 C) (X41)24(y-4)2—18 
D) xyz D) (X41)24(y-3)2—24 
E) x24*y7-5 


E) (X43)24(y44)2-36 


12. Analitik düzlemde, yarıçapı 3 br ve merkezi X-y-2-0 
ile x*2y-8-0 doğrularının kesiştiği nokta olan 
çemberin denklemi aşağıdakilerden hangisidir? 


A) (X44)24(y42)2-9 
B) (x-4)241y-2)2-9 
CO) (x-1)24(y43)2—-9 
D) (x43)24(y-2)2-9 


Analitik düzlemde, 2x4y-5-0 doğrusuna teğsi 
olan merkezil çemberin denklemi aşağıdakilerden 
hangisidir? 


| 
| 1. 
| 
| 











TEST /3 | 
En a an e ESİ3 


berin yarıçapı 2 br olduğuna göre, denklemi aşağı- 
dakilerden hangisidir? 


A) (4-4)24(y43)2-4 
B) (X43)24(y—4)2-4 
C) (X44)24(y—3)2-4 
D) 
E) 


X—3)74-(y-4)2-4 


( 
(X4*4)24 (y--4)24 





14. Analitik düzlemde, merkezinin apsisi 5, yarıçapı 2 br 
olan çember x eksenine 4. bölgede teğet olduğuna 
göre, denklemi aşağıdakilerden hangisidir? İ 


A) (X4*5)24(y—2)2-25 | 
B) (X15)74(y—-2)2-4 
C) (-5)24(y42)2-25 
D) (X-5)24(y-2)2-4 


13. Analitik düzlemde, merkezi ikinci bölgede x ekse- | 
nine 3 br, y eksenine 4 br uzaklıkta bulunan çem- | 
© E) (X-5)24(y42)74 





15. Analitik düzlemde, merkezi M(-4,2) ve 2x43y415-0 
doğrusuna teğet olar çemberin denklemi aşağıdaki- 
- lerden hangisidir? 


A) (XF4)7-(y-2)2-25 
B) (Xt4)24(y-2)2-17 
C) (X44)2H(y—2)2-13 
D) (x44)24(y-2)2-9 
E) (X44)34-(y—2)2-6 


16. Analitik düzlemde, y-2 ve y-10 doğrularına teğet 
olan ve merkezi X*-y—-5-0 doğrusu üzerinde bulu- 
nan çemberin denklemi aşağıdakilerden hangisi- 
dir? 


A) (X-3)74(Y—-2)2-16 
B) (x43)24(y—1)2-36 
C) (X11)24(y-6)264 


( 
( 











le NE D) (X4*1)24(y—6)216 
A) Fy? 2 ri E) (X46)24(y-5)2-9 E) (42)24(y-3)2-9 
C) 24 y2-2 Dpey 
E) 24y2-25 ik SD 4E 5B GE 7C 8A SA GA 118 İZB 13C TE EE 16-0) 
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1. 


i. x2*y2—4 çemberinin merkezi orijindedir. 


Il, x2-4-(y--3)2-4 çemberinin merkezi y ekseni üzerin- 
dedir. 


İN. (x—3)24-y2—6 çemberinin merkezi x ekseni üzerin- 
dedir. 

IV. (X—2)2--(y4-3)2-4 çemberi y eksenine teğettir. 

V. (X45)24(y4-3)2-9 çemberi x eksenine teğettir. 


Yukarıda denklemleri yazılan çemberlerle ilgili veri- 
len bilgilerden kaç tanesi doğrudur? 


A)1 B) 2 Cc) 3 D)4 E)5 


Analitik düzlemde, denklemi (x—1)2-4 (y—2)2-4 olan 
çemberin grafiği aşağıdakilerden hangisidir? 


Analitik düzlemde, şe 
kilde verilen çember 
orijinden A(0,-12) ve 
B(16,0) noktalarından 
geçtiğine göre, bu 
çemberin merkezinin 
koordinatları aşağı- 
dakilerden hangisi- 
dir? 





A) (6.8) B) 12,16) C) (8-6) D) (8.6) E) (4.5) 
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Analitik düzlemde, (x-4)24(y—-5)2-9 denklemi ile 
verilen çemberin gene! denklemi 


Ax24By?24Cx4Dys4-E—0 


D E | Ne 
şeklinde yazıldığında > nn ifadesinin değeri 
aşağıdakilerden hangisidir? 

A) —-50 B) -42 


0-24 D-14 ga 


Analitik düzlemde, denklemi Xx24-y244x-2y—16-0 
olan çemberin yarıçapı kaç br dir? 


A4 BM oya Dak pe 


Aşağıda denklemi verilen çemberlerden hangisinin 
yarıçapının uzunluğu en büyüktür? 


A) Xx24y2—-5x44y42-0 
B) 2x242y2-3x4y-0 
GC) 3x243y2-4x45y—1-0 
D) x2-y2-x46y—-5-0 
E) x24y744x-6y—10-0 


Analitik düzlemde, denklemi x24y2-6x4-4y-370 


olan çemberin merkezinin koordinatları aşağıdaki- 
lerden hangisidir? 





A 680) B) (64) 0) (6-4) D) 6-2) BE 
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TEST /4 


İİ -Ç-Ç—-“—--““——ç<—<—<ç<m—<ğ—ğÇ 


8. 


Analitik düzlemde, denklemi X24y244x-3-0 olan 
çemberin merkezinin koordinatları aşağıdakilerden 
hangisidir? 


A) C3.0) B) (4.0) C) (0-4) D) 2.0) E)C4.-3) 


Analitik düzlemde, denklemi Xx24-y244x46y—-12-—0 


olan çemberin merkezinin A(-2,2) noktasına uzak- 
lığı kaç br dir? 


a) 3 B) 5 Cc) 6 D)7 g9 


10. Analitik düzlemde, denklemi 


ti. 





X24y24(a—-3)x4-(b-*-2)y—-7-0 


olan çemberin merkezi orijinde olduğuna göre, ab 
toplamı kaçtır? 


A2 B) 1 Cc) 0 D) -1 E) -2 


Analitik düzlemde, denklemi x2-4-y2—8x42y411-0 


olan çemberin merkezi ve yarıçapı aşağıdakilerden 
hangisidir? 


A) M(8.-2) r-6 B) M(8.—-2) r-yV6 
©) M(4.-1) r-6 D) M(4,-1) r—-4 
E) M(4.—1) r-vV6 





12. Aşağıda merkezinin koordinatları ve yarıçapı veri- 


14. 


len'çemberlerden hangisinin denklemi yanlış yazıl- 
mıştır? 


A) M4,3) r-2y/2 

Xİ vE —8x—6y 425 -0 
B) M-12) r -3 

Xİ yy? 42x-4y—4 -0 
C) M0,-2) r—3 

Xİ 42 4 4y—5 0 
D) M(5,0) r -3y/2 

Xİ yy” -10x 47-0 
E) MO,0) r-3 

Xİ -y? -9 


Analitik düzlemde, denklemi x24y248x—-6y4k-0 


olan çember x eksenine teğet olduğuna göre, k kaç- 
tır? 


A) 16 B) 14 C) 12 D) 10 E)8 


Analitik düzlemde, denklemi 
2X242y7412x—-4y4k0 


olan çember y eksenine teğet olduğuna göre, k kaç- 
tır? 


A)2 B) 3 o) 4 D) 5 E 6 


Analitik düzlemde, genel denklemi 
X ty? -DxtEysF0 olan bir çember için, 

İ. DSE-0 ise, çemberin merkezi orijindedir. 

Il. DO ise, çemberin merkezi y ekseni üzerindedir. 
IN. EO ise, çemberin merkezi x ekseni üzerindedir. 
MV. F<Odır, 


yargılarından hangileri daima doğrudur? 





A)I B) IN 
DV 


OLUN 
E LİLİ, 





ii 2C 38C 4A &C 6E 7D 8D 8B 108 1E İZA 13A 1ZA 15-c) 
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A İİ A 


z iti ü 24y2-âx4-my46-0 denklemi 
itik dü de, X24y24-(a4*-2)xy43x—-4y—1-0 5. Analitik düzlemde, Xx #y — emi 
a y ii 2 bir nokta gösterdiğine göre, m nin pozitif değeri 
denklemi bir çember belirttiğine göre, a kaçtır? kaçtır? 
— — 0 D) 1 E)2 
M5 ii 9 A) 10 B) 32 Cc) 6 D) 4 E)2y5 
6. Analitik düzlemde, 3x24-3y7-9x4-6y4-m-—0 denklemi 
m nin hangi değeri için bir nokta belirtir? 
2. Analitik düzlemde, 
2—(5m-n)xy-3xty-10 27 39 37 
(m4*-2)x242y2—(5m—n)xy—-3X4-y g 3 gi gz > gz 
denklemi bir çember belirttiğine göre, m*-n toplamı 2 
kaçtır? 
A) -2 B) -1 co D) 1 E2 





7. Aşağıda verilen denklemlerin hangisi veya hangileri 
çember belirtir? 
1. x2-4y2—-6x42y4-110 
İl. x2-2y2-3x4y—10 
lil. 3x24-3y24-x—y-4-2—0 
3. Analitik düzlemde, x24y242x-4y4-m—3-0 denkle- 


Z İV. x24*y2—-2xy4y—10 
minin bir çember belirtebilmesi için m nin alabilece- 


ği en büyük tam sayı değeri kaçtır? V. x24y245y—2x—3-0 
A) 4 B)5 60) 6 D) 7 E)8 A) Iı B) I, HI, V O) ILIV D) HI,V EV 


8. Analitik düzlemde, 
(m-4-2)x2--4y2 8x4 (m—n--3)xy—-10 | 


denklemi bir çember belirttiğine göre 3m--2n ifade- 
sinin sonucu kaçtır? 


4. Analitik düzlemde, 3x243y2—-4x46y4m41 <0 denk- 
lemi bir çember belirttiğine göre, m nin alabileceği 
en büyük tam sayı değeri kaçtır? 


4 D) 12 


384 
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9. Analitik düzlemde, denklemi (X-6)2--(y—4)2-100 


olan çemberin y eksenini kestiği noktaların koordi- 
natları aşağıdakilerden hangisidir? 


A) (0,8) ve (0.10) 
C) (0,12) ve (0,4) 
E) (0,.-8) ve (0,8) 


B) (0,12) ve (0,-4) 
D) (0,-6) ve (0,6) 


10. Analitik düzlemde, denklemi (X43)24(Yy-2)2-16 


olan çemberin x ekseni üzerinde ayırdığı kirişin 
uzunluğu kaç br dir? 


A) 6/3 B)4y3 c8 D)6 E) 27 


i 

i 

i 

| 

| 

İ 

İl. Analitik düzlemde, denklemi X24y245X43y42-0 
olan çemberin y eksenini kestiği noktaların ordinat- 

| ları toplamı kaçtır? 

i 

1 

1 

| 


A) -5 B) -3 Gi D) 1 E)3 


“İ2. Analitik düzlemde, denklemi X24y242x-2y—3-0 
olan çemberin x eksenini kestiği noktalar arasında- 
ki uzaklık kaç br dir? . 


B)3 














TEST /5 
13. 





Analitik düzlemde, merkezi M(5,2) olan çember y 
eksenine teğet olduğuna göre, x eksenini kestiği 
noktalar arasındaki uzaklık kaç br dir? 


A)2XS5 BA ONA Daf E) 10 


14. Analitik düzlemde, merkezi M(3,6) olan çember x 


eksenine teğet olduğuna göre, y eksenini kestiği 
noktalar arasındaki uzaklık kaç br dir? 


A)3V3 B)4/3 Gay Des E)6y5 


15. Analitik düzlemde, merkezi M(-4,2) ve yarıçapı 10 br 


olan çemberin, x-2 doğrusunu kestiği noktaların 
koordinatları aşağıdakilerden hangisidir? 


A) (2,6) ve (2,10) 
C) (2.—4) ve (2,8) 
E) (2-6) ve (2,10) 


B) (2,6) ve (2,8) 
D) (2.-5) ve (2,5) 


16. Analitik düzlemde, merkezinin apsisi —2 ve yarıçapı 


6 br olan çember x eksenine 2. bölgede teğet oldu- 


ğuna göre, çemberin y eksenini kestiği noktalar 
arasındaki uzaklık kaç br dir? 


A)6/2 o B)6J8 Cs Dilo E12 





180 140 15E 16-C1 
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1. © Analitik düzlemde, A(1,2) noktası X--y?—r? çembe- 
rinin iç bölgesinde olduğuna göre, r nin alabileceği 
en küçük tam sayı değeri kaçtır? 


A)2 B)3 Cc) 4 D) 5 E) 6 


2. o Analitik düzlemde, A(6,0) noktasının 
X2-4-y2—-4x46y4$*k-0 çemberinin içinde olabilmesi 
için k nın alabileceği en büyük tam sayı değeri 
kaçtır? 


A) -23 B) -13 Gti D) 11 E) 13 





3. Analitik düzlemde, aşağıda koordinatları verilen 


noktalardan hangisi x24-y2-8x-412y4-27-0 çembe- 
rinin iç bölgesindedir? 


A) (5.5) B) (6,7) C)(C9,3) D) (5-2) &) (9-9) 


B C8,2) 


Analitik düzlemde, (x—3)7--(y*-1)2-1 çemberinin 
C(8,2) noktasına en yakın ve en uzak noktaları B ve 
A olduğuna göre, |AC|-4-(BC| toplamı kaç br dir? 








AvVaA BaV2 Cay D2y34 E)3yE9 
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TEST /6 


Analitik düzlemde, (x—-3)24(y-1)2-8 çemberi ijş 
yx-2 doğrusunun kesim noktaları aşağıdakilerden 
hangisidir? 


A) (1.1) ve (4-2) 
G) (6.4) ve (-1.-3) 
E) (5,3) ve (1.-1) 


B) (4,2) ve (5,3) 
D) (2,0) ve (0-2) 


Analitik düzlemde, x2-4 y?-10x--6y--18-0 çemberi ile 
x*y#-2-0 doğrusunun kesim noktaları aşağıdakiler. 
den hangisidir? 


A) (1,—-3) ve (5-7) 
G) (0.—2) ve (2,0) 
E) (3,3) ve (4,-2) 


B) (2,.—4) ve (4-6) 
D) (-2,0) ve (1-3) 


Analitik düzlemde, 4x—3y--k—0 doğrusunun 


(X-1)24-(y#3)2-4 çemberini iki farklı noktada kese- 
bilmesi için k nın alabileceği en küçük tam sayı de- 
ğeri kaçtır? 


A-24 oOB-22 C©-13 D-11 E-3 


Analitik düzlemde, k>O olmak üzere, 3x-ytk-0 
doğrusunun x24-y2-4x4-2y-4-0 çemberine teğet 
olabilmesi için k nın alabileceği değer kaçtır? 


A) 7 -13 B) YO -7 Cc)3v10 -7 
D)3y3 -3 E)2y/3-4 


GEOMETRİ SORU BANKASI 





| 
| 
| 
i 
| 












ÇEMBER ANALİTİĞİ 








—ÇğÜİİD0İ0İ<><<<<<çyççÇ— --“—--—-—-——-——-—————-—-——-----—“M <<. 


9. Analitik düzlemde, X24y2-4x46y-3-0 çemberi ile 
ysxtn doğrusunun ortak noktası olmadığına göre, 
n aşağıdaki değerlerden hangisini alamaz? 





A)—11 B) —3 C)1 D)3 E) 6 


10. Analitik düzlemde, x2-4-y?—-4x4-6y4-m-0 çemberi ile 
--3 doğrusunun iki farklı noktada kesişebilmesi 

için m nin alabileceği en büyük tam sayı değeri kaç- 

tır? 

A)1 B) -5 


Oİ-7 D) -11 


ii y 
X 
5xt-12y—-26-0 


Analitik düzlemde, merkezi orijin olar çember i 
5x412y—26-0 doğrusuna şekildeki gibi teğet oldu- 
ğuna göre, bu çemberin denklemi aşağıdakilerden 


E) -13 








13. Analitik düzlemde, x24y2-2x46y49-0 çemberi ile 


5x—-12y*11-0 doğrusu arasındaki en kısa uzaklık 
kaç br dir? 





A2 B) 3 Cc) 4 D) 5 E) 6 


14. Analitik düzlemde, 3x-4y—25-0 doğrusunun 
X”4-y2-49 çemberi üzerinde ayırdığı kirişin uzun- 
luğu kaç br dir? 


A6 B7 OZ Dsya Ea 


15. |. x4y41-0 
İl. x—-2y0 
IN. 4x—-3y416-0 








hangisidir? Yukarıda denklemi verilen doğrulardan hangisi 
veya hangileri x24-y2—-2x4-4y11-0 çemberini iki 
A) x24y2-13 B) 24y2—12 farklı noktada keser? 
C) X24y?—-5 D) X24y2—4 
A B oyu D) Il i 
E) XE4y2-2 JI yl Nİ YI E) HMI 
12. ğ 
B 
16. 
A 
il d 
Analitik düzlemde, M merkezli çemberin merkezinin 
d doğrusuna uzaklığı a br, çemberin yarıçapı b br 
olduğuna göre, çember üzerindeki d doğrusuna en Ea : N 
yakın ve en uzak noktaların d doğrusuna uzaklıkları Analitik düzlemde, merkezi M(2,-3) olan çemberin 
toplamının a ve b türünden değeri aşağıdakilerden d doğrusuna en yakın noktasının Koordinatları 
hangisidir? A(3.-1) olduğuna göre, en uzak noktasının koordi- 
natları aşağıdakilerden hangisidir? 
A) a*b B) 2a*b C) at2b 
D) 2a E) 2za-b A) C13) B)(4.6) O) (65) D (1-5) E) (6.9) 
NI 
(8 2B 3D 4-D SE GA 7A 8&C 8-B icE 11-D 12D 135B isE 15-A 16-0) 
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1. Analitik düzlemde, denklemi 2x242y2-4x48y—-2-0 5. 


olan çemberin merkezinden 2 br uzaklıkta bulu- 
nan noktadan geçen en kısa kirişin uzunluğu kaç br 
dir? 





A)6 B4 osz2 D)23 Ep 22 








2. 
Analitik düzlemde, 3x—4y—-4—0 doğrusu M(2,3) mer- 
kezli çemberi A ve B noktalarında kesiyor. 
JAB|4 br olduğuna göre, çemberin denklemi aşa- 
ğıdakilerden hangisidir? 
A) X24y244x46y410-0 
B) X24y744x46y45-0 6 
C) X24y2 -4x-6y-7-0 i 
D) x24y2-4x—6y-50 
E) x24y2-4x-6y45-0 
3. 
P 
Analitik düzlemde, denklemi (x42)24(y-3)2-16 7. 
olan çemberin merkezinden ve P(-6,2) noktasından 
geçen doğrunun denklemi aşağıdakilerden hangi- 
sidir? 
A) 5xt4y422-0 B) 4x4*3y—-6-0 
6) 2x45y42-0 D) x*3y-0 
E) x*2y48-0 
4. z 
8. 





Analitik düzlemde, merkezi M(3,—-1) olan çemberin 
üzerindeki A(-3,4) noktasından ve bu çemberin 
merkezinden geçen doğrunun eğimi kaçtır? 


A) 


cr 


B) 


vela 


1 5 2 
agi pDy—— EE 
Ke hz ler 
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“Analitik düzlemde, bir çemberin merkezinden ve 
üzerindeki bir noktadan geçen doğruya bu çemberin 0 
noktadaki normali denir.” 


Yuarıdaki bilgiye göre, merkezi M(-4,2) olan çem- 
berin üzerindeki A(0,3) noktasından geçen norma- 
lin eğimi kaçtır? 


D) -2 


” 
AZ B) > 97 B-4 


Analitik düzlemde, denklemi (X—-3)2--(y--1)2-25 olan 
çemberin üzerindeki A(-1,2) noktasından geçen nor- 
malin eğimi kaçtır? 


Analitik düzlemde, denklemi x24y2—x43y—10-0 olan 
çemberin üzerindeki A(3,1) noktasından geçen nor- 
malin denklemi aşağıdakilerden hangisidir? 


A) x—y*-1-0 
C) xty—3—0 
Yy 


EL <ğ 
2 2 


B) x—y—2-0 
D) x*y—4-0 


Analitik düzlemde, x24-y24-2x46y—15-0 çemberinin 
üzerindeki A(2,1) noktasından geçen normalin xek- 
senini kestiği noktanın koordinatları aşağıdakiler: 
den hangisidir? 








| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
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9. 12. 
“Analitik düzlemde, bir çemberin üzerindeki herhangi Analitik düzlemde, merkezi M(1,2) olan çembere 
bir noktadan çizilen bu çembere ait teğet ve normal üzerindeki A(3,5) noktasında teğet olan d doğrusu- 
bibirine diktir.” nun eğimi kaçtır? 
Yukarıdaki bilgiye göre, şekildeki M merkezli çem- 2 3 2 3 
5 A) -< B)-E Cc) 1 D) — Ep) — 
berin A noktasındaki normalinin (d) eğimi -7 oldu- 3 2 3 2 
ğuna göre, bu noktadaki teğetinin (t) eğimi kaçtır? 
A) 5 B) 4 c) 0 D) 4 B) 5 13. Analitik düzlemde, X--y2-25 çemberinin üzerinde- 
4 3 5 4 ki A(-3,4) noktasından geçen teğetinin denklemi 
aşağıdakilerden hangisidir? 
10. . 
A) 3x—4y-1-0 B) 3x—4y-425-0 
G) 3x*4y-6-0 D) 4x*3y-0 
d E) 4x*3y-x-6-0 
A 
14. Analitik düzlemde, (x41)24(y-3)2-17 çemberine 
üzerindeki A(3,2) noktasından çizilen teğetin denk- 
Analitik düzlemde, M merkezli çemberin üzerindeki kei aayidakilerde Han giicleğ, 
A noktasından ve çemberin merkezinden geçen d 
© ge$ A) 2x-3y-—0 B) x44y-11-0 
doğrusunun eğimi — olduğuna göre, bu çemberi 
oğrusunun eğ ; olduğuna göre, bu çemberin O) x-4y45-0 D) 4X-y4 10-0 
A noktasındaki teğetinin eğimi kaçtır? 
E) 4X—y—-10-0 
aj 2 B 3 Gi ps El 
3 2 9 3 2 i 
15. Analitik düzlemde, x24y24-2x-6y—-24-0 çemberinin 
11. üzerindeki A(2,-2) noktasından geçen teğetinin 
denklemi aşağıdakilerden hangisidir? 
A) 3x4*5y-4—0 B) 3x—-5y-9-0 
C) 3x—5y—16-0 D) 5x4-3y4-4-0 
E) 5x—3y—-16-0 
Analitik düzlemde, şekildeki çembere A(6,4) nok- N 13 
: i ( > 16. Analitik düzlemde, 3x243y2-18x412y4 11 0 çem- 
tasında teğet olan d doğrusunun eğimi —— oldu- 4 3 
p N N ği N 2 berinin üzerindeki pfs.-2) noktasından geçen te- 
guna göre, d doğrusunun denklemi aşağıdakilerden 3 
Gl N Bi i lg) 
hangisidir? getinin denklemi aşağıdakilerden hangisidir? 
A) 3x-2y—10-0 B) —3Xx*-2y—10-0 A) 2x—3y41-0 B) x*3y*t10 
4 
C) 3x4-2y—26-0 D) 3x4--2y—6-0 G) x-3 D) ys 3 
E) -2x43y—6-0 E) 2x49y-6-0 
lis ZE 3-A 4-D 5-C GA 7-B 8-D 9-D 10-E 11-C 12-A 13-B 14-E 15-C 16-D 
e li 
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İ. o Analitik düzlemde, X”4y2-6X44y49-0 çemberine 
dışındaki P(-3,2) noktasından çizilen teğetin uzun- 
luğu kaç br dir? 


A)7 B) 6 C)5 D) 43 E)4y/2 


Analitik düzlemde, x24y2-8x42y413-0 çemberine 
dışındaki P(-2,7) noktasından çizilen JPA ve JPB 
çembere A ve B noktalarında teğet olduğuna göre, 
İPA|-JPB| toplamı kaçtır? 


A)ioVa B)&/& —ey5 Day paye 


3. Analitik düzlemde, X>4y2-10 çemberine dışındaki 
P(V10,-1) noktasından çizilen teğetlerden birinin 
denklemi aşağıdakilerden hangisi olabilir? 


B)x--Vi0 


A)x— 10 C) x -10 
D)y—y10 E) y10 


4. Analitik düzlemde, X”4-y?-1 çemberine dışındaki 
P(0,2) noktasından çizilen teğetlerin denklemleri 
aşağıdakilerden hangileridir? 


A) vV3x-y42-0 B) x- Y3y 423 —o 


vV3x4y-2-0 x-v3y-2y3 —0 
C) x*y-20 D) 2Xx-y42-0 
X-yt2-0 2X4y—2-0 
E) 4x43y—6-0 


4Xx-3y46-0 
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Analitik düzlemde, (x-3)2* (y-4)2—k çemberi 9. 
(X—-7)2-(y—1)2-64 çemberinin iç bölgesinde oldu. 
ğuna göre, bu çemberlerin birbirine teğet olabilme. 
si için k kaç olmalıdır? 


A)4 B) 8 o) 9 D) 16 


E) 25 


Analitik düzlemde, 
X2$y2k 
(X42)24y2—16 


çemberleri içten teğet olduğuna göre, k nın alabile- 
ceği değerler kümesi aşağıdakilerden hangisidir? 


A)14.8) B)18,16) C)14j) D) 14,36) E) 116,36) 


11. 
Analitik düzlemde, 
X2-(y42)2-4 
çemberleri dıştan teğet olduğuna göre, a kaçlır? 
A3 B) 6 Cc)9 D) 12 E) 16 
Analitik düzlemde, 
12. 


Xİ -y246x42y—8-0 


| 
| 
| 
| 
e i 
| 
| 
| 


X24y2-4x—8y4m—0 
çemberleri dıştan teğet olduğuna göre, m kaçtır? 


A)3 B)5 Cc) 8 D) 12 E) 16 
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Analitik düzlemde, x24-y2-6x4-2y—15—0 çemberi ile bu 13. Analitik düzlemde, 
>. 24,8. ye EE 
çemberin içinde, X2--y?-4x42y—4-0 çemberi veriliyor. (47)24 (y-3)2-25 
> 5 
Bu çemberler arasındaki en kısa mesafe kaç br dir? (X43)24 (y-4)2-—20 
çemberlerinin kesiştikleri noktalardan geçen doğ- 
denklemi ğıdakilerd isidir? 
AZ B)2 o) YE D) YE Ey! runun denklemi aşağıdakilerden hangisidir? 
A) 2x-y410 B) 4X*y414-0 
C) 2x-y410-0 D) -xt3y—60 
© OE) 3x45y-12-0 
14. Analitik düzlemde, 
X24y2-43X—2y410 
Xİ Ky? -4x4y—30 
10. Analitik düzlemde, çemberlerinin kesim noktalarından geçen doğru- 
E4y2-4x42y44-0 nun denklemi aşağıdakilerden hangisidir? 
2 4y2 > 
XY“ 46Xx48y49—0 A) 3x—5y-4-60 B) 7X-3y4-4-0 
çemberleri arasındaki en yakın noktalar arasındaki zi > 
uzaklık kaç br dir? O) —xtyt2-0 D) —xty430 
E) 3x-6y44-0 
A3 B)4 C)Y34-1 D)Ya4-3 EAA 5 15 
Analitik düzlemde, AB doğrusu denklemleri 
Analitik düzlemde, X24-y248X-14y456-0 
(-2)24H(y-2)2—r2 X24y2-2x4-10y4-22-0 
(X44)24(y46)2-4 olan M ve N merkezli çemberlerin ortak iç teğeti 
çemberleri iki farklı noktada kesiştiklerine göre, r olduğuna göre, |AB| kaç br dir? 
nin alabileceği kaç farklı tam sayı değeri vardır? 
A)6 B)8 C) 10 D) 12 E) 14 
A) 1 B)2 c)3 D)4 E) 5 
16. 
> 4) a 
A B 
Analitik düzlemde, AB doğrusu M ve N merkezli çem- 
berlerin ortak dış teğetidir. 
Çemberlerin denklemleri sırasıyla, 
ii 5 z : X24y248X—-14y—-350 
Analitik düzlemde, aşağıda koordinatları verilen 
noktalardan hangisi x2-4-y2—-20 ve (x-10)24y2-80 Xİ4y2-6x12y46-0 
çemberlerinin kesim noktalarından biridir? olduğuna göre, |AB| kaç br dir? 
A 82) B)(48) C)(46) D(©e4 Bçıg A)5 B)6 Cc) 7 D)8 E) 9 
| 1D 2-B 3-A 4-A 5-C 6-D 7-C 8-D 9S-E 10-E 11-C 12-D 13-B 14-B 15-D 16-0 
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Analitik düzlemde, Analitik düzlemde, A(-3,2) noktasının 9. Analitik düzlemde, GeR olmak üzere, 13. Analitik düzlemde, denklemi (X17)24(y—-3)2-16 
(X14)24(y41)2X16 X 4y?43x-2y42-0 çemberine göre kuvveti kaçtır? X-24200s8 ni lik parametrik denklemleri aşağıdakiler. 
X-1)2 4 (ye2)2r2 yz-142sin9 
çemberleri dik kesiştiklerine göre, r kaçtır? A) 1 B) 2 ©) 3 D) 4 E) 5 koşulunu sağlayan (X,y) noktalarının belirttiği çem- — — —4si 
berin denklemi aşağıdakilerden hangisidir? A) x—4cos6-7 yAŞINOg 
B) x-4c0os643 yz4sind—7 
A)1 B) y2 Cc) 3 D)2 E) Vo A) (4224 y-1)2-2 C) x-4sinG 47 Yz4c0s9 4-3 
—ÂSİ —4 -—7 
B) (X42)24(y-1)2-4 D) x4sin64-3 y4cos4 
—C0SO— —sin9# 
O) (-2)24(y41)2-2 E) x-cos6—-7 yzsind-*-3 
D) (X-2)24(y41)2-4 
12 2 
Analitik düzlemde, P(4,3) noktasının B) ©-1)4(y42)-4 
Xİ 4y243x42y45-0 çemberine göre kuvveti kaçtır? 
e A) 6 B) 12 C) 24 D) 36 E) 48 
Analitik düzlemde, 10. Analitik düzlemde, yarıçap uzunluğu 10 br olan 14. Analitik düzlemde, denklemi X24y2410x-ky-4-2k-0 
2 4y24.2xX-8y-25-0 ! merkezil çemberin parametrik denklemleri aşağı- olan çember P(-1,1) noktasından geçtiğine göre, k 
y Ye dakilerden hangisidir? kaçtır? 
Xİ 4y? -4x46y4k-0 * 
çemberleri dik kesiştiklerine göre, k kaçtır? Add Esd A)2 B) 4 o 6 D)8 E) 10 
B) x—y10 cos4 —N10 sine 
RE E Sl le Eli C) x—sine y—cos9 
Analitik düzlemde, D) x—y10 sine — yV10 cos9 
(—2)24 (y4-3)2—16 E)x-10 -cos6 y —10 --sin6 
(X—3)24 (y--2)2—9 | 
çemberlerinin kuvvet ekseninin denklemi aşağıda- i 15. Analitik düzlemde, keR olmak üzere, 
kilerden hangisidir? | . 
: (14k)x2 4(14-k)y24 (3—k)x4-(44k)y-4k—-30 
A) 3x12y-6-0 11. Analitik düzlemde, çemberlerinin içinde, orijinden geçen çemberin 
B) 6 1(xy) 10€R, x-1--c0s6, y--2--sin0j) denklemi aşağıdakilerden hangisidir? 
Xx—yikiz 
Analitik düzlemde, A(x,..y,) noktasının kümesinin belirttiği çemberin denklemi aşağıdaki- 
©) x#y-8-0 | lerden hangisidir? e 
a)? H(y-b)?r? D) -x43y44-0 i : 
N i ” z il 2 2. ça 
çemberine göre kuweti (x,-a)?*(y,-b)?-r? dir. E) 2x42y-7-0 İ Mez B) 2x542y7—5x4y-0 
li Bi 2 2 s5 
Bu bilgiye göre, A(3,-5) noktasının B) (ei y-2İ ©) Axtt4y?47y<0 
| 12 3 y D) 3X243y—6x4y0 
| (X-1)24(y43)21 C) (X—1)24(y42)24 
ine ağ i ? E) 2X242y-4x4y-0 
çemberine göre kuvveti kaçtır? D) Giyip 
X*2)24(y—-1)2—1 
A) 19 B) 17 C) 10 D) 9 E) 7 eee 
Analitik düzlemde, | - 
: X*1y2-Bx42y49—0 ; | İ2. Analitik düzlemde, merkezi M(3,-1) ve yarıçapı 6 br işi ğ 
X24-y2-6x44y4-5-0 olan çemberin parametrik denklemleri aşağıdakiler- 16. Analitik düzlemde, keR olmak üzere, 
çemberlerinin kuvvet ekseninin denklemi aşağida- den hangisidir? (K—1)x2 4 (k—-1)y24 (3-k)x4 (k—2)y 3k 0 
kilerden hangisidir? denklemi bir çember denklemidir. 
i A) x-3t6sin9 Yee13 Gelme Bu çember A(-4,2) noktasından geçtiğine göre, k 
dB N z A) x—y*10 i B) xs3-6sing y-—1İ—6cos8 kaçtır? 
nalitik düzlemde, (X—-5)24(y42)2-16 çemberinin ; N 
—6— —3*6 ——1- 6sinG 
dışındaki P(0,3) noktasının çembere göre kuvveti B) 3xt4y-6-0 ki a y m 
kaçtır? C) x*y-2-0 D) x--146c0s6 y3-6sin6 A)-1 g3 giz | 3 E) 43 
D) x4y-8-0 | E) xs146c0s6 yz-3-6sin9 17 19 7 
si Eb e ez Bi ni ? | TE 2-E 3-E 4-D 5-B 6-E 7-E 8-C 9-D 10-A 11-C 12-C 13-A 14-D 15-C 16-D 
—— 392 —————  ———  — — Ni 
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10. | 
” 


Analitik düzlemde, merkezi M(-6,2) olan çember 
2. bölgede x eksenine teğet olduğuna göre, bu çem- 
berin orijine göre simetriği olan çemberin denklemi 
aşağıdakilerden hangisidir? 











ÇEMBER ANALİTİĞİ 


9 
8) 
a 








6. Analitik düzlemde, orijinden uzaklığı 2/3 br olan 


itik dü itsizliğini sağ itik dü 2<09, x-y 430 eşitsizlikleri. 
1. © Analitikdüzlemde, 1<x24y2<9 eşitsizliğini sağlayan 3.  Analitikdüzlemde, x24y2<9, eri < ii i z 
noktalar kümesi, aşağıdaki şekillerin hangisinde ni sağlayan noktalar kümesini ifade eden taralı böl. bl geometrik yeri aşağıdakilerden hangi 
doğru gösterilmiştir? ge aşağıdakilerden hangisidir? : 


A) xy2—-4 
B) X*y2-2/3 
X 1y?—12 
xy 43 
X24y2-24 





A) (—2)24(y-6)2—4 B) (X-2)24(y46)2-16 
C) (x—6)2-4(y4-2)2-4 D) (X-6)2H(y4-2)2-16 
E) X-6)74(y-4-2)2-36 


| i 
: 


Analitik düzlemde, merkezi M(6,4) yarıçapı V3 br 
olan çemberin x-1 doğrusuna göre simetriği olan 
çemberin denklemi aşağıdakilerden hangisidir? 


Analitik düzlemde, orijinden uzaklığı 4 br ile 7 br 
arasında değişen noktaların geometrik yeri aşağı- 


dakilerden hangisidir? 

11. 
A) 16<x24y2<49 

B) 4sx24y2<7 

C) 4sx24y2 

D) 16<x24y2 










E) x24y2<49 





EZEN 






d£) 





A) (—6)24(y-4)2-3 B) (X-4)2--(y-6)2-3 
Cc) (x-2)24(y-4)2-3 D) (X—4)24(y#4)23 
E) (414) 4 (y—4)2x3 


| 8. Analitik düzlemde, (x—3)24(y15)2-100 çemberinin 
| 16 br uzunluğundaki kirişlerinin orta noktalarının 


4. Analitik düzlemde (x-2)24(y4-4)2-25 çemberinin geometrik yeri aşağıdakilerden hangisidir? 


üzerindeki A(-2,-1) noktasındaki normali ile eksen- 


2. Analitik düzlemde, (x-2)94(yt3)?>4 eşitsizliğini ler arasında kalan bölgenin alanı kaç br? dir? 


sağlayan noktalar kümesi, aşağıdaki şekillerin 
hangisinde doğru gösterilmiştir? 


A) (—3)24(y45)2—1 


Analitik düzlemde, merkezi M(-1,4) ve yarıçapı 
B) (X—3)24(y-5)2-8 


22 br olan çemberin A(3,2) noktasına göre, 





A) 25 B) &. o > D) z 5 > C) (—3)24(y45)2—16 al çemberin denklemi aşağıdakilerden 
D) (x—3)24(y45)2-36 K 
5) ©-3)4y45)—64 A) (42)24(y-3)2-8 B) (X-3)24(y-2)2-8 
0) (XF1)24(y—4)2-8 D) x24(y—3)2-8 


E) (-7)24y2-8 


9. Analitik düzlemde, X24y2-4x16y-51-0 çemberinin 
içindeki P(3,-2) noktasını orta nokta kabul eden kir- 
işi üzerinde bulunduran doğrunun denklemi aşağı- 
dakilerden hangisidir? 


Analitik düzlemde, denklemi x2-4y2-2x44y—4-0 
olar çemberin A(-3,4) noktasına göre simetriği olan 
5. Analitik düzlemde, A(-3,4) noktasına 6 br uzaklıkta çemberin denklemi aşağıdakilerden hangisidir? 


bulunan noktaların geometrik yeri aşağıdakilerden 





——ğ— m 
.—. — 
9 iri 

















li A) x*y—120 B) X-y—-5-0 A) (X43)7 (y—4)2—9 B) (X4*3)7-(y—6)2-9 
A) (—3)24(y4-4)2-6 B) & 3)25-(y--4)2-36 Gy D) x-2y-70 O) &*7)24(y—10)2—9 D) (X41)24(y-2)29 
x-3)2-4(yt4)7— > 7 Zak 
CO) (xr3)24-(y-4)2-6 D) 6e48)24(y-4/86 o | eğ e 
E) (X-4)24(y4-3)2—36 İD SE EE A 5D 6-C 7-A 8-D DA 10-C 11-E 12E Oo 13€C 
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1. © Bir yönlü doğru parçası aşağıdakilerin hangisi veya 
hangileri ile belirlenir? 


I. Doğrultusu 
li. Yönü 
HI. Büyüklüğü 
A) Yalnız | B) | veli C) Yalnız il 
D) ivelii E)I, ii velil 
2 AB C 


Analitik düzlemde, d,//d, dir. 


Şekilde verilenlere göre, aşağıdaki ifadelerden han- 
gisi her zaman doğru değildir? 


—> —> 

A) ABile EF aynı yönlü doğru parçalarıdır. 
> > Ni 

B) CBile FE aynı yönlü doğru parçalarıdır. 
> —> 

C) BCile ED zit yönlü doğru parçalarıdır. 
—>—> —> 

D) ABile DE paralel yönlü doğru parçalarıdır. 
—> > AP Si 

E) ABile EF eş yönlü doğru parçalarıdır. 





. Doğrultuları aynıdır. 

Il. Yönleri aynıdır. 

IN. Uzunlukları eşittir. 

IV. Başlangıç noktaları aynıdır. 
V. Bitim noktaları aynıdır. 

Vİ. Aynı doğru üzerindedirler. 


Analitik düzlemde, yukarıda verilen özelliklerden 
kaç tanesi eş yönlü doğru parçalarına aittir? 


A)2 B)3 


C)4 


D) 5 E) 6 





O 12345 6 

Analitik düzlemde, şekilde verilen vektörler için 
aşağıdakilerden hangisi doğrudur? 

azb B) 

D) ed E) 


A) 
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ABC eşkenar üçgen D, E, i A 
F üzerinde bulundukları R 
kenarların orta noktaları 
olduğuna göre, aşağıda 
verilen önermelerden han- 
gileri doğrudur? 





B) 111, Ul 
E) 1, Hi, V 


Oy UL ULY 


D) Ili, IV, V 


A B C 
a————————— 


Analitik düzlemde, A, B, C doğrusal 2JAB|-3J8G)| 
—> —> 

olduğuna göre, AC vektörünün BC vektörü türün- 

den ifadesi aşağıdakilerden hangisidir? 


—> 
A) Ec 
2 


—> 
B) 2BC o 28 
NEN 2 


7 
—BC 
3 2 


e 
D) 3BC 





Analitik düzlemde, d,//d, |AB|2|CD)| olduğuna gö- 
> pa 


re, AB vektörünün DC vektörü türünden ifadesi aşa- 
ğıdakilerden hangisidir? 


5 
C) -2CD 


sil 
E)3CD 


Yandaki düzlemsel şekilde 
> — 






verilenlere göre, AB - CD 
vektörünü gösteren şekil 
aşağıdakilerden hangisi- 
dir? 


GEOMETRİ SORU BANKASI 
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TEST /1 


—ğ—ğ—ğ—ğ—ğ—ğ— mmm m İK 































9. & Yandaki düzlemsel şekilde 12. Yandaki düzlemsel şekilde 
verilenlere göre, verilenlere göre, 
ENE > > > 
AB * (-CD) atb*c 
vektörünü gösteren şekil ad) 
aşağıdakilerden hangisi- 
dir? 
A)1 B) 1 Oy ıl D) IV E)V 
13. Yandaki şekilde verilen A K 
vektörlere göre, 
— —>— —>— —> —> 
AB-BC-*-CD*DESEK 
toplamı olan vektör aşa- p E 
ğidakilerden hangisidir? 
AAK BBE DEK > e 
DK AE 
10. Yandaki düzlemsel şekilde ) 5 
verilenlere göre, 
AB 4 CD- ER 14. Analitik düzlemde, şekilde A 
e ami N verilenlere göre, 
vektörünü gösteren şekil SE 
aşağıdakilerden hangisi- AB * BC 
vektörü aşağıdakilerden 
hangisidir? 
B G 
—> > > > —> 
A) AC B) BC C) CA D) CB E) BA 
15. Analitik düzlemde, A D 
ABCD kare 
JAC| ve (BDJ köşegen 
olduğuna göre, 
> > 
BE * CE 
11. Yandakidüzlemsel şekilde vektörü aşağıdakilerden 
verilenlere göre, hangisidir? B C 
>— > —> 
2u*v*k S5 5 iŞ ER NN 
vektörünü gösteren şekil A) AB B) AD © CD D) BC E) CA 
aşağıdakilerden hangisi- 
dir? 
16. ABCD kare A D 
İDE|<|EC| 
olduğuna göre, 
> — N 
AE * BE HE 
vektörü aşağıdakilerden 
hangisine eşittir? 
B GC 
> > > —>—> 
A) 2BC B) DO#BA C) 2DA 
> —>— —> 
D) 2BE E) AB-*-BC 
HE 2-E 3-B 4-E 5-B 6-C 7-C 8-B 9-C 10-D 11-D 12-B 13-A 14-A 15-C 16-41 
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DÜZLEMDE VEKTÖRLER 


— > 
1. Analitik düzlemde, A vektörü ile B vektörü eşit vek- b. 


törler ise aşağıdakilerden hangisi doğrudur? 
I. Doğrultuları aynıdır. 

li. Yönleri aynıdır. 

IH. Büyüklükleri aynıdır. 

IV. Başlangıç noktaları aynıdır. 

V. Bitim noktaları aynıdır. 


A)I,II B)LILU CO) nl 
D)V,V E)LILMLIV,V 


2. Analitik düzlemde, 
- 
A-(2,a*-1) 
LİN 
B-(atb,2a-3) 
vektörleri veriliyor. 
> > © 
AB olduğuna göre, b kaçtır? 


A) -2 B) -1 Cc) 1 D) 2 E)4 S 





3. Analitik düzlemde, 
— 
Az(-2,4) 
5 
B-(a-1,a-b) 
vektörleri veriliyor. 


> 2 
AB olduğuna göre, a?--b? kaçtır? 


A) 24 B) 36 C) 45 D) 49 E) 58 


4. Analitik düzlemde, 
- 
A-(4-1) 


EŞ 
olduğuna göre, 3A vektörü aşağıdakilerden hangi- 
sidir? 


A) (1,4) B)(6.-2) C)(9-3) D) (2-3) E)(9-1) 
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İİ DÜZLE 


DE VEKTÖRLER 





Analitik düzlemde, 9. Analitik düzlemde, 




















13. Analitik düzlemde, 





5 
AZ(6,9) açi 52) AB-(2,5) 
ai — 2-2 m x N AB—(3,— & N 
olduğuna göre, ga vektörü aşağıdakilerden han- : t Li olduğuna göre, BA vektörü aşağıdakilerden han i- 
e olduğuna göre, B noktasının koordinatları aşağıda- sidir? 
gisidir? kilerden hangisidir? İ 
A) (62) B) (2-5 sy 
A) (12,18) B)(8,6) ©) (23) D)(46) E) (6,9) A 41) B) (43) 0)ç2) b) EM ) B)( ) ©CS5-2) DO) E (0.7) 
10. 
Analitik düzlemde, 
14. Analitikdü 
A i valla 
—(6,2 
8-0-1) B 5 
pe pa : Arl pa H > 2 
olduğuna göre, AB nin yer vektörü aşağıdakilerden Analitik düzlemde ildeki veri öre, AB 
Juna İ , Şekildeki verilenlere göre, AB ğ öre, AşB örü ğ i 
hangisidir? nin yer vektörü aşağıdakilerden adildir e ei göre, A*B vektörü aşağıdakilerden han- 
-5,5 B) (5-5) C) (2,3 D) (4-2 | 
A C5.5) B)(5-5) C)(63) D)(4-2) Eg A) (2-4) B)(24) CG)ç24) D)Ç2-a) p) (8,6) A (7.0) B)(35) ©)(4-2) D) 654) E) 63) | 
| 11. Analitik düzlemde, | 
| 
B(2,3) 
.. bj 2 : 
olduğuna göre, AB nin yer vektörünü gösteren şekil 
Analitik düzlemde, : aşağıdakilerden hangisidir? 
A-(4,6) 15. Analitik düzlemde, 
B-(3,-2) EN 
—> RE a A—(3,0) 
olduğuna göre, BA nın yer vektörü aşağıdakilerden | B le 
hangisidir? yi. 
Ba N > 
olduğuna göre, A — B vektörü aşağıdakilerden han- 
gisidir? : 
A) (7.4) B)(1-8) C)(18) D)(-7.-4) E)(82) 
! 
A) (2.2) B) (42) O (4-2) D) (53) E) (4.-6) 
Analitik düzlemde, 
A(1,2) 
5 İ 
B(4,3) Az -1, 
A-C1.0) 16. Analitik düzlemde, | 
G(-1.6) B-(4-2) A-t4 | 
DE-2 dlc Arta | 
Ni ii Ağ 5 AşB—(2,0) | 
noktaları veriliyor. AB—CD olduğuna göre, D vektörü aşağıdakilerden 








Buna göre, aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? hangisidir? 





i. - >? — pa 
e göre, B vektörü aşağıdakilerden hangisi- 
ir? 

















a 
A) AB-(3,1) B) AĞ-(-2,4) G) BD-(5.-5). A 6-2 B) (0-4 O(13) DI) E)(8-1) A) 634) B)(8-4) O) (84) DM) E (4-3) 
D) DE-(-10,8) E) DA-68-4) 18 5 
—. — Yİ A 0D Gb O YE SR e a Pi iu Gi 15C 16-8) 
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DÜZLEMDE VEKTÖRLER | TEST/3 | DUZLE TEST /3 | 
mmm m nm a m al mmm m e —<ÇWwWÇÖÇÖÂÖE&£ÂİÜRğ—/iii—ğ—ğ— MM —---—-———--———-—-—-—-——————————.... 
1. — Analitik düzlemde, 5. Analitik düzlemde, 9. o Analitik düzlemde, 13. Analitik düzlemde, | 
pe i 
B-(2,6) A(1,3) (4-6) |, AC-2x) 
> 
A-B-8,-1) B(-1,2) olduğuna göre, A vektörünün normu (uzunluğu) B(6,2) | 
N ni zi z ” e Rİ kaç br dir? > 
olduğuna göre, A vektörü aşağıdakilerden hangisi- C(4,0) ani (ABI|10 br 
dir? olduğuna göre, BA*C vektörü aşağıdakilerden olduğuna göre, x in alabileceği değerler toplamı 
hangisidir? A)6 B)8 C) 213 D)4y5 63 kaçtır? 
A (1-7) B) (17) O) (55) D)(57) E)(-34) | 
A (61) B)(©-1) O) (41) Dİ) Beg 


A)0 B)2 o 4 D) 6 E) 8 | 





2. Analitik düzlemde, 


A 
A(1,2) 
> 
B—(-1,1) — 14. Analitik düzlemde, 
— > 
olduğuna göre, 2A-- B vektörü aşağıdakilerden han- 6. Analitik düzlemde, 10. A-(xt1,x-1) vektörünün normu (uzunluğu) V10 br A-(at2,b-3) 
lr ii N R li 
gisidir? Asi 2 olduğuna göre, x kaç olabilir? B- (a45,b*6) 
> i 
B-(-1,3) olduğuna göre, AB vektörünün uzunluğu kaç br dir? 
A) (0,3) OB)(2,1) C)(1.4) D)(1,5) OE) (3.-2) e A)-4 B) -1 Cc) 0 D)2 g4 
(4,4) 
D-(-2,6) 
a A5 BaYl0 Cesa Da. BB 
olduğuna göre, AC*-DB vektörü aşağıdakilerden 
hangisidir? 


A) 2-5) B)(4.-1) 0)C41) D)C14 Ed) 





3. Analitik düzlemde, 
— 


n (2.5) 15. Analitik düzlemde, 
B—(8,0) j İİ. Analitik düzlemde, 
çe diğicez si z Kk > A(8,0) 
olduğuna göre, 3A-2B vektörü aşağıdakilerden B-(5,0) 
hangisidir? > > BC-1,2) 
B -A-(4,-1) Ge-2) 


—> pa 
7. o Analitik düzlemde, AA vektörünün uzunluğu kaç br 


| 
i 
İ 
! 
| 
| 
l 
| 
| 
olduğuna göre, || A| kaç br dir? 
| 
| 
| 
| 
| 







1 1 
dir? A) > B) Te Co) 1 D) vV2 E)2 A) ay5 B)3y5 C)5 
D)2V5 43 E)2V5 4 5 
A)O B)1 o) v2 D)2 ES 
4. Analitik düzlemde, 
A-(8,-2) . 
B-(a.b) : 
C-(13;-13) 
— -2 — 
At5B-C İZ. Analitik düzlemde, 16. Analitik düzlemde, 
—> 
olduğuna göre, AB vektörü aşağıdakilerden hangi- A(3.-2) ya Ci) 
sidir? a 
8. Analitik düzlemde, B(-1,1) b B-(6,3) 
si > : — > 
A-(-24) olduğuna göre, ((ABi| kaç br dir? olduğuna göre, |(12A--B)| kaç br dir? 
A) ©.-3) B) (8-1) o) - i olduğuna göre, JJAJ| kaç br dir? 
gi ğ e n A6 B5 OY Das E)4 A)sVA B)7V2 C6ey3 Dey5 E VES 
) | -3) pe A2/5 oo Bae 5 D)6 








2-D 3-E 4-D 5-A 6B 7-A 8-A 9-C 10-D 11-D 12-B 13-C 14-B 15-E 1 6E| 
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DUZLEMDE VEKTÖRLER 
a ne ENNE İNELEİLA ü r ME ARMMEEEE A EA AE HMM İG ii NEME ENR ARE EEE EEE ANN EN ENNE 5 EE İYİ aa an Ğİ 
ÇğÖÜÖ'DD)— ği -ç->—çyçyçÇÇÇ-ÇğÇ-—m--M“—mmmm<<ç—<ç—ç.. 
1. — Analitik düzlemde, 5. Analitik Mimle 9. Analitik düzlemde, aşağıda verilen vektörlerden 13. Analitik düzlemde, 
A—(,2x-1) A—(3X—1,X42) hangisi birim vektördür? aa 
> ç , — am ) 
B-(42) B-(4-1) B-(4,-6) 
Ml B z A E ” N He 
vektörleri paralel olduğuna göre, x kaçtır? vektörleri birbirine dik olduğuna göre, x kaçtır? AA -(1) B)A —(1) DA - H 2 olduğuna göre, AB ile zıt yönlü birim vektör aşağı- 
2 2 dakilerden hangisidir? 
1 2 3 3 4 4 3 3 6 DA -İl.3 EyAS|z * 
A) — B) — o) — D)1 E) > A) B) — GE D) E) g” 55 
5 3 4 2 9 7 5 7 1 2 5 2 5 
Al 2 Bil 2 
İNE İs 
5 2 5 2 
O) Ee Disa e 
| 29 25 | 29 5) 
kz 
29 y29 
Ee v1 
10. Az > ,K| vektörünün birim vektör olması için k 
2. Analitik düzlemde, aşağıda verilen vektör çiftlerin- 6. Analitik düzlemde, aşağıda verilen vektör çiftlerin- isbilsesal deserisrd biri dıdakilerd 
den hangisi paralel değildir? den hangisi diktir? nın alabileceyi değerlerden biri aşagıdakilerden 14. Analitik düzlemde, 
hangisidir? 3x—-2yt4-0 
> > > > » pa .. pa 
A) A-(,3) B) A-(6,4) C) A-(4,1) A) Az(1,2) B) A-(-6,1) C) A-(04) doğrusuna paralel olan birim vektör aşağıdakiler- 
> > 5 > E z den hangisi olabilir? 
B-(2,6) B-(-6,-4) B-(12,3) 8-84) | em B-(2,1) A) v13 »l og yY13 D y23 E3 “ 
& NN ze BEL ve 
D) A—(-1,3) E) A-(-1,-2) D) A-(4,9) E) A-(6,12) 6 6 6 6 
B B B B 3 2 3 2 
B-(3,-6) B-(5,10) B—-(-9,4) B—(2,3) A) EEE B) İyi giz) 
13 13 13 13 
Oger a 
13 vy13 13 13 
ei 
13 13 
11. Analitik düzlemde, 
> 
in Sanar Mi As82) 
ve elek e ZİĞİMEEK 7. Analitik Eleni S vektörü ile aynı yönlü birim vektör aşağıdakilerden 
A-(6,-3) A—(3,-2) hangisidir? 15. Analitik düzlemde, 
—- > , 
B—(4,k*-1) B—(a,4) 2X-y410 
pi 
C(k,k-2) ALB olduğuna göre, a kaçtır? 2 3 3 -2 doğrusuna dik olan birim vektör aşağıdakilerden 
A op p , > <1 G) |, FE in 
A/B olduğuna göre, AC vektörü aşağıdakilerden A) | 2 B) Ç | ) | 13'A | hangisi olabilir? 
isidir? 
hangisidi iğ 11 si gi 8 ö) 2: g8 v| dl | | 1 2 
ğ i > 2 e vi yi! a g EE 
A) 6.2) B)(41) O) (141) D)(-4-1) E) (9-2) 5'B YE YE JE 
1 2 12 
D) |. —— E) | — 
İz v5 ) E zi 
3 8. Analitik düzlemde, : 12. Analitik düzlemde, 16. Analitik düzlemde, 
a 5 25 
4. Analitik Bele, As (0,4) 1» sa İ A-(4,-4) 
Ee) B—(3.-1) vektörü ile aynı doğrultuda fakat zıt yönlü olan birim vektörüne dik olan birim vektör aşağıdakilerden 
Eg (2.5) C-(a,4) vektör aşağıdakilerden hangisidir? hangisi olabilir? 
—>> e : 
C(x,-2x-3) ABC olduğuna göre, CB vektörü aşağıdakilerden 
vektörleri veriliyor. hangisidir? 5 1 1 > 11 > 1 YE 
(2A—-B) //C olduğuna göre, x kaçtır? TE WE 55 WEE 
1 1 1 1 
“ oki) se 
12 12 4 1 2 2 2' Ç2 2'y2 
G D E 
A) Z B) le Lin ) 





SE 10-D 116 12E 13A 14C 15-8 16-4 
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ÖV UZEZEMİYE VENTÜURLER 
1. Analitik düzlemde, 

— 

e,>(1,0) 

— 

e, (0,1) 


3 
olduğuna göre, A-(4,-1) vektörü aşağıdakilerden 
hangisidir? 


— — — - — — 
A) —e,*de, B) e,tde, CO) de,te, 


— — — — 
D) de,-e, E) e,-e, 
2. Analitik düzlemde, 
— 
e,(1,0) 
> 
e, (0,1) 
olmak üzere, aşağıda verilenlerden hangisi yanlış- 


tır? 


> — 
A) 12,3)-2e,$3e, 
> —> 
B) (-14J5-e,t4e, 
> > 
C) (3,-5)-3e,-5e, 
> —> 
D) (-2,4J-2e,4e, 
— 
E) 10,31-3e, 


3. Analitik düzlemde, 
>— > — 
A-7e,tde, 


5 
olduğuna göre, A vektörü aşağıdakilerden hangisi- 
dir? 


A43) BM3 OMI) DA) BA 


4. Analitik düzlemde, 


Şi 
A-(3.-6) 

vektörünün standart (taban) birim vektörlerin lineer 

bileşimi olarak yazımı aşağıdakilerden hangisidir? 


> —> 
C) 3e,-6e, 


— — 
E)2e,-e, 


> — — — 
A) e,-2e, B) —e,t2e, 
— — 
D)2e,te, 
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Analitik düzlemde, 


> — > 
A-5e,t2e, 
>——> — 
B-e,-3e, 


-Ş 
olduğuna göre, AB vektörü aşağıdakilerden hangi. 


sidir? 


> —> 
B) -4e,-5Se, 


> —> 
D) 5e,*6e, 


> > > 
A) 6e,-5e, ©) -6e,*5e, 


A 
E) 5e,—-6e, 


Analitik düzlemde, 
>——> > 
Ase,tde, 
-— > > 
B-2e,—-e, 


— > 
olduğuna göre, 2A— B vektörü aşağıdakilerden han- 
gisidir? 


— — — > > 
A) 4e,t5e, B) 7e, C) -3e,tde, 


> —> > —> 
D) 3e,t2e, E) e,t3e, 


Analitik düzlemde, 

— > > 

A--2e,te, 

>— > — 

B—-e,tde, 

> > — 

C-3e,-2e, 

—>>. —> as m ; 

olduğuna göre, AB-CB vektörü aşağıdakilerden 
hangisidir? 


— — — — —:-5 
A)2e,t3e, B)—e,t5e, C) -3e,t6€, 


— — — —2 
D) -5e,*9e, E) e,*t9e, 


— > > 
A-12e,-16e, 


vektörü ile zıt yönlü olan birim vektör aşağıdakiler- 
den hangisidir? 


3 3> 4? 
2 -Şetze B) -Çetçe, O) Zetç& 
4>— 3— 1 12 
D) 5 e,t e E) ş8,t © 
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— . — > —2 > 
9. “Analitik düzlemde, A0 ve BO olmak üzere, 13. Analitik düzlemde, 
— —>— > i — 
a.A-b.B—-O A-(2,3) 
5 > 
eşitliğini sağlayan yalnız a-b-0 değerleri varsa A ve a C1,2) 
B vektörlerine, lineer bağımsız vektörler denir.” C(4,6) 
> > > 
Yukarıdaki açıklamaya göre, aşağıda verilen vektör olduğuna göre, x.Aty.B-C eşitliğini sağlayan x ve 
çiftlerinden hangisi lineer bağımsızdır? y değerlerinin toplamı Kaçtır? 
—>— —> 
A) A-(2,5) B) A-(1,3) A2 B) 4 C)6 D)8 E) 10 
— - 
B-(C2,-5) B-(2,6) 
— > j 
0) A-(-4.-6) D) A-(>.1) 
> — 2 
B-(0,3) B—(1,2) 
—>— 
E) A-(5,6) 
— 14. Analitik düzlemde, 
A-(3,-2) 
>> 
B-(7,-17) 
Di 
C-(4,6) 
>— — —> 
xA-y.C-2B 
olduğuna göre, x.y çarpımı kaçtır? 
10. Analitik düzlemde, 
— 
A-(3,-2) A)6 B) 8 O) 10 D) 12 E) 14 
EŞ 
B-(-9,k) 
vektörleri lineer bağımlı olduklarına göre, k kaçtır? 3 
A) 1 B)3 C)6 D) 9 E) 12 E 
Analitik düzlemde, 
— 
A-(1,2) 
5 
B—(-1,-1) 
—> 
C(-1,0) 
—2 Mi —> 2 e 
a olduğuna göre, C vektörünün A ve B vektörlerinin 
11. Analitik Mi raki lineer bileşimi olarak ifadesi aşağıdakilerden han- 
EZ 3 liği 
As2e,t3e, gisidir? 
> — — 
B——k.e,t(kt5)e, SE, 3 DEN 
De 4 n A) A*B B) A*2B CO) A-B 
vektörleri lineer bağımlı olduklarına göre, k kaçtır? >— > >— > 
D) 2A-B E) 2A43B 
A) -4 B) -2 co D)2 E) 4 
- 16. Analitik düzlemde, 
— 
A-(3,1) 
B-Ç-1,2) 
5 
12. Analitik düzlemde, C—(4,-1) 
—>— 3 S —2 hi > Ni Lti 
Aze,t3e, olduğuna göre, C vektörünün A ve B vektörlerinin 
> 2 — lineer bileşimi olarak ifadesi aşağıdakilerden han- 
B—k.e,t6e, gisidir? 
vektörleri lineer bağımlı olduğuna göre, k kaçtır? 
— 2 — — > 
A) AB B) 2A4B C) A-B 
— 
A) -2 B) -1 oo D) 1 g2 D) B-A E) 2A-3B 
| 1D 2-D 3-E 4-C 5-B 6-B 7-E 8-A g-E 10-C 11-B 12-E 13-A 14-C 15-B 1 6-cİ 
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© DÜZLEMDE VEKTÖRLER 





1. © Analitik düzlemde, 
A-(-V3) 


vektörünün x ekseni ile yaptığı dar açının ölçüsü 
kaç derecedir? 


A) 15 B) 30 C) 45 D) 60 E) 75 


2. Analitik düzlemde, x ekseni ile pozitif yönde 45" lik 
açı yapan ve uzunluğu 2 br olan vektör aşağıdaki- 
lerden hangisidir? 


A) (2,2) B) (2-2) o) (v2, v2) 
D) (V2,-V2) E) 2) 





3. o Analitik düzlemde, x ekseni ile pozitif yönde 120' lik 
açı yapan ve uzunluğu 6 br olan vektör aşağıdaki- 
lerden hangisidir? 


A) (3,3v3) B) (3vV3,3) 
D) c3,3V3) 


C) (33,3) 
E) (V3,-1) 


4. Analitik düzlemde, 


şi 
A-(4,8) 

vektörüne dik ve boyu 6V5 br olan vektör aşağıda- 

kilerden hangisidir? 


A) 6,12) B) (6,12) C)(-4,8) D)(8—4) E) (12-6) 
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5. 


7. 


8. 


— TEST/6 


Analitik düzlemde, 


5 
A-(3,-2) 
yi 
B—(4,2) 
—— 
olduğuna göre, A.B iç çarpımı kaçtır? 
A) 4 B) 6 o 8 D) 10 E) 12 
Analitik düzlemde, 
— 
A-(2,.-1) | 
> ! 
B—(3,n) ! 
—— 
A.B-6 olduğuna göre, n kaçtır? | 
A) 0 B) 1 Cc) 2 D) 3 g4 İ 
i 
Analitik düzlemde, | 
>— > — 7 
A-2e,-3e, | 
— > —> : 
B-e,te, i 
-—— 
olduğuna göre, A.B iç çarpımı kaçtır? 
! 
A) -2 B) -1 c)0 D) 1 E)2 | 








Analitik düzlemde, 
A (127,313) 
— : 
B-(2-125 3-414) 
—2— 
olduğuna göre, A.B iç çarpımı kaçtır? 
: Z 
A)6 B) 4 5 


G2 »E 
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9. Analitik düzlemde, 


AĞI) 
B(3,5) 

: — > —> 
olduğuna göre, AB.BA iç çarpımı kaçtır? 
A) -24 B) -20 C) -8 


D)8 E) 16 


10. Analitik düzlemde, 
— 
A-(e,1) 
5 
B-(3,1) 


vektörleri arasındaki dar açının ölçüsü © olduğuna 
göre, cosa kaçtır? 











1 3 7 2 7 
A) B) Cc D E 
15 v5 e Dig e 
e 
11. NA <3 br 
— 
BI) 4/2 br 
-—— 
A.B-12br 


ii N — -2 
olduğuna göre, Ave B vektörleri arasındaki dar açı- 
nın ölçüsü kaç derecedir? 








13. 
D 
Cc 
4 
A ay3 B 
ABCD dikdörtge — 
> dikdörtgen, ABİ a3 br, |BCJ <4 br 
olduğuna göre, BC.BD skaler çarpımı kaçtır? 
A) 16 B) 32 c)8 D) -16 E) -32 
14. > 
5 
Za 
A 6 Ğ 


ABC üçgen, m(BAC) -30*, |AB| 5 br, JAC|s6 br 
e M > —> 
olduğuna göre, AB.AC skaler çarpımı kaçtır? 


A) -5y/3 
D) 9/3 


B)2y3 O 53 


E) 15/3 


15. Şekilde verilen, 
AB doğrusunun denklemi 
3Xx44y—12-0 
olduğuna göre, 
—>— > 
AO.BA skaler 
çarpımının değeri 








kaçtır? 
A) 15 B) 30 C) 45 D) 60 E) 75 i 
A) 16 B) 9 c)3 D) -9 E) -16 
16. |/Baj 1fACI Cc 
İBC|—-4y/3 cm 
12. Analitik düzlemde, JAC| 6 cm 
— 
AZ(1,1) olduğuna göre, 
—>— > 
B-(,v3) AB.CB skaler 
vektörleri arasındaki dar açının ölçüsü kaç derece- çarpımının değeri A B 
dir? kaçtır? 
A) 15 B) 30 C) 45 D) 60 E) 75 A) —12 B) -6 C) -3 D)3 E) 6 
1D il > 
(e 20 3-D 4-E 5-C 6-A 7-B 8-E 9-B 10-D 11-C 12-A 13-A 14-E 15-D 16-A 
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KONİKLER 


1. 





Analitik düzlemde, asal ekseni x ekseni olan elips şekil- 
de gösterilmiştir. 


Şekilde verilen elips için aşağıdakilerden hangisi 
yanlıştır? 


A) Asal ekseni 10brdir. 

B) Yedek ekseni 8 br dir. 

C) Odaklar arası uzaklığı 6 br dir. 

D) Dış merkezliği z tir. 

E) Odaklarından birisi (0,4) noktasındadır. 


2. o Analitik düzlemde, odakları F(4,0) ve F'(-6,0) olan | | 
elipsin merkezinin koordinatları aşağıdakilerden 
hangisidir? 





A) (2.8) B) (2-4) C)(-1.0) D)(-1,4) E) (2,16) 


3. Analitik düzlemde, asal eksen uzunluğu 8 br, yedek 
eksen uzunluğu 6 br olan elipsin odaklar arası 
uzaklığı kaç br dir? 


A)1O Ba/7 a3 Day? B2Y7 


4. o Analitik düzlemde, odakları F(2,0) ve F'(-2,0) olan 
elipsin yedek eksen uzunluğu 43 br olduğuna 
göre, asal eksen uzunluğu kaç br dir? 


A)4 B) 6 Cc) 8 D) 10 E) 12 
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Analitik düzlemde, odaklar arası uzaklığı 6 br, ye. 
dek eksen uzunluğu 10 br olan elipsin, asal eksen 
uzunluğu kaç br dir? 


A)6Y7 B)AY7 Oay5 D)2aY34 Esi; 


Analitik düzlemde, odaklar arası uzaklığı 12 br, asaj 
eksen uzunluğu 20 br olan elipsin dış merkezliği 
kaçtır? 


3 3 2 1 2 
A) — B)— Go) — D) — ES 
)E ) 7 Iz 5 1z 


Analitik düzlemde, odaklar arası uzaklığı 6 br, ye- 
dek eksen uzunluğu 6y3 br olan elipsin dış mer- 
kezliği kaçtır? 


AZ B) o E D) 2 Ep 


e 
2 


Analitik düzlemde, aşağıda denklemi verilen elips- 
lerden hangisinin asal eksen uzunluğu 12 br dir? 


a ye 
144 81 36 8İ 
2 2 2 
| a e yp 
4 16 16 36 
2 
| Mİ 
16 9 


Analitik düzlemde, denklemi 


olan elipsin, odaklarının koordinatları aşağıdakiler- 
den hangisidir? 

A) F(6,0) ve F(-6.0) 

B) F(5.0) ve F/-5.0) 

C) F(4,0) ve P(-4,0) 

D) F(0,5) ve F(0.—5) 

E F(0,4) ve F(0.—4) 
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“ KÖNİKLER TEST/1 | 








10. Analitik düzlemde, denklemi 4x24-25y2-100 olan 


elips için aşağıda verilen ifadelerden hangileri 
doğrudur? 


14. Analitik düzlemde, asal eksen uzunluğu 10 br yedek | 


eksen uzunluğu 8 br ve odakları x ekseni üzerinde 
bulunan elipsin denklemi aşağıdakilerden hangi- 
sidir? 


I. Asal eksen uzunluğu 10 br dir. 


li. Yedek eksen uzunluğu 4 br dir. 





Ili. Odaklar arası uzaklığı 2/21 dir. A) Le m ) xy —1 
25 16 100 64 
A)! B) ll Gy il DIN ELİMİ ) x2 NU e y? N 
100 16 64 100 
2 2 
YY  ş 
16 32 
| 11. 

15. Analitik düzlemde, asal eksen uzunluğu 10 br yedek 
eksen uzunluğu 8 br ve odakları y ekseni üzerinde 
bulunan elipsin denklemi aşağıdakilerden hangisi- 
dir? 

Şekilde verilen merkezil elipsin denklemi aşağıdaki- > y > Xx yi 
lerden hangisidir? e a” 
2 2 2 
X y X y 
2 2 2 2 —— -—1 — 1 — 
Ye gi e ei A 25 * 16 Yoo a 
16 32 16 64 x2 y? 
2 2 2 Ep) —»—— 1 
eN EE ) 18 16 
64 16 64 8 
2 2 
3 
32 16 


16. Analitik düzlemde, 





12. Analitik düzlemde, asal ekseni x ekseni ve bir köşe- elipsinin grafiği aşağıdakilerden hangisidir? 
si A(9,0) diğer bir köşesi B(0,-6) olan merkezil elip- 
sin denklemi aşağıdakilerden hangisidir? A) 





m ağ A a 
81 36 81 36 
x2 2 Xx 
pl gp DEİL 
36 81 36 81 
2 2 
XxX Y 
E|— 42.1 
rar 


13. Analitik düzlemde, asal ekseni x ekseni, asal eksen | 
uzunluğu 6 br, yedek eksen uzunluğu 4 br olan elip- 
sin denklemi aşağıdakilerden hangisidir? 





skala ilmi ilam isk dl vu müm m m ln ip çü il öl mas insin Mü akk vi ni üzün kl b mss 
















2 
Ee pe 
Mag tıg! ER) 
2 2 2 2 
Ge ei |) 
9 4 36 16 
2 2 
a 
4 9 
(te 2C 3B 4C€ 5D 6A 7B &D 9B 1ocE 11-C 12A 13B 1i4A 15-A 16-0) 
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1. © Analitik düzlemde, yedek eksen uzunluğu 6 br olan 5. 
ve P(-3,2) noktasından geçen merkezil elipsin 
denklemi aşağıdakilerden hangisidir? 


A) 3x2 y7 49 
G) 9x24-5y7-81 


B) X24-3y2—-27 
D) 3x2 44y2-25 
E) 5x24-9y2-81 





6. 
2. o Analitik düzlemde, F(3,0) ve F'(-3,0) noktalarına 
uzaklıkları toplamı 10 br olan noktaların geometrik 
yeri nedir? 
2 2 2 2 
yl XY 
Nis 125“! ) 25 116 
2 2 2 
a) ) a > 1 
16 25 16 9 
2 2 
Xx y 
E — — 
) 9 ig 16 
7. 
3. “Analitik düzlemde, bir elips ile aynı merkezli, çapı asal 
eksen uzunluğu kadar olan çembere, bu elipsin asal 
çemberi denir." 
Bu tanıma göre, 
2 2 
A * yv. 1 
16 9 
elipsinin asal çemberinin denklemi aşağıdakilerden 
hangisidir? 
A) x24y2—2 B) x24y24 G) xy? 8 
D) x24y7-16 E) X24y7-25 
8. 


â. Analitik düzlemde, denklemi 


olan elipsin yedek çemberinin denklemi aşağıdaki- 
lerden hangisidir? 


A) xty?1 
D) x24y7-18 


B) x24y2-3 C) xy 9 
E) X24y2-36 
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Asal çemberinin denklemi Xx2--y2—30 yedek çembe- 


rinin denklemi, x2-4-y2—20 olan elipsin odaklar arası 
uzaklığı kaç br dir? 


Ao Bs Gaya Dm2fo pk 


Analitik düzlemde, odaklarından biri F(2,0) ve ye- 
dek eksen uzunluğu 6 br olan elipsin doğrultman 
çemberlerinin denklemleri aşağıdakilerden hangi- 
sidir? i 


A) (X—2)24y2-52 
(X42)24-y2—52 
C) x24(y—2)2-52 
X24-(Y4-2)2-52 

E) x24y2-52 

X24 y2—36 


B) (X-2)24y2-36 
(X42)24y2—-36 


D) x24(y—-2)2-36 
X24(y4-2)2—36 


Analitik düzlemde, denklemi 


olan elipsin, parametrik denklemi aşağıdakilerden 
hangisidir? 


A) x4cos6 B) xs5c0s6 
y5sin8 yz4sinO 
C) x3c0s6 D) x4sin6 
y4sin& yz3c0s6 

E) x5sin6 

y4cos6 


Analitik düzlemde, parametrik denklemi 

x-3c0S0 ; 

y6sin6 

olan elipsin denklemi aşağıdakilerden hangisidir? 


El mi ye 
9 36 g 36 
2 2 2 ye 
ESP e DM Zİ 
) 25 36 ) 3 6 
2 
yi 
Ep — 4-1 
) 6 3 
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10. 


11 


. 


12. 
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Analitik düzlemde, parametrik denklemi 
X—5c0s0 
yz4sin8 
olan elipsin odakları arasındaki uzaklık kaç br dir? 
A)3 B) 6 C)8 D) 12 E) 16 
Analitik düzlemde, parametrik denklemi 
X—8c0s8 
y6sin6 
olan elipsin dış merkezliği kaçtır? 
ai gp gG g3 g4 
4 3 3 4 3 
Analitik düzlemde, denklemi 
2 2 
<. pe PAN z7j 
9 4 
olan elips için, 
i. Asal çemberinin denklemi x2-4-y2—9 dur. 
II. Yedek çemberinin denklemi x2-4-y2—4 tür. 
IN. Doğrultman çemberlerinden birisinin denklemi 
G-V5 )24y2-36 dır. 
IV. Parametrik denklemi x—3c0s8, y2sin9 dır. 
Yukarıda verilen ifadelerden hangileri doğrudur? 
ALI B) 1,1 O) ili, IV 
D)L,ILIV ELİ, IV 
Analitik düzlemde, parametrik denklemleri 





14. 


15. 








olan elipsin alanı kaç br? dir? 


A)35x oOB)30x O)27x Dğr  E)20x 


Analitik düzlemde, aşağıda denklemi verilen elips- 
lerden hangisinin alanı 247 br? dir? 


2 2 2 
Xx y X* y 
A)— — —1 B— 41. 
x2 y? x2 2 
O İ 4 DAY. 
İde * 36 el 
2 
2 ye 
25 36 


Analitik düzlemde, 4x2-4-5y2 21-0 elipsinin üzerin- 
deki A(-2,1) noktasından geçen normalin denklemi 
aşağıdakilerden hangisidir? 


A) 2x-y41-0 
C) -4x4y--6-0 
E) -x*t4y—120 


B) 5x1-8y42—0 
D) 3Xx—-2y43-0 





x-6c0s8 
yz4sin8 ? 
olan elips için, i 16. Analitik düzlemde, denklemi 
I. Asal çemberinin denklemi x2-4-y2—36 dır. & y 
Il. Yedek çemberinin denklemi x2-y2—16 dır. 36 ' 257 
lll. Odakları arasındaki uzaklık 2V5 br dir. olan elipsin üzerindeki ordinatı 3 olan noktalardan 
ANS |. çizilen teğetlerden birinin denklemi aşağıdakiler- 
IV. Dış merkezliği e tür. den hangisidir? 
Yukarıda verilen ifadelerden hangileri doğrudur? 
A) 3x—-y41-0 B) 4x-6y49-0 
AYI B) C) iL İV GC) x4y-3-0 D) 2x-y43-0 
i DİLİNİN EO LILMLIV E) 10X-9y-75-0 
: | 1-E 2-B 3-D 4-C 5-D 6G-A 7-B 8-B 9-B 10-A İİ-E 12-8 13-A 14-C 15-B 1 6-E| 
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1. 


5. 
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Asal eksen uzunluğu 6 br, yedek eksen uzunluğu 
2 br olan hiperbolün odaklar arası uzaklığı kaç br 
dir? 


AMO  B2M4MO O G5 D)8 E) 10 


Analitik düzlemde, asal ekseni x ekseni, asal eksen 
uzunluğu 4 br, yedek eksen uzunluğu 2y/5 br olan 
hiperbolün odaklarından biri aşağıdakilerden hangi- 
sidir? 


A)(0,66) B)(-3.0) C)(03) D)(6.0) E)(34) 






ip 


Analitik düzlemde, asal ekseni y ekseni, asal eksen ii 
uzunluğu 12 br, yedek eksen uzunluğu 6/3 br olan Nİ 


hiperbolün odaklarından biri aşağıdakilerden hangi- 
sidir? 








«Ka 


A) (0,3) B) (0,37 ) C) (6.0) 


D) (0,6) E) (3v3 ,0) 


Anatilik düzlemde, odak noktaları F(5,0) ve F'(-5,0) 
olan hiperbolün asal eksen uzunluğu 8 br olduğuna 
göre, yedek eksen uzunluğu kaç br dir? 


C) 43 


A)6 B)2y39 yD2jB  E4 


Dış merkezliği 5 ve yedek eksen uzunluğu 16 br 
olanı hiperbolün odaklar arası uzaklığı kaç br dir? 
A) 6 B) 8 G) 10 


D) 16 E) 20 
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Dış merkezliği a ve asal eksen uzunluğu 24 br olan 


hiperbolün yedek uzunluğu kaç br dir? 


A) 16 B) 15 C) 12 D) 10 g5 


Analitik düzlemde, aşağıda verilen denklemlerden 
hangisi bir hiperbol denklemi değildir? 


2 2 
e B) y? — 4x2 —16 
16 9 
2 2 
Xx 
GC) x2 -y? —1 D) ——İ -3 
2 2 
EB 4 ei 
25 9g 


Analitik düzlemde, aşağıda denklemi verilen hiper- 
bollerden hangisinin asal ekseni y eksenidir? 


2 ye 
X ye > SR pe 
16 9 9 16 

2 Xx 
C) Xx? -y? -4 D) y Di 
2 ye 
y”  x 
El 
) 4 16 


Aşağıda denklemi verilen hiperbollerden hangisinin 
asal eksen uzunluğu 12 br dir? 


x2 Yy. yi 
144 20 24 24 
2 2 2 
x 
yi a 


> TEST/3 





KONİKLER TEST /3 
10. Analitik düzlemde, aşağıda denklemi verilen hiper- 14. Analitik düzlemde, asal ve yedek eksen uzunlukları 
bollerden hangisinin asal ekseni y ekseni olup, asal 
EN 


sırasıyla 18 br ve 10 br olan hiperbolün odakları y 
ekseni üzerinde olduğuna göre, bu hiperbolün 
denklemi aşağıdakilerden hangisidir? 


eksen uzunluğu 12 br dir? 


Yy x YE 
J)—— 1 ) ———-— 1 2 2 2 
36 16 144 8 Ye Me sa y* Ye 
Xl DV, 81 25 25 81 
12 9 36 16 Eş YY, 
PN al 16 5 9 5 
2 © yi xi, 
5 65 


11. Analitik düzlemde, aşağıda denklemi verilen hiper- 


bollerden hangisinin yedek eksen uzunluğu 8 br 
dir? 





15. Analitik düzlemde, asal eksen uzunluğu 12 br, ye- 
dek eksen uzunluğu 6 br olan merkezil hiperbol için 
aşağıda verilenlerden hangileri daima doğrudur? 





I. Odak noktaları arasındaki uzaklık 6/5 br dir. 


1. Odak noktaları F(3vV5 ,0) ve F(-3V5 0) dır. 





Edi, zi Il. Diş merkezliği Bi 
e - 
IV. Odakları x ekseni üzerinde ise denklemi 
2 2 
e dir. 
36 9 
V. Odakları y ekseni üzerinde ise denklemi 
i > 2 2 
12. Analitik düzlemde, asal ekseni x ekseni olan mer- Y.X sidir 
kezil hiperbolün yedek ekseninin uzunluğu 8 br ol- 36 9 
duğuna göre, bu hiperbolün denklemi aşağıdakiler- 
den hangisi olabilir? ALIN B)I, ÇI C)ILIN, IV 
D) LİV, V ELİN, IV, V 
2 2 2 2 
Ala Ba 
4 20 : 16 26 
2 2 2 
ep a 
4 36 16 


2 
E) 2 Y .ş 
4 


16. Analitik düzlemde, denklemi 


13. Analitik düzlemde, asal ve yedek eksen uzunlukları -İ- 


sırasıyla 18 br ve 10 br olan hiperbolün odakları x 
ekseni üzerinde olduğuna göre, bu hiperbolün denk- 


olan hiperbol için, 


I. Asal eksen uzunluğu 10 br dir. 


ii aa lke abaküs) ll sm nm 
ARR ş bilbil Ki 


lemi aşağıdakilerden hangisidir? Il. Yedek eksen uzunluğu 8brdir. 
lil. Odaklar arası uzaklığı 2/41 brdir. 
Nİ. 
2 2 2 2 IV. Dış merkezliği —— tir. 
37-5 2g aş i 
5 Siri V. Odak noktaları F(V41,0) ve F*(-v41,0) dır. 
X X 
o pe Dİ sa Yukarıdaki ifadelerden kaç tanesi doğrudur? 
16 6 9 5 
A) 1 B) 2 o 3 D) 4 E) 5 





7-E 8-D 9-D 10-A 11-C 12-D 13-A 14-A 15-D 


16-e) 
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1. © Analitik düzlemde, denklemi 


olan hiperbolün odak noktaları aşağıdakilerden 
hangisidir? 


A) Fd0,0) ve F-10,0) 

B) F(8,0) ve F'(-8,0) 

C) F(6.0) ve F'(-6,0) 

D) F(0,10) ve FX0,-10) 

E) F(2vV7,0) ve FX-2/7,0) 


2. Analitik düzlemde, aşağıda denklemi verilen hiper- 
bollerden hangisinin odakları F(4,0) ve F'(-4,0) dır? 


2 2 2 2 
e YE 
20 5 16 4 
2 2 2 2 
fe) yl | NM 
4 12 16 4 
pa 
4 12 


3. Analitik düzlemde, aşağıda denklemi verilen hiper- pi İ 
bollerden hangisinin odakları F(0,5) ve F'(0,-5) tir? 





2 2 ye 
Yİ koy BD 
9 16 16 9 
2 2 2 ya 
Pi e NE 
25 4 9 16 
e 
25 9 


4. Analitik düzlemde, asal eksen uzunluğu 8 br, odak- 
ları F(0,5) ve F'(0,-5) olan hiperbolün denklemi aşa- 
ğıdakilerden hangisidir? 


yi. yi 
9 16 16 9 
e b ME 
64 36 16 9 
a 
9 16 


5. Analitik düzlemde, odakları F(-6,0) ve F'(6,0) ve 
yedek eksen uzunluğu 4V/5 br olan hiperbolün 
denklemi aşağıdakilerden hangisidir? 


2 2 2 
m Bp aj 
16 20 16 4 
2 2 2 
Ye e ni 
16 4 4 20 
RM o 
16 20 
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Analitik düzlemde, odakları F(5,0) ve F'(-5,0) dış 
merkezliği e <7 olan hiperbolün denklemi aşağı. 


dakilerden hangisidir? 


2 2 2 2 
PR Bi 
16 9 9 16 
2 2 2 
Ki İLİ) DD ii 

25 16 25 9 
E)x7 —y? —1 


Analitik düzlemde, odakları y ekseni üzerinde bulu. 


nan, P(0,-3) noktasından geçen ve dış merkezliği 





ez 2 olan hiperbolün denklemi aşağıdakiler- 
den hangisidir? 

2 $ x 
A) YE -x? <1 a 
C) -9x2 4 y? -9 D) 3xİ-yi 1 


E) x? -3y? —1 





F(-10,0)/A' 


Şekilde odakları, köşeleri ve yedek eksenleri gös- 
terilen hiperbol için aşağıdaki ifadelerden hangisi 


yanlıştır? 


A) Odaklar arası uzaklığı 20 br dir. 
B) Asal eksen uzunluğu 16 br dir. 
C) Yedek eksen uzunluğu 12 br dir. 
D) Köşe noktalarından biri A(8,0) dır. 


E) Asal ekseni y eksenidir. 


j 


Analitik düzlemde, denklemi 9x2—-25y?—225 olan hi- 
perbol için aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? 


A) Asal eksen uzunluğu 10 br dir. 

B) Yedek eksen uzunluğu 6 br dir. 

C) Köşeleri A(5,0) ve A'(-5,0) dır. 

D) Odak noktaları F(V34 ,0) ve F(-y34 ,0) dır. 
E) Dış merkezliği V > tür, 
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10. Asal ekseni x ekseni asal eksen uzunluğu 8 br, 
odaklar arası uzaklığı 12 br olan merkezil hiperho- 
lün grafiği aşağıdakilerden hangisidir? 





11. Asal eksen uzunluğu 8 br, yedek eksen uzunluğu 


6 br olan ve asal ekseni y ekseni olan hiperbolün İS 


grafiği aşağıdakilerden hangisidir? 











12. Asal eksen uzunluğu 12 br, yedek eksen uzunluğu 


8 br ve asal ekseni x ekseni olan hiperbolün grafiği 
aşağıdakilerden hangisidir? 





Şekilde köşeleri ve odakları verilen hiperbole göre, 
aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 

A) Odaklar arası uzaklık 10 br dir. 

B) Köşe noktaları arasındaki uzaklık 6 br dir. 

C) Asal ekseni x ekseni üzerindedir. 

D) Yedek eksen uzunluğu 6 br dir. 

E) JJPFİ-JPF'J | 6 brdir. 





Şekilde odakları, köşeleri ve yedek eksenleri gösterilen 
hiperbol üzerinde bir P noktası alınıyor. 


Buna göre, | JPF|-JPF'|| kaç br dir? 


A)4 B) 6 Cc 8 D) 10 E) 12 





TA 2-C 3-D 4-B 5-E 6-A 7-C 


8-E 


S-E 10-A 11-8 12-B 13-D 14-C 
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1. © Analitik düzlemde, denklemi 


olan hiperbolün, asal çemberinin denklemi aşağı- 
dakilerden hangisidir? 


A) XX 4y2-3 
C) x2-4-y2 9 


B) xX2Hy74 
D) x24y2-16 
E) x24-y7-25 


2. o Analitik düzlemde, denklemi 


xw y? 


— 1.4 


16 9 


olan hiperbolün yedek çemberinin denklemi aşağı- 
dakilerden hangisidir? 


A) x24-y2-3 
C) x2-y2-9 


B) x24-y2—4 
D) x2-y2-16 
E) X4y7-25 


3. Analitik düzlemde, denklemi 


KY 


16 9 


olan hiperbolün doğrultman çemberlerinin denkle- 
mi aşağıdakilerden hangisidir? 


A) (-5)24y2-16 
(X45)7-4-y7—16 

C) xXx (y—5)7-16 
Xx -(Yyt5)2-16 

E) (X-5)24y2-64 

(X-5)2--y2 64 


B) (x-5)24y2-25 
(X45)7--y2-64 
D) x24(y—-5)2-25 
X24 (y45)2-25 


4. Analitik düzlemde, aşağıda denklemi verilen çem- 
berlerden hangisinin doğrultman çemberlerinden 
birinin denklemi (x—4)24y2-36 dır? 





5. Analitik düzlemde, denklemi 


ci 
a” b 


olan hiperbolün doğrultman doğrularının denklemleri 
2 


a” | 
—ş— dir. 
Yy Ba 


Yukaridaki bilgiye göre, 


hiperbolünün doğrultman doğrularının denklemleri 
aşağıdakilerden hangisidir? 











A)y- ve yel 
Viz yYA3 
9 9 
B)y ve y—-——- 
)Y N13 4 y13 
81 
C)y — ve y-——— 
v13 yYA13 
2 
D)y——E— ve Ymm 
y13 y13 





4 
eğ giri 


6. Analitik düzlemde, denklemi 


2 2 
X b am 


49 36 


olan hiperbolün doğrultman doğrularından biri aşa- 
ğıdakilerden hangisidir? 


m )y-—> Yy 

MY eş “© Yes Tes 
12 
BY» İV Tes 


7. Analitik düzlemde, denklemi 


K.Y .ş 


9 36 


olan hiperbolün asimptot denklemleri aşağıdakiler- 
den hangisidir? 


1 i e N seli 
ari ve ya X YK ve Y 5 
O)ysxvey—-x D) y —2x ve y --2X 


E)y>dx ve y-—Ax 


8. Analitik düzlemde, denklemi x2-y2—16 olan hiper- 
bolün asimptot denklemleri aşağıdakilerden hangi- 


—— TESİ/5 








kia akpli bn ah 39mm ais kkk, 
va 


9g. 


10 


12. 


KONİKLER TEST /5 
——— ———  ..— .. TESS 


. 


ei e era e ee 





Analitik düzlemde, denklemi 


> y 


<İ. 4 


9 4 
olan hiperbol için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 


A) Asal çemberinin denklemi x25-y2-9 dur. 

B) Yedek çemberinin denklemi x2-4-y2—4 tür. 

C) Doğrultman çemberlerinin denklemleri 
(-V13 )24 y236 ve (X4 V13 )24y2-36 dir. 


D) Asimptot denklemleri y— Xx ve ya-Ex dir. 


E) Dış merkezliği pi tür. 


Analitik düzlemde, y-2x$-k doğrusu 


XY 


İİ. 4 


6 3 


hiperbolünü kesmediğine göre, k aşağıdaki değer- 
lerden hangisini alabilir? 


A) 4 B) 5 C)6 D) 7 


Analitik düzlemde, k>0 olmak üzere y-x4k doğru- 


© su 3Xxİ-4y2-5 hiperbolünü iki farklı noktada kesti- 


ğine göre, k nın alabileceği en kücük tam sayı de- 
ğeri kaçtır? 


A)1 B)2 c)3 D) 4 E) 5 


Analitik düzlemde, denklemi 





13 39 


olan hiperbole üzerindeki P(5,-3) noktasından çizi- 
len teğetin denklemi aşağıdakilerden hangisidir? 











13. Analitik düzlemde, 


xw y? 


— 24 


9 3 


hiperbolüne üzerindeki P(6,3) noktasından çizilen 
teğetin denklemi aşağıdakilerden hangisidir? 


A) 2x4-3y—4-0 
C) 3x4-2y—-24-0 


B) 3x—-2y—-6-0 
D) 2x-3y—3-0 
E) X*2y—-6-0 


14. Analitik düzlemde, denklemi X-3y7-1 olan hiper- 


bole, üzerindeki P(-2,-1) noktasından çizilen nor- 
malin denklemi aşağıdakilerden hangisidir? 


A) 3x—2y--1-0 
C) 3x*-2y-4-8-0 


B) 2X-y-6-0 
D) —x4-3y4-4-0 
E) 4x—-3y—6-0 


15. Analitik düzlemde, denklemi 2X2-3y2-6-0 olan hi- 


perbole üzerindeki P(-3,2) noktasından çizilen nor- 
malin denklemi aşağıdakilerden hangisidir? 


A) 3x-2y-6-0 
C) 2x-y43-0 


B) 2x-3y—-6-0 
D) X*y*1-0 
E) x-y*-50 


16. Analitik düzlemde, aşağıda denklemi verilen doğru- 
lardan hangisi, 








| 





2 2 x2 2 sidir? hiperbolüne teğettir? 

e 5) 

N 4 1 A) 4x43y—6-0 B) 5X14y—13-0 2 
a D) EY iş A)y—-İx ve y--Ix B)y —x vey--X A) x-y#150 B) 3x4-2y-6-0 

kb mi 7 iy D) 5X412y—13-0 z - 

4 4 Ke C) y—2x ve y—-2x D)y4x vey miami ğ ) 5xtlay C) 2x-3y4-4-0 D) 5x-6y—27-0 

2 2 e — E) 2x*3y—1-0 5 — 
Ey -İ - E) y—16x ve y—-16x YE E) 4X-3y49-0 
- - - - - - -D 
420 10-4 İMA 12D 130 14C 15E 16 
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1. © Analitik düzlemde, aşağıda denklemi verilen para- 
bollerden hangisinin odağı y ekseni üzerindedir? 


A) y2-6x B) yi—x 


D) x2—4y 


C) y2-—-8x 
E) y2—11X 


2. o Analitik düzlemde, aşağıda denklemi verilen para- 
bollerden hangisinin odak noktası x ekseni Üüze- 
rinde ve apsisi negatiftir? 


A) y2—6x 
D) x2--6y 


B) y?2--6x 
E) x2-4X 


C) x2-6y 


3. Analitik düzlemde, 
yi -12x 
x2-16y 





parabollerinin odak noktaları arasındaki uzaklık kaç 
br dir? 


A)5 B)6 o) 8 D) 10 E) 12 


4. o Analitik düzlemde, odak noktası F(3,0) olan merke- 
zil parabolün denklemi aşağıdakilerden hangisidir? 


A) y2—6x B) y?-9X 
D) y?—15x E) y2-18x 


C) y2—12x 


5. Analitik düzlemde, aşağıda denklemi verilen para- 
bollerden hangisinin odak noktasının koordinatlar; 
F(0,-2) dir? 


A) x2-4y 
D) x2-12y 


B) x2--6y C) x2--8y 


E) x2—16y 
— 422 
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6. 


10. 


Analitik düzlemde, odak noktası F(0,2) olan merke. 


zil parabolün denklemi aşağıdakilerden hangisidir? 


A) X2—Ay B) x2-8y C) X—-8y 
D) y2—8x E) y?—10x 


Analitik düzlemde, doğrultman doğrusu X—-3 ve 
odağı x ekseni üzerinde bulunan parabolün odak 
noktası aşağıdakilerden hangisidir? 





A) (3,0) B)(0,0) C)(8.0) D)(60) E)(80) 


Analitik düzlemde, doğrultman doğrusu y--1 ve 
odağı y ekseni üzerinde bulunan parabolün denkle- 
mi aşağıdakilerden hangisidir? 


A) y2—8x B) y2—4x 
D) x2-6y 


C) x2-8y 
E) xX2-4y 


Analitik düzlemde, denklemi y?2——6x olan parabolün 
doğrultman doğrusunun denklemi aşağıdakilerden 
hangisidir? 


3 3 3 
A)x-E Bx-E öy > 
)Jx > kaim )y 


Analitik düzlemde, denklemi y?—6x olan parabolü 
üzerinde ordinatı 6 olan noktanın orijine uzaklığı 
kaç br dir? 


A)1 B) V3 G3? D)6 E) 62. 
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TEST/6 


© 
akal alel ll nk nini ka ii sl my 





| 1D ŞA SA 4G 56 SB 7e sr SE 


EE A MK ar GİNE ic e 
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ii. Analitik düzlemde, odağı x ekseni üzerinde bulunan 
ve P(3,-6) noktasından geçen merkezi! parabolün 
denklemi aşağıdakilerden hangisidir? 


14. Analitik düzlemde, x2-—4y parabolünün grafiği aşa- 
ğıdakilerden hangisidir? 


A) y2—3x 
D) y2—12x 


B) y?2-6X 
E) y2—15xX 


C) y2—9x y y 











6) 
y 
F(2,0) 
12. Analitik düzlemde, simetri ekseni y ekseni olan ve 
P(-6,3) noktasından geçen parabolün denklemi o > 
aşağıdakilerden hangisidir? 
A) Ay B) x2-6y C) X-8y E) y 
D) x2—9y E) xX2-12y 
ECO) JO ğ 
13. Analitik düzlemde, odak noktası F(4,0) olan mer- 15. Analitik düzlemde, y?-2x parabolünün grafiği aşa- 
kezil parabolün grafiği aşağıdakilerden hangisi ola- ğıdakilerden hangisidir? 
bilir? 
A B 
) y ) y 





10-E 11-D 12-E 13-E 14-B 


15-4) 
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1. — Analitik düzlemde, y-2x4n doğrusu, y2-6x para- 
bolüne teğet olduğuna göre, n kaçtır? 


1 2 3 4 5 
A) — B) — Cc) — D)— E) — 
— )z ie )5 


2. Analitik düzlemde, yzmxs4 doğrusu, y?-—6x para- 
bolüne teğet olduğuna göre, m kaçtır? 


3 3 1 1 3 
Ay iie Ge, yem GE 
a 7 biir 5 ) e 


3. Analitik düzlemde, denklemi y?-9x olan parabo- 
lün, üzerindeki P(1,-3) noktasından çizilen teğeti- 
nin denklemi aşağıdakilerden hangisidir? 


A) 2x-y4150 
CO) x*y#-2-0 


B) 4x—-3y—12-0 
D) 3x*yt-3-0 
E) 3xt-2y43-0 


4. o Analitik düzlemde, denklemi y2-6x olan parabolün, 
üzerindeki Pİ) noktasından geçen teğetinin 


denklemi aşağıdakilerden hangisidir? 








Analitik düzlemde, denklemi y?—6x olan parabolün 
üzerindeki P(6,-6) noktasından çizilen normalinin 
denklemi aşağıdakilerden hangisidir? 


A) 3x—4y-6-0 
GC) 2x*y-6-0 


B) X*2y4-6-0 
D) 2x—y—18—0 
E) 5x—4y41-0 


Analitik düzlemde, denklemi 


1 
DEERE 
y 3 


olan parabolün üzerindeki A(3,-1) noktasından çizi- 
len normalinin denklemi aşağıdakilerden hangisi- 
dir? 


A) 6x—-y—190 
C) 3x—-y—10-0 


B) x—6y-9-0 
D) x—y—4—0 
E) x*6y4*3-0 


Analitik düzlemde, y?2—4x parabolünün 2x—3y-4-1-0 
doğrusuna paralel olan teğetinin denklemi aşağıda- 
kilerden hangisidir? 


A) 4x-6y-9-0 
C) 3x—-2y46-0 
E) 2x-3y4150 


B) 2x—-3y43—0 
D) 2x-3y410 


Analitik düzlemde, x*y-1-0 doğrusunun y?2>-4X 


parabolünü kestiği nokta veya noktalardan birinin 


 TEST/7 























——m—m—m—m—m—vvvvvvvm----“w-“-------------“““««.. ...i.. 


9. Analitik düzlemde, yasi parabolü ile x—12y--8-0 
doğrusunun kesim noktalarının koordinatları aşağı- 


dakilerden hangisidir? 


A) (3,9) ve (3.-1) B) (4,1) ve (16,2) 
C) (4,-2) ve (5-6) D) (5,6) ve (8,6) 
E) (2,3) ve (2,4) 


10. Analitik düzlemde, y2--16x parabolünün odağın- 
dan geçen en kısa kirişin uzunluğu kaç br dir? 





A)4 B) 8 C) 12 D) 16 E) 20 


11.- Analitik düzlemde, y-x2-3 parabolünün y--6 doğ- 
rusuna en yakın noktasının koordinatları aşağıda- 
kilerden hangisidir? 


A) (0,6) B) (0,3) C) 2.1) 


D) (0.-3) E) (0,-5) 


12. Analitik düzlemde, odak noktası F(4,0) olan merke- 
zil parabolün parametresi kaçtır? 





13. Analitik düzlemde, parametresi 4 olan merkezil pa- 
rabolün simetri ekseni x ekseni olduğuna göre, 
denklemi aşağıdakilerden hangisi olabilir? 


A) y2—2x B) y?—4x 
D) x2—4y 


C) y?—Bx 
E) x2-8By 


14. Analitik düzlemde, denklemi y?2-4x olan parabol 
için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 


A) Odak noktası F(1,0) dır. 

B) Doğrultmanı xs—1 doğrusudur. 
C) Parametresi 2 dir. 

D) Dış merkezliği 16 dır. 


E) Simetri ekseni x eksenidir. 


15. Analitik düzlemde, x-6 doğrusuna ve F(-6,0) nok- 
tasına eşit uzaklıktaki noktaların geometrik yeri 
aşağıdakilerden hangisidir? 


A) y?——24xXx 
D) y?——3x 


B) y2——12x 
E) x2-12y 


GC) y?——6x 


16. Analitik düzlemde, x--4 doğrusuna ve F(4,0) nok- 
tasına eşit uzaklıktaki noktaların geometrik yeri aşa- 
ğıdakilerden hangisidir? 


TEST /7 














EM 2. 2. 
A) 6x—2y41-0 B) 6x*y—-2-0 koordinatları aşağıdakilerden hangisidir? A) yözâx Biye m 
pe 2. 
C) 12x-y-10 D) 2x-3y410 ağa B)2 ca Di p)8 D) y—16x E) yim32x | 
LE — ge Ez ie > 3,1) 

Eeee ei ri ul e | - 2B 3E 4A 5D GA A &C 4B 10D 11D 12E 18C 14D 15A 16-0) | 
e —— 424 > - İP 
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Mamak hi EE A RE a eml ki Me liak çe SE z MAMA a İğ Eee pre el e E Z —2— BEYE Eni an Ez e 5 TEST iz 
UZAYDA VEKTÖRLER TEST /1 ——— m. ES/1 
——----ççç ne 

İ e. A-(1.3,-2) 13. A-(8,1,.-6) 
1. AÇ-1,3.—-6) 5. Uzayda merkezi M(1,3,2) ve yarıçapı 2/3 br olan R B. 
dn a öi B—(-1,4,6) B-(1,0,-1) 
B(3,7,-2) kürenin denklemi aşağıdakilerden hangisidir? e iii re 
ş i olduğuna göre, A--B toplamı aşağıdakilerden han- olduğuna göre, B.AB skaler çarpımı kaçtır? 
olduğuna göre, (ABJ nin orta noktasının koordinat- gisidir? 
ları aşağıdakilerden hangisidir? A) (X—2)24(y—3)24(2—1)2-12 
ğ A) -7 B) -3 C) 1 D)5 E)7 
: B) x24y2422-12 A) (1-13) B) (2.—-1,-8) C) -2,1,8) 
) (1 e B) (3,2,6) ©) (4.-1,6) C) (X-1)24(y—2)24 (2-3)2—12 D) (8,0,-6) E) (0,74) 
i 2,10,-8 1,3,9 e 
| ) ) E) (1,3,8) D) (X-1)24(y-3)24(2-2)2-12 | 
| E (©4124(y43)24(212)2-12 | 
| a | 
i | 
| > 
B 14. A-(3,-1,4) 
Li e zel B-(a,2,atb) 
| 0) a A//B olduğuna göre, 2a-b kaçtır? 
| 6. Aşağıda denklemi verilen kürelerden hangisinin sare yele Bp asi delkilerden höh 
| merkezi M(-1,2,1) olup yarıçapı 4 dir? i A) -10 B) -8 C) -6 D) -4 0 
Şekildeki ayrıtları 1 br olan küpün F köşesinin koor- 
dinatları aşağıdakilerden hangisidir? A) X24y242242x-4y42-4-0 i A 440) Sie) EY çel) 
İ D) (8-14) E) (0,0,6) | 
B) Xx24y2422-x4$2y472—16—0 
(0,0,1) B) (0,1,0) o) ( ,0,1) C) X24-y24-2242x—4y—27—10-0 
i 
| 2) (O) Ale) D) x24y2422-4x42y-1-0 | 
E) Xx24y2422-2x—-4y—92-6-0 | 
3 A(1,3,5) 15. dai 
| B(-1.5.7) | B-(3,k,-2) 
11 A-20,18,-30, ALB 
noktaları arasındaki uzaklık kaç br dir? >28,t€,-3€, AL 
i B-—-e,-e,i38, olduğuna göre, k kaçtır? 
i ! > 
ll A)2/2 Baya C)3/2 DB Eyay2 i olduğuna göre, AB vektörü aşağıdakilerden hangi- 
İ i sidir? 
| Mer. “gas <-> <a Gi 
7 A-(0-3,a z 
İl i Sa oda) > > > > > > 
B-(a*b,c,-1) i A) e,t3e,-e, B) —3e,t4e,-3e, 
Mİ i — > — > — —> 
1 4. z A-B olduğuna göre, a—b--c kaçtır? C) -3e,-2e,t6e, D) 3e,t2e,-6e, 
| E) -2e,42e,-4e, 
A) -7 B) -4 C) -1 D)2 E)5 
sA(3,4,5) 
x 16. A-(1,0,1) 
A(3,4,5) noktası için aşağıdaki ifadelerden hangisi 5 B-(2,3,-1) | 
yanlıştır? İ 12. A—(-1,3,4) “5 
> olduğuna göre, A ve B vektörleri arasındaki açının 
-(4-6.2) — kosinüsü kaçtır? 
A) x eksenine uzaklığı V41 brdir. 8 A-e -34) olduğuna göre, A. B skaler çarpımı kaçtır? 
B) y eksenine uzaklığı 5 br dir. i ia ” ” 1 1 1 1 2 
e p , olduğuna göre, (lAJ| kaç br dir? D E 
C) Orijine uzaklığı 5V2 brdir. A) 14 B) 12 Cc) 8 D) -8 E) -14 & 6 8) 3 2 2jJ2 ) 27 ) 5 
D) (12,7) noktasına uzaklığı 2/3 br dir. 
E) (2.1.4) ve (0,544) noktalarına eşit uzaklıktadır. A)3V2 Beys G2? Dye paz A 2E 3B 4B &D 6&C 7A &D SE 10A 11C 12E 13A 14A 15C 16-0) 
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GENEL TEKRAR TESTLERİ 





olduğuna göre, m(ABC) kaç derecedir? 


ABCD dikdörtgen 





olduğuna göre, Alan(ABCD) kaç cm? dir? 





A)72J5 B)64J5 C)S4J5 D)48,5 E)42J5 





(AE| ve (BEJ açıortay 





— 
m(BCD) 1109 


olduğuna göre, 





O yarım çemberin . 





olduğuna göre, m(ÂDG) kaç derecedir? 
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(İ 
1 2 
2 
Ayrıtları 1 cm olan küçük küplerden kaç tanesi, ay- 


rıtları 2cm olan büyük küpün içine boşluk kalmaya- 
cak şekilde yerleştirilebilir? 


A)4 B) 6 Cc) 8 D) 10 E) 12 


Analitik düzlemde, A(-3,1), B(-7,-2) noktaları ara- 
sındaki uzaklık kaç br dir? 


AS Bsj2 OsjJ3 Dejz Ez 


Analitik düzlemde, A(-1,3) noktasını başlangıç nok- 
tasına birleştiren doğrunun denklemi aşağıdakiler- 
den hangisidir? 


A) ya-3x B) y>—-2x C) ye—x 
D) y3x E) yz2x 


O merkezli çemberde 
TOCILJABJ 

|OE|25 cm 
|0C|7 cm 





olduğuna göre, |AC| kaç cm dir? 


A) 20 B) 22 C) 24 D) 26 E) 28 
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Analitik düzlemde 
yandaki şekilde 


eden eşitsizlik 
sistemi aşağıdaki 





B) 4X-3ys-12 o C) 4x-3y<12 


(BEJ, JAEJ açıortay 





olduğuna göre, |BE| kaç cm dir? 


JAB|4v2 cm 
JAD|SJAG|5 cm 


olduğuna göre, 
|BD| kaç cm dir? 


Analitik düzlemde, x ekseniyle pozitif yönde 135' lik 
açı yapan ve y eksenini ordinatı 4 olan noktada ke- 
sen doğrunun denklemi aşağıdakilerden hangisi- 


ayal ln dalarak ankle 











TEST /1 


O dairenin merkezi 
m(AOB) <a: 
m(BOc) Pp 
JAO|s6 cm 
&tB—-150 





A B 
olduğuna göre, taralı bölgelerin alanları toplamı kaç 
cm? dir? 


A)15 oOB)i&r C)20 Ddir  E)22x 


Analitik düzlemde, denklemi (X17)2--(y—-5)2-k olan 


çember y eksenine teğet olduğuna göre, yarıçapı 
kaç br dir? 


A) 5 B)7 Cc) 9 D) 16 E) 25 


A, O, B doğrusal 


C 
m(AOD) — m(EOG) : 
m(DOE) - m(BOG) 
(DCJ5J0C|42 Ğ 
(OD|-8 cm â 
A gir B 
olduğuna göre, |DC| kaç cm dir? 
A) 12 B) 15 C) 17 D) 20 E) 25 


Hacmi 367 cm3 olan kürenin yarıçapı kaç cm dir? 


A)1 B)2 c)3 D) 4 E) 5 








(va 2C 3B 4B 5C 6A ZA 8C SA IGA İTE 12B 13D 14B 156 16-01 
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GENEL TEKRAR TESTLERİ 
1. © ABCDE düzgün beşgen A 
CDF eşkenar üçgen 


olduğuna göre, B E 


m(AEF) kaç derecedir? 


GC D 
A) 42 B) 48 C) 54 D) 60 E) 66 
2. o ABC eşkenar üçgen A 
/DC|2JAD| 
D 
|BC|12 cm 
olduğuna göre, 
IBD| kaç cm dir? 
B 12 CcC 
A)J6i Bajıs oss Dajı E) S7 
3. oOmerkezli çeyrek A 
çemberde 
(KCIL(OBJ 
10C|5|BC| 
(KC| 33 cm 
a n 
(0 (0) B 
olduğuna göre, |AO| kaç cm dir? 
A4 B6 oajz Dbejz Eejs 


4. o Çapı20cmolan 
çemberde 


(EK LAB) 
TEKJL(DCİ 
(ABJ-12 cm 
|DG|16 cm 





olduğuna göre, |EK| nın alabileceği en büyük de- 
ğer kaçtır? 


A) 10 B) 12 C) 14 D) 16 E) 18 
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TEST /2 


Analitik düzlemde 

xs—3 

yz4 

doğruları ile eksenler arasında Kalan bölgenin alanı 


kaç br? dir? 


A) 6 B)8 Cc) 10 D) 12 E) 14 


Analitik düzlemde 
d, :2x—-yt4-0 
d, :3Xt2y—10 


doğrularının kesim noktasından ve koordinat baş- 
langıcından geçen doğrunun denklemi aşağıdaki- 
lerden hangisidir? 


A) yz-2x B) ys-x C) y>2x 


D) yex 


E) yz3x 


ABC üçgen 
(AB|<|JAC| 
m(BAD) <o 
m(ADE) -a140* 
m(DAC)-859 Og 


olduğuna göre, & kaç derecedir? 


A) 12 B) 14 C) 15 D) 16 E) 18 


ABCD paralelkenar 
İDC|4JED| 
|BFJ|FG| 


olduğuna göre, 
Alan(ADE) i 


ani 
Alan(ABF) 
kaçtır? 
1 2 3 4 5 
A)— B)— Oz D) — E)- 
12 İz ) Pi Li 
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TEST /2 
9. 13. Şekildeki dikdört A D 
genler prizmasın- ? 
da 
(EHİLJAGI 
JAE| 2/5 cm 
FG|- Z ) 
İFG| 43 cm > N 5 
a |(Gk)xa/X2&cm F 3 G 
1. durum IL durum 
. olduğuna göre, |EH| kaç cm dir? 
İcinde su olan yüksekliği 12 cm, taban yarıçapı 
Y3 cm olan dik silindir şeklindeki kap |. durumdan Il, 
duruma getiriliyor. Buna göre |. durumda suyun yük- A)2 B) 23 o)3 D) 33 E) 4 
sekliği kaç cm dir? 
A)7 B) 8 Cc) 9 D) 10 E) 11 
14. Analitik düzlemde A(-1,3) ve B(3,4) noktalarından 
geçen doğrunun denklemi aşağıdakilerden hangi- 
sidir? 
10. Analitik düzlemde y A) 4ytx-13 B) 4y-x-—13 GC) 4ytx-12 
A(1,4) ve B(7,4) D) 4y-x-12 E) 4y—x13 
olduğuna göre, 
15. |JABJ-JAC)| 
Xx 
lAD|5)DC| 
A)3 B) 4 C)6 D) 7 E8 JABJ10 cm 
(BC|-1i2 cm 
B 12 
; i olduğuna göre, Alan(BDC) kaç cm? dir? 
11. Analitik düzlemde, denklemi (X*-a)2* (y—-a)2-4 olan 
çemberin merkezinin apsisi 3 olduğuna göre 2a45 
kaçtır? A) 20 B) 22 G0) 24 D) 26 E) 28 
A) 11 B) 9 C)7 D)3 E) -1 
16. 
12. JABJ—-6cm 
IBG|-8 cm 
JAC|10 cm ; ” 
olduğuna göre, Şekilde ABCD dikdörtgeni ve onun iç bölgesinde bulu- 
dairenin alanı kaç nan EFGK dikdörtgensel bölgesi gösterilmiştir. Iki böl- 
x cm? dir? genin arası 4 m dir. İki bölge arasındaki arazi çimlen- 
dirilmiştir. |EK| 12 m, |KGJ-5 m olduğuna göre, 
çim ekilen yüzeyin alanı kaç m? dir? 
5 
A) 25 B) 20 C0)15 D) zl E) 12 
2 A)150 O B)160  C)180 D)iS0 E)200 
1-A 2-D 3-B 4-C 5-D GA 7-C 8-A 9-E 10-C i1-E 12-A 13-E 14-E 15-C 16-E 
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TEST/3 | GENEL TEKRAR TESTLERİ 
1. — Analitik düzlemde, 5. Analitik düzlemde i y 9. Birtabanayrıtı 14cm T 13. ABCD kare A D 
A-( -1) y eksenini A(0, 2) d olan kare tabanlı dik 
Si noktasında kesen piramidin yüksekliği AEFD paralelkenar 
Bol yz 7 d doğrusunun, 24 cm olduğuna gö- JEF|-9 cm 
olduğuna göre, A--2B vektörü aşağıdakilerden han- yz-1 A0, 2) re, yan yüz yüksek- : ği 
gisidir? ' liği kaç cm dir? Cc olduğuna göre, 
doğrusuna göre x karenin çevresi 
simetriği olan kaç cmi dir? 
A) (0) B)(01) C)(14) D(15) EB (8-3) doğrunun y ekse- yz j A B B E C F 
nini kestiği nok- i 
tanın ordinatı i A) 25 B) 24 C) 20 D) 16 E) 15 A) 27 B) 30 C) 36 D) 45 E) 54 
kaçtır? 
A) -3 B) -4 C) -5 D) -6 p-z7 | 
2. ABC üçgen A 
KARAL ENG 10. ABdoğrusuO, ve 
| (DEJLJACI 6. Analitik düzlemde | O, merkezli çem- 14. ABC üçgen N 
AB|-5 cm z > i berlerin ortak dış 
e Gerli eye 0 teğetidir. LAB) JAC| 
i DE|—4 cm z — —İz : 
| El z k v kt6y-1-0 | (0,E<8 cm (BD|>J0c| 
! S irhiri pi 8 i 
|. olduğuna göre, Alan(ABD) kaç cm? dir? doğruları birbirine paralel olduğuna göre k kaçtır? |O,E|-3 cm olduğuna göre, 
| Dani a 
2 i JEF| 2 cm olduğuna göre, |AB| kaç cm dir? een mi lepile 
A) 8 B) 10 C) 12 D) 16 E) 20 Al Sele. jeli DYD; B2 | ceği en büyük 
l tam sayı değeri o B D Cc 
A) 10 B) 12 C) 14 D) 16 E) 18 kaçtır? 
| 
7. o Oçemberinmerkezi | A) 59 B) 61 C) 88 D) 89 E) 91 
3.  ABCDdikyamuk a 3 Dp m(AOB) -20 | 
JAD|-8 em m(DOC) -55* 
JAB| <6 cm M(EOF) -45* | İİ. ABCüçgen A 
6 i D, E, F üzerinde 
|BC|7 cm çemberin çevresi 48 cm i bulundukları kenar- 
ların orta noktalarıdır. D E 
olduğuna göre, i - DEF üçgeninin çev- 
B 7 Cc yen me im : İ resi 15 cm olduğuna 15. Analitik düzlemde A(-6,1), B(8,—-13) noktaları veriliyor. 
olduğuna göre, |DC| kaç cm dir? |AB|-|CD|4JEF| toplamı kaç cm dir? göre, ABC üçgeni- 
nin çevresi kaç cm g t c lc), 3 
dir? IBC) 4 
A) 12 B) 14 C) 16 D) 18 E20 | 
As Bsv2e oz mala pa olacak şekilde JABJ doğru parçasını icten bölen 
A) 20 B) 25 Cc) 30 D) 35 E) 45 C noktasının koordinatları aşağıdakilerden hangisi- 
dir? 
8. ! 
A) (0.-5) B) (0-6) C)(1,-5) D) (2-5) E) (0.5) 
l 
: 
4. AB,CveDnokta- ! . D 
larında çemberle- “ | 12. ABC çeşitkenar üçgen A 
re teğettir. (ADJLJBGJ 
m(GME) -100* (BC|-18 cm 
M küçük 7 olduğuna göre, 
çemberin i . IDC) aşağıdaki 
merkezi Sanal bir analitik düzlemde bir karıncanın hareket ettiği değerlerden A : EN R 
2 p eril pie hacmi ka 
çemberler birbirine E noktasında teğet olduğuna göre, TACI yolu şekilde gösterilmiştir. Karınca A noktasından | hangisini alamaz? B D G 16 rk uzunluğu 4 cm olan küpün hacmi kaç 
YAN idi pi cm3 tür? 
m(BRE) kaç derecedir? B ye, oradanda C ye gidiyor. |AB|—|BC| 
olduğuna göre, C noktasını sisi kaçtır? 
guna g in m A) 1 B) 5 Cc) 9 D) 11 E) 17 A) 56 B) 60 G) 64 D) 72 E) S0 
A) 40 B) 50 60 D) 7 
) a Ka EN Albe o)am Veğje . vepzöe iye (8 28 3C 4A 5B 6B 7C 8C SA 108 11 12C 186 14D İSA 16C 
—— 436 - 
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1. 





Uzayda faklı üç düzlem uzayı en çok kaç bölgeye 
ayırır? 





A)3 B) 5 Cc)8 D)9 E) 12 
ABC üçgen A 
Ab 
(AD| ve (BEJ açıortay 
JAB|sIDC| 9 
|AC|9 cm 
(BD|4 cm 4 
B 4 D Cc 
olduğuna göre, İSE oranı kaçtır? 
JED| 
3 4 5 6 
A)— B) — C)— D) — E)— 
) 5 ) z ) zi Je ) 


AB doğrusu çem- 
berlerin ortak te- 
ğetidir. 

|AB|s12 cm 
İDC|-9 cm 





3 5 
A)1 B) — 02 D) — E)3 
) )> ) )> ) 
E, ABCD eşkenar A D 


dörtgeninin köşegen- 
lerinin kesim noktası 


JEHİLJBCJ 
|BHİ|s6 cm 


JEHİ 26 cm 
Lİ 


- N B 6 H GC 
olduğuna göre, 
eşkenar dörtgenin çevresi kaç cm dir? 


A) 32 B) 36 C) 38 D) 40 E) 42 
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Tesla | 


Şekilde birbirine özdeş & Z 
kareler verilmiştir. 


İGEJNBEJ TE) 
IKC| 25 cm F 


B C D E 


olduğuna göre, özdeş karelerin alanları toplamı kaç 
cm? dir? 





A) 10 B) 12 C) 16 E|36 | 


D) 20 


O merkezli çemberde 
|OA|-8 cm 
m(GAB) -30* 


olduğuna göre, taralı 
bölgenin alanı kaç cm? 
dir? 





A 52n-17J3 B) 64n—-19,J3 o) 64n—48 j3 | 
3 g 3 | 


64n—40,)3 65n—48jJ3 
Dİ Dİ ni | 


i 
(CD, |ABİ çaplı 
yarım çembere D ! 
teğet ! 


JAC|-3JBC)| 
|IDC|6 cm A B Cİ 
olduğuna göre, |BC| kaç cm dir? 





Ay/a Baja Caja Daja ES5ÇJ3 


Analitik düziemde 2. bölgede bulunan A noktasının 
x eksenine uzaklığı 3 br, orijine uzaklığı 5 br olduğu- 
na göre, A noktasının koordinatları aşağıdakilerden 
hangisidir? 





A) (4,3) 
D) (-5.3) 


B) (3,4) C) (-2,4) 
E) (4-3) 
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9. Analitik düzlemde y 13. Ginoktası A 
& ABC üçgeninin 
JACİ|BGİ ağırlık merkezi 
C(-4,3) olduğuna A 
göre, AB doğrusu- LABİ-LEAĞI P 
nun denklemi aşa- CA, 3) (AGILJEBDJ 
ğıdakilerden hangi- 
sidir? |GD|-3 cm B : 
B X olduğuna göre, |BC| kaç cm dir? 
A) 4y-3x424-0 B) 2y43x424-3 Asj2 Bej2 Ozj2 bejz2 Ejoya 
C) 3y*4xt24-0 D) 4y43x4-24—0 
E) 4y-3x-24-0 
14. Analitik düzlemde y 
A(0.-3), B(-6,0) 
olduğuna göre, 
aşağıda verilen B(-6, O) 
noktalardan X 
10. Analitik düzlemde, merkezi M(5,-2) yarıçapı 23 hangisi 
br olan çemberin denklemi aşağıdakilerden hangi- AB doğrusunun â(0.-3) 
sidir? üzerindedir? 
A) Ge-sttyt2)12 A) (1-2) B) (3-1) C) (-2,-2) 
B) (X—2)24-(y#-5)2— 2j3 D) c5-1) E) (-3,-2) 


C) (—-2)24(y45)2—12 
D) (X42)24(y-5)2— 2/3 


15. Şekildeki dikdört- 
E) (©42)1H(y-5)2-12 


genler prizmasın- 





da 
IDL| s4 cm 
JEF|6 cm 
IKF|-8 cm 
11. Taban yarıçapı 4 cm, yüksekliği 6 cm olan dik silin- / 
z EE : F 8 K 
dirin yanal alanı kaç cm? dir? 
olduğuna göre, Alan(AEK) --Alan(DKL) toplam: kaç 
A)4d&x (o B)48 OC24x OD)24  E)32r cm? dir? 
A) 30 B) 32 C)34 D) 36 E) 38 
16. 
12. A 
B 8 D 4 C 





(ACINIBDI LEY, m(AEb) - 120 ABC üçgen, (ABJLJADI, m(ÂBG) <m(DAG) *-m(ACD) 


(BD|-8 cm, |DC|4 cm olduğuna göre, |AC| kaç 


. — ? olduğuna göre, Alan(ABC 
LACI.JBD|<16V3 em ğuna g anLABcb) cm dir? 


kaç cm? dir? 


O 4J5 


1-C 2-A 3E 4-D 5-C 6&C 73B 8A SE 10-A 11-A 12-4 1S&E 14-C 15-B 


A) 12 B) 16 C) 18 D) 20 E) 24 A8 B)4j3 








1 6) 
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Bir dış açısı 24” olan düzgün çokgenin köşegen sa- 5. 


yısı kenar sayısının kaç katıdır? 


A)2 B)3 o) 4 D) 5 E)6 


ABC eşkenar üçgen A 

VER) LJACI 1 
(EDJ 1/BC) E 
JAE|1 cm 


DC|-2 cm 7 6. 


B D 2 C 
olduğuna göre, |BF|--(BD| toplamı kaç cm dir? 


A)6 B) 6,5 Cc) 7 D) 7,5 E)8 


ABCD dikdörtgen A 
m(BDE) - m(EDO) 
m(DEC) -60* 

İDE|8 cm 





/N 
B E Cc 


olduğuna göre, |AD| kaç cm dir? 


A) 8 B) 10 C) 12 D) 14 E) 16 


(AB|1JBCJ 
(ACJ-2A3 cm 8. 
JABJxcm 

(BC) yem Xx 213 
x2-y2—20 cm? 

olduğuna göre, 

y kaç cm dir? B 


A2 B4 ogs DE 


ye zi DE EE ŞEYE ŞEK EEE DEE EE 


TEST / 


Çemberde 
İDP|s2JPC|42 
İPB| <9 cm 
IPA|16 cm 
olduğuna göre, 


|PC| kaç cm dir? 





A)8 B) 10 C) 12. D) 14 E) 16 
Analitik düzlemde 

y—x0 

yYöx—-3y49-0 

doğruları arasındaki geniş açı kaç derecedir? 

A) 165 B) 150 C) 135 D) 120 E) 105 


Analitik düzlemde 
ABCD kare 


A(0,4), B(1,0) 


olduğuna göre, 
OD doğrusunun 
denklemi aşağı- 
dakilerden hangi- 
sidir? 





Analitik düzlemde, A(2,-3) noktasından geçen mer- 


kezil çemberin denklemi aşağıdakilerden hangi- 
sidir? 


ez 


224 (y—3)21 
(X—-2)74-(Y4-3)2—13 
XxX 1y2-13 


ie 


x24y2—9 


D 


X24y2-5 





e ii 5 İ 
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İ 
| 
| 
i 


bas nl abbas haa 


9. 


10. 


11. 


12. 


1-E 






































Merkezleri A 13. Birayrıtı 
ABC üçgeninin 43 cm olan küpte, 
köşeleri olan eş tepe noktası A olan 
daire dilimleri EFG tabanlı pirami- 
çizilmiştir. din hacmi kaç cm3 tür? 
D teğet noktası 
(ABJLIBCJ 
Cc 
JAB|—12 cm B KG F G 
BC|16 cm olduğuna göre, taralı bölgenin alanı 
il Gİ iz A) 243 B) 28/3 C)32V3 D)40y3 E)44 3 
kaç cm dir? 
A) 96-187 B) 96-16n C) 98—18x 
D) 96-147 E) 100-18x 
ABC üçgen A 14. Analitik düzlemde d, doğrusu A(1,1) ve B(3,5) nok- 
(BDWLEF| talarından d, doğrusu C(-1,3) ve D(k,-6) nokta- 
(ABW/IDEJ D larından geçiyor. d, 1d, olduğuna göre, k kaçtır? 
JEC|—2JDF| e 
A) 20 B) 19 C) 18 D) 17 E) 16 
IDE|-12 cm 
B E C 
olduğuna göre, |AB| kaç cm dir? 
A) 16 B) 18 C) 20 D) 22 
ABCD eşkenar dörtgen 
C(8,0), D(5,4) 
ABCD ikizkenar olduğuna göre, 
KE ee Alan(ABCD) kaç 
yamuk i 
br? dir? 
JEFL(BG)J 
JAB||JDCG| 
sem A) 12 B)14 — C)16 D)18 (OE)20 
Alan(ABCD) -54 cm? 
olduğuna göre, |EF| kaç cm dir? 
A)6 B6/2 C7 Dej2 E)9 16 
ABCD paralelkenar A 10 D 
IDEJLJAF| 
m(ADE) - mEDE) 
|AD|<10 cm Şekilde verilen satranç tahtasında beyaz kale ile 
JEF|x4 cm B E 4 F c siyah atın bulunduğu kareler arasındaki uzaklık kaç 
olduğuna göre, paralelkenarın çevresi kaç cm dir? br dir? 
A) 24 B) 28 C) 32 D) 34 E) 38 A6 BV34 C)3V5 D3y3 27 
2-A 3-C 4-B 5-A 6-A 7-C 8-C S-A 10-B 11-A 12-D 13-C 14-D 15-E 1 6-8 
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1. 


Yandaki grafikte 

içindeki suyu 

boşaltılan 

bir havuzdaki So 
su miktarının 

zamana göre 

değişimi 

gösterilmiştir. 


Su miktarı 
(m3) 


Zaman 
12 (saat) 


Bu grafiğe göre, kaçıncı saatten sonra havuzdaki su 
miktarı 60m3 ün altına düşer? 


A)3 B) 4 o) 5 D) 6 E)7 


A, O, D doğrusal B 
(OB.1(0c c 
2m(AOB) < 3m(600) 


olduğuna göre, A (0) D 
m(AOC) kaç derecedir? 
A) 144 B) 140 


0136 oOD)132 


ABC üçgen A 
IDEJ/IBCI 

Alan(DECB) -8Alan(ADE) 7 E 
IDEJ s5 cm i 

olduğuna göre, 


|BC| kaç cm dir? 


u 
O 


A) 10 B) 12 C) 15 D) 18 E) 20 


ABCDEF düzgün altıgen A F 
JEK|<|FK| 1 em l 
olduğuna göre, İ 


|CK| kaç cm dir? B 


C D 
Ayi By/i4 Oyjis D4 Biz 
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E)128 İli 








TEST /6 
Analitik düzlemde, 2x4-y—-2—0 doğrusunun x—-—1 


doğrusuna göre simetriği olan doğrunun denklemi 
aşağıdakilerden hangisidir? 


A) yz2xt6 B) yz3x-*6 


D) y2x410 


C) ya2x48 
E) ya3x-8 


Analitik düzlemde, (a4 2)x—(a-1)y—-2a*5—0 doğru- 
larının geçtiği sabit noktanın apsisi kaçtır? 


A) -9 B) -7 o) 7 D) 9 E) 12 


Analitik düzlemde, 2x—-y-6-0 doğrusunun eksen- 
leri kestiği noktalar arasındaki uzaklık kaç br dir? 





A)2J5 Bajs Cj4j5 


D)S/J5 E)6jS 


Analitik düzlemde, A(3m—9,m—6) noktası x ekseni 
üzerinde olduğuna göre, A noktasının y eksenine 
uzaklığı kaç br dir? 


A) 6 B)7 o) 8 D) 9 E) 10 
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TEST /6 























9. ABCDkare A 2 8 D 13. |DCJLJBCJ D 
4 
(BFJLIFCJ |ADJLJACI 
(EFLLADI JABJ-JACI 
AE|J-2 cm DI- 
JAE| 5 JAD|—4 cm : 
JED|—8 cm İDC|8 cm 
olduğuna göre, 
B C Alan(ABC) kaç 
cm? dir? 
olduğuna göre, |EF| kaç cm dir? B C 
A)6J3 B)8j3 C)10j3 Di2j/3 E) 16/3 
A)8 B) 7 G)6 D) 5 E)4 — 
14. ABCD dikdört- 
gen, A daire diliminin mer- 
kezi, taralı bölgelerin alan- 
10. A ©,1.—1) ları S, ve 8, dir. EF 
B-(0,-2,1) |AB| 4 cm 
> — 
olduğuna göre, A-42B toplamı aşağıdakilerden han- IDE||BF|2 cm 
gisidir? di Ni 
olduğuna göre, 
S,-S, farkı kaç cm? dir? 
A) (4.4.1) B) (4.-2,6) G) (2.-1,0) 
D) (2.-3,0) E) (2-3,1) A 
A) 32-5r B) 32-4n 
D) 32-9x 
11. ABCD lelki 
EE yi ei 15. O, ABCD karesinin iç teğet 
m(ECD) 409 çemberinin merkezi. 
JABJ—JEC| |O0K| 2 cm 
JAE||DG| V olduğuna göre, taralı böl- 
gelerin alanları toplamı 
a c kaç cm: dir? 
olduğuna göre, m(AEB) kaç derecedir? 
A) 35 B) 40 C) 45 D) 50 E) 55 p | > 
A) 8-r B) 8-2r C) 9-x 
D) 10-2x E)8 
12. Tabanyarıçapı2 cm, 16. Bir küpün tüm 
20 yüzeyleri boyan- 
yüksekliği — cm olan dik si- dıktan sonra şe- 
e : kildeki gibi küçük 
lindirin mi su ile doludur. küplere ayrılıyor. 
40cm? kadar sıvı ilave edilir- Küçük küplerin 
içinde sadece 
se, silindirin yüzde kaçı dolu bir yüzeyi 
boyananların 
olur? sayısı kaçtır? 
A) 90 B) 80 Cc) 70 D) 60 E) 50 A)8 B) 6 Cc) 4 D)2 E)1 
1-B 2-A 3-C 4-A 5-A 6-B 7-B 8-D 9-C 10-E 11-A 12-A 13-D 14-D 15-B 16-B 
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İ. © Analitik düzlemde, denklemi x2-y246x-2y49-0 
olan çemberin yarıçapı kaç br dir? 


A)1 B)2 C)4 D) 26 Ey27 
2.  mADB)-m(8DO) A 
m(ABD) — m(BCb) -90* 
(AB|-10 cm 10 
JBD| 20 cm 
BE E>D 
© 
Ğ 


olduğuna göre, |BC| kaç cm dir? 


A10 Balo Cayp5 De EioB 


3. o ŞekildeKL,Bnok- A 
tasıda çembere 
teğet. 


(ACI LIBD) 
(BE|-JED) 
m(KBA) 759 





olduğuna göre, m(BAĞ) kaç derecedir? 


A) 10 B) 15 C) 20 D) 25 E) 30 


4. TaBlçap i D 
İDA|-|DC| 
JAC|J8 cm 
İBC|4 cm 
A 8 Cc 4 B 
olduğuna göre, |DC| kaç cm dir? 








A)6/3 


Eyaj3 


B5j2 05/3 Dj4yj2 
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TEST /7 





Analitik düzlemde 
xt-y>4 
—2X1y—4-0 


doğruları ile x ekseni arasında kalan bölgenin alanı 
kaç br? dir? 


A) 20 B) 18 C) 16 D) 14 E) 12 


Analitik düzlemde, A noktasının x eksenine göre simet- 
riği olan nokta B(-1,4) olduğuna göre, orijine göre si- 
metriği olan noktanın koordinatları aşağıdakilerden 
hangisidir? 


A) (4,1) B) (4-1) 


D) (1,4) 


C) (1.-4) 
E) 41,4) 


Yüzey alanı 367 cm? olan kürenin hacmi kaç cm? 
tür? 


A) 45x B) der C) 36rx D) 32x E) 3ör 


Taban yarıçapı 4 cm, hacmi 80x cm? olan dik silin- 
dirin yüksekliği kaç cm dir? 


A)4 B) 5 Cc) 6 D) 7 E)8 
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9. ABCD yamuk A D 13. Çemberde B 
(ACINnIBDJ—JE) (PBJNİPDJ—IP) 
İBC|—2JAD| JPA|—2 cm 
Alan(DEC)-9 cm? JAB|-(CD|4 cm A iş 
7 e 
B le E 
olduğuna göre, Alan(BEC) kaç cm? dir? p 
A) 14 B) 16 C) 18 D) 19 E) 20 olduğuna göre, |PC| kaç cm dir? 
A) 1 B)2 c)3 D) 4 E)5 
10. ABCD,CEFKve A D e 
KLMN kare 14. m(BAC) -90' olan ABC üçgeninde hipotenüs uzun- 
|EF| 5 cm E 5 E luğu 8 cm, |AC|-4 cm olduğuna göre, h, kaç cm 
dir? 
IMN|4 cm N 
(BK|12 cm 
A2 B2Jj3 C4 Daja Baya 
B Cc L K | 
olduğuna göre, A ile M noktaları arasındaki uzaklık (i İ 
kaç cm dir? i 
6 
A) j71 B— GOy738 D 74 E)5y/3 
) ) 2 ) ) 53 15. ABCD paralelkenar A D 
IBEJNJAF| > 1K) 
İDE|#|FC|3JEF| — 
JEK|-4 cm E 
olduğuna göre, 
11. Analitik düzlemde, —/3x4y—4V3 -0 doğrusunun İğ e li Z © 
x ekseni ile yaptığı dar açının ölçüsü kaç derecedir? 
A)8 B) 12 C) 16 D) 20 E) 24 
A) 60 B) 45 Cc) 30 D) 22,55 E) 15 
16. Birim karelerden 
oluşan şekildeki 
12. Analitik düzlemde, t gerçel sayı olmak üzere A noktasından ha- 
rekete başlayarak 
xs21-1 önce B ye oradan 
yzt43 Cc noktasına giden 
bir karınca toplam 
parametrik denklemleri ile verilen doğrunun denkle- kaç br yol katet- 
mi aşağıdakilerden hangisidir? miştir? 
A) x—-2y*7-0 B) x-2y—-70 C) x—2y—70 5 7 
A)/29 B)2j/29 C)—-/29 D)3,/29 E)—ç29 
D) x42y47-0 E) -x4-2y45-0 N ) 2 le ) 3 ) >V 
10-C 1İ-A 12A 15B 14E 15 16-3) 


| 1-A 2-C 3-B 4-E »-E 6D 7-C 8-B 8-C 
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İ. Oo Çemberde B 
m(AB)--m(ED) 1809 
|AB|8 cm 
|CD|12 cm 


olduğuna göre, 
çemberin yarıçapı 
kaç cm dir? 


AS B2ji8 08 


2. o ABCD karesinin içine 
A,B, C ve D merkezli 
eş daire dilimleri 
çizilmiştir. 


(BC|4 cm 





olduğuna göre, n & 
taralı bölgenin alanı kaç cm? dir? 


A) 16-4x B) 16-3x C) 16-2x D) 16-x E) 18-27 İRİ 





3. Analitik düzlemde 
AC ve AO doğruları 
A noktasında 
kesişiyor. 


Alan(BOC) 16 br? 
Alan(AOB) -8 br? 


C noktasının 
apsisi 8 





olduğuna göre, 
AO doğrusunun denklemi aşağıdakilerden hangi- 
sidir? 


A) 2y4x-8-0 B) x*2y 18-0 


D) 3x*2y-0 


GC) 2x*3y-0 
BE) 4x*3y-0 


4. Analitik düzlemde, denklemi x24y248x-4y4k-0 
olan çember y eksenine teğet olduğuna göre, k Kaç- 
tır? 


A) -4 B) -2 Cc) 0 D)2 E 4 
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JAB) L(ACI A 
JADILJBCI 
/BD|1 cm 
IDC|<5 cm 
B 1 D 5 Cc 


olduğuna göre, |AC|?—-|AB|? farkı kaç cm? dir? 


A) 36 B) 32 C) 28 D) 24 E) 22 


Düzlemde bir noktadan uzaklığı en fazla 7 cm olan 


noktaların oluşturduğu şekil aşağıdakilerden hangi- 
sidir? 


A) Yarıçapı 7 cm olan çember 

B) Yarıçapı 7 cm olan daire 

C) 15 cm uzunluğunda doğru parçası 
D) Kenarları 7 cm olan kare 


E) Yarıçapı 7 cm olan içi dolu küre 


ABCD dikdörtgen A 
(AE|L(BEJ 
1BC|2JDG| 
JAE|3 cm 

(BE|-4 cm 





Bk 
olduğuna göre, 
taralı bölgenin alanı kaç cm? dir? 


A) 50 B) 48 C) 46 


v 


ABCD eşkenar dörtgen A 
JAEJ (DC) 

|DE|3 cm 

|EC|4 cm 


mM 


olduğuna göre, 


JAE| kaç cm dir? B Ğ 


Ai B2fi0 o3/f10 Da, E)sy10 
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aşma almamak 


g. 


10. 


11. 


12. 


| 1-B 2A 3D 4-E 5D 6B 7-D 8-B g-E 
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(CD, (AB) çaplı 
yarım çembere 
teğet 


m(ACD) - 369 





A B G 
olduğuna göre, m(DAC) kaç derecedir? 


A) 42 B) 40 C) 36 D) 30 E) 27 


JAB|(2x*2) cm 


14. 


IBC|(3x-1) cm 


JAC|16 cm 2x49 


B 3x-1 C 


olduğuna göre, x'in alabileceği en büyük ve en kü- 
çük tamsayı değerlerinin farkı kaçtır? 








13. 

















TEST /8 





Analitik düzlemde 
d,:3x*yt150 
d,: 6x*2y—180 


olduğuna göre, d, ve d, doğruları arasındaki uzaklık 
kaç br dir? 





A 3y10 B) 2/16 o 2/10 D) Z./A0 E) a0 


Analitik düzlemde, A(-5,4) noktası veriliyor. x ek- 
seni üzerinde A ya en yakın nokta B, y ekseni üze- 
rinde A ya en yakın nokta C olduğuna göre, |BC| 
kaç br dir? 


A2/ii BS 6 DJA EB 











A) 14 B) 12 C) 10 D)8 
ABCD dik yamuk 
—— 
m(ADC) 1359 
JAD|s2 cm 
ABC üçgen po) - iii 
IDEJ L(EGİ| 
5 ya e olduğuna göre, 
m(ACE) - m(EDB) 
|BC| kaç cm dir? 
|BD|—5JEB| 
JAC|<3vV5cm 3 >” 
A)9 B)7 0) — D)6 E) 5 
IBC| 25 cm 2 
olduğuna göre, Alan(ABC) kaç cm? dir? 
A)3 B)4 C) 5 D) 6 E)7 
16. Şekildeki 
dikdörtgenler 
prizmasında 
IKL| 8 cm 
İDL|s4 cm 
Ana doğrusu 20 cm, taban yarıçapı 5 cm olan dik olduğuna göre, 
koni açıldığında, yan yüzeyinin oluşturduğu daire , p 
diliminin merkez açısı kaç derecedir? JAF| kaç cm dir? f / 
A) 120 B) 90 C) 75 D) 60 E) 50 AZJS Bej/5 Osjs Dajs E)a5 
10-4 11-A 12B 1sE 14D 158 16-D) 
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GENEL TEKRAR TESTLERİ o 
1. 


e RR la hmm Man a km an in ir GN 
B K ET E 


3. 


G noktası A 
ABC üçgeninin ağırlık 

merkezi, K iç teğet çem- 

berinin merkezidir. 


JAC|15 cm 
|BD|-9 cm 


B 9 D GC 
olduğuna göre, |AD| kaç cm dir? 


A7 B) 8 Cc) 9 D) 10 E) 12 


Analitik düzlemde, x2--y7--6x—-2y--m-0 denklemi m 
nin hangi değeri için bir nokta belirtir? 


A) -6 B) -3 O) 5 D)7 E) 13 


Analitik düzlemde xs*-2y-6-0 doğrusunun geçtiği 
apsisi ordinatına eşit olan noktanın ordinatı kaçtır? 


I 
! 


A)2 B) c)3 D) 


E)4 


Analitik düzlemde, 
d, ved, doğruları 
şekilde verilmiştir. 
Bunagöre,d, ved, 
doğrularının kesiş- 
tikleri noktanın 
koordinatları 
aşağıdakilerden 








A A 
ABC — DEF, JAKI 1 (BC), (DLJ LJEFİ, 2JAK|—5JDL| 


|BC|20 cm olduğuna göre, |EF| kaç cm dir? 


A)8 B) 9 C) 10 D) 11 E) 12 


ABCD paralelkenar A 
(BDJ köşegen 

JAFINAEJ AŞ 

(DE|<JEC| s 
IBF||FG| 

|KL| 7 cm B F e 
olduğuna göre, |KD| kaç cm dir? 


A)3 B) 4 6)5 D) 6 7 


O daire diliminin merkezi B 
IBCJLJOAJ 

m(ÖBC) —30* 

(BC| 23cm 
olduğuna göre, taralı 


bölgenin alanı Kaç 
cm? dir? 


7 
A) —-2j3 B) 8n- 3 gir 3 
3 3 2 
87 8x. 
D)—— 3 E) —-2yj3 
8 e 
O merkezli çemberde A — B 


M(ECA) -30* 
JAB|-4 cm 


olduğuna göre, 


o TEST/9 | GENEL TEKRAR TESTLERİ 





a 


i 








a e ra m e 

















9. 


10. 


11. 


12. 


O çemberin merkezi 
(EDI L(AB| 

|AC|—3 cm 
|CD|s6 cm 
olduğuna göre, 


(0B)J kaç cm dir? 





A) 15 B) 12 C) 8,5 


D) 7,5 


E) 6,5 


Bir karenin iç bölgesinde bir nokta alınıyor. Bu nok- 
tanın karenin tüm kenarlarına uzaklıklarının toplami 
8 cm olduğuna göre, karenin alanı kaç cm? dir? 


A)8 B) 12 G) 16 D) 25 E) 36 
ABC eşkenar üçgen 
JAD|—JAB| 


m(BAD) -10* 


olduğuna göre, 
m(BCD) kaç derecedir? 


D 
D) 20 E) 25 


A) 5 B) 10 C) 15 


G 


ABCD deltoid E, F, K üzerinde bulunduğu kenarların 
orta noktalarıdır. |EF|.|FK|-14 cm? 


olduğuna göre, Alan(ABCD) kaç cm? dir? 





13. 


14. 


15. 


16. 


Cisim köşegeninin uzunluğu v101 cm, yüzey alanı 
188 cm? olan bir dikdörtgenler prizmasının tüm ay- 
rıtlarının uzunlukları toplamı kaç cm dir? 


A) 17 B) 34 C) 51 D) 68 E) 85 


Analitik düzlemde, V3x*y—10 doğrusuna uzak- 
lığı 3 br olan y ekseni üzerindeki noktanın ordinatı 
aşağıdakilerden hangisi olabilir? 


A)8 B)7 Cc) 6 D) 5 E)4 
Analitik düzlemde, y 
(A0J.LJBOJ 
/BO|2JA0| B 
AÇI ,5) 

O X 


olduğuna göre, B noktasının koordinatları aşağıda- 
kilerden hangisidir? 


A) (0,2) B) (9,2) ©) (12,4) 


D) (14,6) 


E) (10,3) 


İç içe geçirilmiş 
yükseklikleri 24 cm olan 
iki dik silindir şeklindeki 
kaptan içtekinin içinde 
18 cm yüksekliğe kadar 
su vardır. Dıştaki silindirin 
çapı içtekinin iki katıdır. 
İçteki kabın tabanında bir 
delik açılıyor. Son du- 
rumda iki kabın arasın- 
daki boşlukta biriken suyun yüksekliği kaç cm dir? 





(içteki kabın kalınlığını önemsemeyiniz.) 
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3 
hangisidir? çemberin çapı | 
kaç cm dir? Ç | 2 B)4 Cc) 6 D)9 E) 12 
C A) 14 B) 20 C) 28 D) 42 E) 56 2 

A) (2.8) B)(3,2) C©)(48) D)(4,2) E) (3,1) A) 6 B) 8 6) 10 D) 12 E) 14 i 9D 10-C itLA 12C 18D 14B 165-A 
448 ; 
i 
; 
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1. © ABC üçgen 


2.  mABü)-so 
JAB|-8 cm 


(BC| 63cm 8 


olduğuna göre, 
JAC| kaç cm <N 
dir? B 63 


AZI B) 4/7 o 2 y7 Da/7 E2j7 


3. Analitik düzlemde, 
d doğrusunun grafiği 
şekilde gösterilmiştir. 
Buna göre, d doğ- 
rusunun üzerinde 
apsisi ordinatından 
2 fazla olan nokta- 
nın ordinatı kaçtır? 


İzi 
az) 
y 
3 
4 
X 
d 
3 5 
A) — B) GC) — D) > E) : 
4 4 6 7 8 
4. Analitik düzlemde 
2X-3y-*-5-0 
3x-2y—-3-0 
doğrularının açıortay doğrusunun eğimi, aşağıdaki- 
lerden hangisi olabilir? 
1 2 3 4 
A) —— B)—— C)—— D)—— E)— 
e e O, eş SESİ 
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A 
(BDJ açıortay 
|AD|-3 cm 3 
IDC|2 cm x*-4 
(AB|-(x*4) cm 
|BC|(x*2) cm > 
B x42 C 
olduğuna göre, ABC üçgeninin çevresi kaç cm dir? 
A) 10 B) 12 C) 14 D) 15 E) 18 
IN 
(3) 
lal 
5 





430 : 


Analitik düzlemde 
A(0,4) 


B(4,0) 
olduğuna göre, 


Alan(AOB) kaç 
br? dir? 


A)4 B) 8 GC) 10 


D) 12 


E) 16 


Analitik düzlemde, A(-1,4) noktasının x ve y eksen- 
lerine uzaklıklarının toplamı kaç br dir? 


A)3 B)4 G5 


D) 6 


E)7 


ABC dik üçgen A 
B ve C merkezli eş 
çember yayları D 
noktasında birbi- 
rine teğet 


(AB|4 cm 


JAC| 25cm > D z 





olduğuna göre, taralı bölgelerin alanları toplamı kaç 
cm? dir? 


7 
AL. ji soy > 
4 2 


Analitik düzlemde, 


(m-1)x2-4-3y2—(m—2n)xy-6x—-12y—1-0 


denklemi bir çember belirttiğine göre 3m--2n ifade- 
sinin sonucu kaçtır? 


A)0 B)4 Cc) 8 D) 12 E) 16 
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9. 


10. 


11. 


12. 


- olduğuna göre, 


a ya ER a ar 














(ACILIBCI 13. ABCDEF düzgün altıgen A CE 
JADILIDEJ (AC|-7/Scm 
le olduğuna göre, B 7 
ABE) - altigenin çevresi 
li Gi kaç cm dir? 
m(BDE) 6 > 
B D Cc 
Cc D 

ğ öre, anın B cinsinden değeri aşağıdaki- 
ri img? : A) 21 B) 28 6) 35 D) 40 E) 42 
A) 90-28 B) 90-6 C) 90-3B 

D) 45*$ E) 180-3$ 
ABCD yamuk A 4 D 14. ABCD paralelkenar A E 4 D 
ABE eşkenar üçgen (BFJ, (CFJ açıortay 
|BE|s6 cm (EFYWADCI 
JEC|s2 cm JEF| 1 cm 
JAD|-4 cm |ED| 4 cm 
> Nİ 
B Cc 
B 6 E 2 GC 


olduğuna göre, Alan(ABCD) kaç cm? dir? 


Ayı4J3 B)16/3 G)18j/3 D)20/3 E)22,3 





ABCD kare, 
E, köşegenlerin kesim 
noktası 


IDF|1 cm 
(FG|-7 cm 


JEF| kaç cm dir? 


A)2 B)3 
IPCG, C noktasında 
birbirine dıştan teğet 


olan çemberlere 





ist 
ez 
A D 
1 
F 15. 
Es 
Vi 
B 


olduğuna göre, |DC| kaç cm dir? 


A) 8 B) 7 


Şekildeki dikdört- 
genler prizmasında 


Alan(DCKL) -14 cm? > 


|AD|9 cm 


olduğuna göre, 


Cc) 6 


D)5 





E K 


prizmanın hacmi kaç cm? tür? 


A)126 (o B) 136 


C) 146 D) 156 E) 176 











teğet. 
16. Taban yarıçapı 4 cm, 
> eğ ii yüksekliği 6 cm olan 
|DE| <6 cm dik koninin hacmi 
|IPAJ-3 kaç cm3 tür? 
-3 cm 
olduğuna göre, |AB| kaç cm dir? 
> Io 98 pa 
3 e — 3 ü 3 | A)28n OB)s0r OC)32x D)34n E)3ön 
| 1-D 2-E 3-A 4-A 5-B 6-C 7-D 8-C S-A 10-C 11-D 12-C 13-E 14-D 15-A 1 6-c| 
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İ. ABCikizkenar 
dik üçgen 


(ABI L(BCJ 


JAC| 122cm 125 


(DCJ-7 cm 


olduğuna göre, 
JAD|J kaç cm Gir? 


Ato Bs 


2. DECüçgen D 
IDEJLJBGJ 
AB <|AC| 
|DF|-8 cm F 
|FE|-2 cm 


/(BC|-16cm B E C 


olduğuna göre, |AC| kaç cm dir? 


A) 6 B) 9 C) 10 D) 11 


3.  (BA/ICD 
m(EBA) — 6x4-25* 
M(ECD) -x4-20* 
m(ECE) -80* 


olduğuna göre, 
m(ABG) kaç 
derecedir? 


A) 60 B) 65 


G) 70 


D) 75 E) 80 


4. Analitik düzlemde, 3x4y12-0 doğrusuna paralel 
olan ve y eksenini ordinatı —3 olar noktada kesen 
doğrunun denklemi aşağıdakilerden hangisidir? 


A) ya-3x-2 
D) y2x-3 


B) yz-3x-5 GC) y-3x*t4 


E) yz-3x-3 
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452. 





TEST/11 | 


Analitik düzlemde, ordinatı apsisinin 3 katından 5 
fazla olan noktalardan oluşan doğrunun apsisinin 
-1 olduğu noktada erdinatı kaçtır? 


A)2 B) 2,5 c)3 


D) 3,5 


E)y4 


Analitik düzlemde, 
eğimi 1 olan AC 
doğrusu B(5,-1) 
noktasından geçti- 
ğine göre, 
Alan(AOB) kaç 
br? dir? 





A) 10 B) 13 D) 15 E) 16 


ABCD paralelkear 
IECİNBDİ IF) 


taralı bölgelerin 
alanlarının toplamı 
24 cm? olduğuna 
göre, Alan(BFC) 
kaç cm? dir? 





A)8 B) 10 C) 12 D) 14 E) 16 


O merkezli daire 
diliminde 
|O0B|5 cm 
JAB|-2r cm 


olduğuna göre, 
dilimin alanı kaç 
cm? dir? i 





A5r Oo B)6r 


GC) 8r. 


D) or E) i2r 
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GENEL TEKRAR TESTLERİ TEST / 11 
9. |(AOJ,fABj yarım 13. Anâlitik düzlemde, A(a,b) ve B(4,0) noktaları verili- 
çemberlerin çapı yor. JABI nin orta noktası C(3,-2) olduğuna göre, 
aş 3a—2b kaçtır? 
m(BOC) —60* 
he eze A) 10 B) 12 C) 14 D) 16 E) 18 
A o B 
olduğuna göre, taralı bölgenin alanı kaç cm? dir? 
13 9. : 
A)7 B) ve GO) —r D) —x E) 7. 
2 2 
14. ABCD dikdörtgen A D 
(AB| 3 
,(AD| 5 
10. Düzgün sekizgenin bir iç açısının ölçüsü, bir dış açı- 
sının ölçüsünden kaç derece fazladır? Alan(ABCD) 135 cm? 
olduğuna göre, 
JAB| kaç cm dir? B c 
A) 45 B) 60 6) 75 D) 90 E) 120 
A)8 B) 9 C) 12 D) 15 E) 16 
11. ABC üçgen A 
JAB|4 cm 
JBC|6 cm if ğ 
” R i 15. Analitik düzlemde, asal eksen uzunluğu 6 br, yedek 
pe e eksen uzunluğu 4 br olan elipsin odaklar arasi 
e uzaklığı kaç br dir? 
alanının en büyük 
değeri kaç cm? B 6 Cc 
dir? 
Ato Bays G4a/3 Day Bea 
A) 6 B)8 Cc) 10 D) 12 E) 14 
Li 16. Ayritları A D 
Mi IFG|-13 cm 
i |FE|-8 cm 
A 8 B 4 C D |BF| <6 cm hi 
olan dikdörtgenler 
(OF, (ABJ ve (BCJ çaplı yarım çemberlere E ve F nok- prizmasından şe- 
talarında teğet kildeki gibi ayrıtları | i 
3 cm olan küpay- F 13 G 
la eee beleş eğen rılıyor. Prizmanın kalan kısmının yüzey alanı kaç cm? 
olduğuna göre, |DC| kaç cm dir? dir? 
A4 B) 5 Cc) 6 D)7 E)8 A)496 OB)472 oOC)469 D)436 OE) 406 
1-E 2-C 3-B 4-E 5-A 6-D 7-G 8-A 9-B 10-D 11-D 12-A 13-C 14-B 15-E 16-A 
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1. (ABILJACI 5. 


TADILIBCJ 
1BD|-4cm 
|DC|-9 cm 





B 4 D 9 Cc 
olduğuna göre, Alan(AEC) kaç cm? dir? 








Ate Bie gg” 7 pis 6 
2 2 
2.  TABJIJACI n 
m(ÂBE) - 2m(AGB) 
olduğuna göre, 
a oranı kaçtır? 
Bc / : 
Ai BZ g8 pg 
2 3 2 3 





3. Analitik düzlemde, A(-4,6) ve B(0,4) noktalarına 
eşit uzaklıkta bulunan noktaların geometrik yeri 
aşağıdakilerden hangisidir? 


A) 2x—y-4-9-0 C) 2x-y—9-0 


E) x—-2y49-0 


B) 2x1y19-0 
D) x*2y—-8-0 


4. Analitik düzlemde 
x-8 ve AE doğru- 
ları verilmiştir. 


E(-8,0), F(0,4) 
olduğuna göre, 
ABCD karesinin 
alanı kaç br? dir? 
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En kısa köşegeni 3y3 cm olan bir düzgün altıgenin 
en uzun köşegeni kaç cm dir? 








A)3 B) 6 Cc 9 D) 12 E) 15 


ABCD yamuk A D 
JBC|3JAD| 

Alan(AED)—12 cm? 

olduğuna göre, 

Alan(ABCD) kaç 


B E C 
cm? dir? 


A) 36 B) 40 C) 44 


D) 48 


E) 52 


O daire diliminin 
merkezi 
m(ÂOB) — 80 


taralı bölgenin alanı 
8x cm? olduğuna 
göre, dairenin 
yarıçapı kaç cm 
dir? 





A)4 B) 5 C)6 D) 8 E) 12 


O daire diliminin A 
merkezi 


LABINLOCI-4KJ 
m(AĞ)<m(8Ö) 
m(BOC) -30* 
(0B|6 cm 





olduğuna göre, O 6 B 


taralı bölgelerin alanları toplamı kaç cm? dir? 
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Gi TEST /12 | GENELİ EKRAN İESİLL 


ar nasl Sanan 


9. A 


B E Cc 
G noktası ABC üçgeninin ağırlık merkezi 
IDEWABI, |İDE| 6 cm 
olduğuna göre, |AB)| kaç cm dir? 


A)4 B)8 Cc) 9 D) 10 E) 12 
10. TABILJADI A 
m(ADB) - m(CDB) Me 
m(BCD) -135* 5 
/BC|-4 cm 
EN A 
Ğ D 


olduğuna göre, |AB)| kaç cm dir? 


A) 22 B)3 04 Dak 




















13. Bir taban ayrıtı 4 cm, yanal ayrıtı 5 cm olan düzgün 
yedigen tabanlı dik prizmanın yanal alanı kaç cm? 
dir? 


A) 110 B) 120 GC) 130 D) 140 E) 150 


Analitik düzlemde, asal eksen uzunluğu 8 br yedek 
eksen uzunluğu 6 br ve odakları x ekseni üzerinde 
bulunan elipsin denklemi aşağıdakilerden hangisi- 


14. 


dir? 
2 2 x2 y? 
Xx Yy VELİ ME 
A) e tig” İon ti 
2 2 2 2 
pe Me 
16 9 64 100 
2 2 
16 * 32 


Analitik düzlemde, 
(ABJLJOB| 
B(-4,-2V2) 
olduğuna göre 


A noktasının 
koordinatları 














İ 
zil 
11. ÇemberdeBteğet aşağıdakilerden BA, -2v2) 
noktası hangisidir? 
m(ABD) -65* 
m(ACB) 88» A) (6,0) B) (-5,0) Cc) (4,0) 
olduğuna göre, D) (-3v2,0) E) (-6v2,0) 
m(BAC) kaç 
derecedir? 
A) 45 B) 44 C) 43 D) 42 E) 41 
16. Bir taban ayrıtı T 
4 cm, yüksekliği 
6 cm olan kare 
tabanlı dik pira- 
midin hacmi kaç 
12. Bir ABCD eşkenar dörtgeninin içinde alınan P nok- cm3 tür? z ö 
tasının JABJ kenarına uzaklığı 4 cm, (CD) kenarına 
uzaklığı 7 cm ve eşkenar dörigenin çevresi 56 cm 
olduğuna göre, alanı kaç cm? dir ? 4 v 
A) 154 B) 156 C) 158 D) 160 E) 162 A) 32 B) 34 C) 36 D) 38 E) 40 
| 1-D 2-C 3-A 4-D 5-B 6-D 7-C 8-C 9-C 10-A 11E 12-A 13-D 14-C 15-A 16-4 
455 GEOMETRİ SORU BANKASI 


KONU KAVRAMA SERİSİ 








© GENEL VERHAR !ESİLERİ O 
A an ik e ii ei A9 


1. 


(AEJMIBDJC| A B 
(ABW/(DEJ 

İDEJ-4JAB| 

Alan(ABC)-6 cm? 


D E 
olduğuna göre, Alan(DEC) kaç cm? dir? 


A) 90 B) 92 C) 94 D) 96 E) 100 


K noktası ABC üç- 
geninin içaçıortay- 
larının kesim 

noktası — D 


(AEJNIBDI KI 
IBDJL(ACJ 
/BE|<|JEC| 


B E G 
|DC|3 cm 


olduğuna göre, ABC üçgeninin çevresi kaç cm dir? 


C) 15 D) 18 


Analitik düzlemde, 2x-y-4k-0 doğrusunun birinci 
açıortay doğrusuna göre simetriği olan doğru y ek- 
senini ordinatı —3 olan noktada kestiğine göre, 
k kaçtır? 


A) -5 B) -6 Cc) 5 D) 6 E)8 


Analitik düzlemde 
X—3, x-6 ve 
yamx-—i 
doğruları ile x 
ekseni arasında 
kalan bölgenin 
alanı 15 br? 
olduğuna 

göre, m kaçtır? 
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Yandaki grafikte 
içindeki suyu 
boşaltılan bir 
havuzdaki su 
miktarının 
zamana 

göre 

değişimi 
gösterilmiştir. 


Su miktarı (m3) 





-—NO PROD 


li e Zama 
12345678 (Saat) 
Bu grafiğe göre, hangi saatler arasında, boşaltma 
işlemi yapılmamaktadır? ; 
A (01) B(12) ©) (24) 


D) (4,6) 


E) (6,8) 


Analitik düz- 
lemded,.d, 
ve xsk doğ- 
ruları şekilde 
gösterilmiştir. 
|AB|-|(BC| 


l(ED|<JDC| 





olduğuna göre, d, doğrusunun eğiminin d, doğru- 
sunun eğimine oranı kaçtır? 


A)2 B)3 Cc) 4 D)5 E)6 


Analitik düzlemde, 
AÇ-6,3) 

B(-6,0) 

D(0,7) 


<j1b(0,7) 
A(-6,3) 


olduğuna göre, 
Alan(ABOD) kaç 
br? dir? 





B(-6,0) — 


A) 15 B) 20 C) 25 


D) 30 


E) 35 


(ABI çaplı yarım 
daire ile 

ABC üçgeni 

B noktasında teğet. 
m(AD)—m(BD) 


JAB|-4 cm 





A 4 B 


olduğuna göre, taralı bölgelerin alanları toplamı kaç 
cm? dir? 


A)8 B) 8v2 C) 6 D) 2/2 E)4 
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GENEL TEKRAR TESTLERİ 
9. ABCDdikdörgeni A D 13. (ACILIBDI A 
kenarları 2 cm id 
olan karelerden |AD|8 cm 
oluşmuştur. BC|4 cm 8 
Buna göre, olduğuna göre, 
Alan(AEF) JAB|-JCD| B D 
kaç cm? dir? kaç cm dir? 4 
Cc 
A) 14 B) 15 C) 16 D) 18 E) 20 i 
A) /10 B) 5y10 o2j/10 D) 5y10 E)3./10 
14. (BA heriki çembe- 
10. Analitik düzlemde, asal ekseni y ekseni, asal eksen re, A noktasında 
uzunluğu 4 br, yedek eksen uzunluğu 2 br olan elip- teğettir. 
sin denklemi aşağıdakilerden hangisidir? |BA| 8 cm 
|CD|s8 cm 
2 2 
5. .Y B) x2 Yaş 
A)x 4 1 )x03 
2 i 2 
imei ee ei olduğuna göre, |BK| kaç cm dir? 
x2 2 
E) 5g yz 
A)2 B) 4 C)6 D)8 E) 10 
Şekildeki eşkenar A 
üçgentabanlı dik 
11. ABCDkare prizmanın bütün 
ayrıtları eşit ve 
IBE|&1 cm a > B C 
|DE| 5 cm olduğuna göre, 
olduğuna göre, hacmi kaç cm3 tür? 
E F 
A)8jJ3 B)12/3 C)16j3 D)18j3 E)20y3 
A) 17 B4 O) y15 D) 14 E) y18 
16. Şekildeki dikdört- 
geler prizmasında, 
BCKF ve DCKL 
nin yüzey köşe- 
e genlerinin kesim OB 
JADJLJBCJ noktaları sırasıyla 
PveT dir. 
JAD|6 cm 
JPTİ s5 cm 
JDC|-9 cm ” | 
B D 9 İDL| s3 cm F 
n KL|6 cm 
olduğuna göre, JAB| kaç cm dir? IKLI 
; olduğuna göre, prizmanın yüzey alanı kaç cm? dir? 
5 7 
7 — 3j13 D)—y/13 E)4./13 
Vey Bi e) )z ) A)180 OoOB)160 C)150 D)140 E)120 
| 1-D 2-D 3-D 4-E 5-C ,6-C 7-D 8-E 9-A 10-B 11-A 12-A 13-C 14-B 15-C 1 6-4) 
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TEST / 14 N 























i TEST / 14 
1. Kenarları 3, 4 ve 6 sayılarıyla orantılı bir üçgenin 5. ABCD paralelkenar, A D l 9. Taban yarıçapı 3V2cm, yüksekliği 8 cm olan dik si- 13. 
çevresi 39 cm olduğuna göre, en kısa kenarı kaç cm D, C, E doğrusal lindirin içine yerleştirilebilecek en büyük hacimli ka- ZN 
dir? m(SAB) -mBAb) re dik prizmanın yüzey alanı kaç cm? dir? 
|BF|6 cm 
AJ9 B)8 C)7 D) 6 E)5 
) ) ) ) ) |CE|-5 cm A) 224 B) 248 C) 252 D) 264 E) 272 5 D Ğ 
ABC üçgen, m(BAD) - m(DAC) -60*, |AD| 4 cm, 
. |AC|6 cm olduğuna göre, Alan(ABD) kaç cm? dir? 
olduğuna göre, ; 
ABCD paralelkenarının çevresi kaç cm dir? 
: — > A)6J3 B12 O8J3 D18 Et2yjs 
»  M(BAD) —m(ACD) A A) 34 B) 32 Cc) 30 D) 28 E) 26 e, 
nel kağ d 10. Analitik düzlemde, X eksenine uzaklığı 6 br, y ekse- 
nine uzaklığı 5 br olan IV. bölgedeki noktanın koor- 
ii dinatları aşağıdakilerden hangisidir? 
o a agöre, 6. Analitik düzlemde, merkezinin apsisi 3, yarıçapı 2 br 
m(ADC) kaç A olan çember x eksenine 4. bölgede teğet olduğuna 
iz zn C göre, denklemi aşağıdakilerden hangisidir? A) (8.-6) B) (-5.6) C) (5.-7) D) (5-6) E) (6,.-5) 14. Analitik düzlemde, A(!-a,b-5) noktası üçüncü böl- 
erecedir? gede olduğuna göre, —-a--b ifadesinin alabileceği en 
büyük tam sayı değeri kaçtır? 
A) (X43)24(y—-2)2-25 ye > 
A) 80 B) 82 C) 86 D) 90 E) 94 


B) (x43)24(y—2)2-4 
GC) (4—3)24(y42)2-25 
D) (-af2sy-2)2-4 | 
E) (-3)24(y4-2)2-4 


A) 1 B)2 Cc) 3 D)4 E)5 
































| 11. (PC,C noktasında A 
çembere teğet. 
3. isli ni 15. ABCD dikdörtgen 
Analitik düzlemde 7. o ABCikizkenar üçgen A bi e T BveD miki daire | 
—-2 JAB| <(<43) cm |AB|5 cm B dilimleri G noktasında 
3x-2y16-0 JAC| <(2x-1) cm olduğuna göre, 3 birbirine teğet 
doğrularının kesiştiği noktanın ordinatı kaçtır? |BC| —(8x-7) cm x$3 2x-—1 IPC| kaç cm dir? . P JAB|4 cm 
i B pe 
A) 3 B) -7 C) -1 D) 0 E)İ A) ye B) 2J6 o) 28 D) 3y6 B) ENLİ olduğuna göre, taralı bölgelerin alanları toplamı kaç 
. 2 H 2 
ğ 37 Gc 2 cm: dir? 
olduğuna göre, Xx in alabileceği en büyük tamsayı 
iü e ği en büyük y A)18/3-4n Oo B)18/3-5x Oo C)16y/3-6n 
D) 16/3 -87 E) 15/3 -4n 
A)3 B)4 C) 5 D)6 E)7 
4. o Analitik düzlemde, 
y3 doğrusu ile d 
doğrusu C nok- 12. ABCD yamuk A E>2D 
tasında kesişiyor. 8. Çemberde (KL) orta taban i EN 
A0,9) (ACINBDI <PJ 16. Şekildeki küpte A D 
GE /BEJ K i 
Alan(ABC)-12 br? (PB|<x.cm e iri > Ne 
JPD| 8x cm |GL|—3|KG| olduğuna göre, 
JED| 2 cm (BK| kaç cm dir? 
|PC|(x*2) cm B 10 C 
ğ ” > ” — : İBC|s10 cm K 
olduğuna göre, d doğrusunun denklemi aşağıdaki- JPA|—2x cm De a 
lerden hangisidir? i olduğuna göre, |AE| kaç cm dir? 
: G 
olduğuna göre, |PB| kaç cm dir? A4 Baje Oajs Ds pe 
A) 2y-3x4-18-0 <B) 2y-3x-18-0 C) 2y-3xt18-0 i A)3 B)4 Co) 5 D) 6 E)8 ) ) y2 ) y3 ) ) y2 
D) -2y-3X4190 “E) -2y-3x419-0 1 i 
) -2y 8x ii a AS Be b? A! . (sa 2E 8D 4B SA GE 7D &B 9D 1oD 148 128 ISE 146 1D 164) 
KONU KAVRAMA SERİSİ GEOMETRİ SORU BANKASI ' KONUKAVRAMA SERİSİ 459 o GEOMETRİ SORU BANKASI 























GENEL TEKRAR TESTLERİ 





hangisidir? 


A) nokta B) doğru parçası C) doğru 


D) ışın E) düzlem 


Ü> 
İy 


ozi 


B 


(DAJLIDCI, (DCJLJBCI, m(SAĞ) — 1209, 
JAB|—JAC|—4 cm 


olduğuna göre, |AD| kaç cm dir? 


A) v3 DENE ye B DE E3B 





3. Bir ABC üçgeninde h,zh, olduğuna göre, aşağıda- 
ki bağıntılardan hangisi kesinlikle doğrudur? 


A) |ABJ<JAC| (OB) JACJ<JBC| O O) V,>nazh, 


E) m(AGB) —m(BA&) 


D) na>h, 








B 5 
(AB) çap, |ADİ -|DC| m(EAD) &24* 


olduğunâ göre, m(AEC) kaç derecedir? 


A)114 o B)112  G)110 D)108  E)106 
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MM —ğğğğFİÇğğğğjFğğğ——ğ—ğ—ğ—ğ—FMM—ÇğÇğÇğÇ> ğ—ğÇğğğğğğğ—ğŞÇğ-ğ—ğÇZ—--—-—-—«-—-—-—şç-ç-—-——ğçÇ—-“Ç—çç—ç—şç—ç—- 


1. © Uzayda farklı iki düzlemin arakesiti aşağıdakilerden 5. 


— A rr GA 
Ki EEE > MEDA HANE E.E PUMEEEİ 7 7 ENEZ GEM 


— elele iile e mi Beş e e bei EEE LAR ; 
TEST /15 (O—( GENEL TEKRAR TESTLERİ 


9.  Yarıçapı6cmolan 


A 
ABCD paralelkenar A E p bie 
(BD) köşegen 
i JABJ— 4y5 cm B 
IFLWBCI | 
(EKW/IDCI olduğuna göre, 


IABJ kirişinin çem- 
berin merkezinden 
uzaklığı kaç cm 
dir? 


taralı bölgelerin 
alanları toplamı 
22 cm? 





olduğuna göre, Alan(ABCD) kaç cm? dir? 





A)2 B22 3 D)3V2 E)4 
A) 40 B) 42 C) 44 D) 46 E) 50 
ABCDEFGK düzgün A K 
sekizgen 10. Ayrıtları 6 cm olan bir küpün içinde bir miktar su 
JAC|5 cm vardır. Küpe 24 cm? su ilave edince tamamı dolmak- 
B G tadır. Buna göre, başlangıçta küpte ne kadar su var- 
olduğuna göre, İ dı? 
ACEG dörtgeninin 
çevresi kaç cm dir? 
Cc F A)192 oB)184 C)172 D)166 E)154 
D E 
A) 15 B) 20 C) 25 D) 30 E) 35 
İİ. ABCD yamuk 
Analitik düzlemde, da: 2x—y—-8-0 , ÇA 
d, ved, doğruları- i İCEJ açıortay E 
nn x ekseni ile JEF|SJBF|J—|FG| 
yaptıkları açının öl- : — 
çüsü a.dır. M(ADC) -140* 
d,: 2Xx-y—-8-0 
A 
A(1,5)Ed, F C 
olduğuna göre, m(BAD) kaç derecedir? 
olduğuna göre, d, doğrusunun x eksenini kestiği 
noktanın apsisi kaçtır? A) 100 B) 104 C) 106 D) 108 E) 110 
2 3 5 
A) —— B)-— 0-2 D)-3 E)-— 
je Be SG) ) lan 


Analitik düzlemde, 
(X42)24-(y-3)2-6 
(-2)24(y-1)2-5 


çemberlerinir merkezleri arasındaki uzaklık kaç br 
dir? 


12. R9 te bir noktaya 2 cm uzaklıkta olan noktaların 
oluşturduğu yüzeyin alanı kaç cm? dir? 


A)10x OB)i2r Cji4r Dir E)i8r 


A2/2 Bala Gas Da Ey a2 
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TEST / 15 


13. Analitik düzlemde, 3x4-2y-6-0 doğrusu ile apsisi 1 


olan noktada dik kesişen doğrunun deklemi aşağı- 
dakilerden hangisidir? 








A) -4x*6y—9-0 B) -4x46y—-5-0 C) 4x46y-3-0 


D) -2x*3y41-0 E) 2x-3y4110 


14. Analitik düzlemde, 3x4y—6-0 doğrusu M(-1,3) 
merkezli çembere teğet olduğuna göre, çemberin 
yarıçapı kaç br dir? 


3 4 6 7 
Ve İye “ye 








15. Analitik düzlemde, köşelerinin kordinatları A(4,0) 


B(0,3) C(0,0) olan ABC üçgeninin çevresi kaç br 
dir? 


A) 18 B) 17 C) 16 D) 14 E) 12 


16. ABC eşkenar üçgen 
A, B ve C merkezli 
çember yayları D, E 
ve F noktalarında 
birbirlerine teğet 


IDCJ4 cm 





olduğuna göre, taralı bölgenin alanı kaç cm? dir? 


A) 16v3 -8r. B) 163 -6x 
D) 18/8 -8x 


C) 16.8 —4x 
E) 208 -&r 





10-A 11-E 12-D 13-B 14-C 15-E 16-A 
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1. OABCveADCikizkenar A D 
dik üçgen - 
(ABJLJACI 
(ADJLIDGİJ 
B C 
y N Alan(ABC) 
olduğuna göre, —— — oranı kaçtır? 
gena Göre, lantadc) 
A) 4 B) 3,5 Cc) 3 D) 2,5 E)2 


Boy(dm) 


2. Yandakigrafik bir bitki- 
nin ekildekten sonra 
boyunun uzama 0 
miktarını göstermektedir. 


Bu grafiğe göre, 
12. aydan sonra 





bitkinin boyu kaç Zaman(ay) 
dm dir? 

ii 
A) 20 B) 25 Cc) 30 D) 35 E) 40 Pİ 





3. Aşağıda verilen düzgün çokgenlerin hangisinin tüm 
köşegenlerinin uzunlukları birbirine eşittir? 
A) Düzgün beşgen B) Düzgün aitigen 
G) Düzgün sekizgen D) Düzgün ongen 


E) Düzgün onikigen 


4, Analitik düzlemde A(1,3) ve B(-1,k) noktalarından 


geçen doğrunun eğimi z olduğuna göre, k kaçtır? 


A) -1 B) 0 o 1 D)2 E3 
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olduğuna göre, 
JEG| kaç cm dir? 


Şekildeki eşkenar üçgen A 9. 
tabanlı dik prizmada ZE) G 
AGi-16cj 7 
B C 
İEF|s6 cm 
|CF|8 cm 8 


AY Bao ceo DES EVİ 


Çemberde A, E, B doğrusal A 
|EB|4 cm 
JAE|s9 cm 


olduğuna göre, E nokta- 
sından geçen en Kısa kiri- 
şin uzunluğu kaç cm dir? 


(vu) 


A) 6 B)8 C) 10 D) 12 E) 14 


G noktası A 
ABC üçgeninin 
ağirlık merkezi 


JEDİ/LABI 
(BD|-|DG| 


D Cc 


olduğuna göre, |GC| kaç cm dir? 


N i 
İN - 
|EG|3 cm B 





ABC üçgen 


» 


IDELLJAGI 
IDFJLJABI 
|AB|<J|AC| 
İDF|1 cm 
İDE|<3 cm 


olduğuna göre, B noktasının |ACJ ye uzaklığı kaç 
cm dir? 


14. 


Aynı merkezli 
dairelerde 


m(BOD) -45* 
|OA|4 cm 
ICD|—2 cm 


Şekilde küçük 
silindirlerin taban 
yarıçapları 2 cm 
yükseklikleri & cm, 
büyük silindirin ta- 
ban yarıçapı 4 cm, 
yüksekliği 12 cm 
olduğuna göre, 
büyük silindirle 
küçük silindirle- 
rin arasında kalan boşluğun hacmi kaç cm3 tür? 





A).144n B) 156n C)160n D)164n E)170r 


16. 


Analitik düzlemde, A(4,5) ve B(-1,7) noktaları verili- 
yor. Buna göre JAB) doğru parçasının x ekseni üze- 
rindeki izdüşüm uzunluğu kaç br dir? 


A)NW2 BN2 Gs DE E) 29 


13. 








(DK, A noktasında 
(DE, G noktasında 
çembere teğettir. 


JAB) çap 
m(KDE) -80* 
|CD|8 cm 





olduğuna göre, m(BCE) kaç derecedir? 


A) 20 B) 30 C)35 D) 40 E) 45 


ABCD kare 
(EBİLJECİ 
m(ABE) -60* 
JEB| 6 cm 


olduğuna göre, 
karenin çevresi 
kaç cm dir? 





Aaja B)8/3 O12/3 Dy16j3 E)18/3 


A merkezli A 
BC ve DE yaylı daire /N 
dilimlerinde 

m(BAĞ) -a 

m(DAE) <p 

2-30 

daire dilimlerinin D 
alanları eşit 

olduğuna göre, 


JAE| 
lAc| 





oranı kaçtır? C 





Analitik düzlemde, 
A-(3,2) 
B—-(4,-1) 

—>> 


olduğuna göre, AB nin yer vektörü aşağıdakilerden 
hangisidir? 


A) C5,.5) B)(1-3) C)(2.3) D)(4-2)- 6) (-3.2) 





A)8 B)9 C) 10 D) 11 E) 12 
Şekilde verilen i y 
doğrunun denklemi 
aşağıdakilerden 
hangisidir? A(0, 4) 
12. 
135 

Xx 

A) x-yt4-0 B) x-y—4-—0 GC) —x—y44-0 
D) 2x4*-y—-4—0 E) x—y-4-0 


JE 


GEOMETRİ SORU BANKASI 


2-B 3-A 4-D 5-AA 6-D 7-E 8-E 9-E 10-C 
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1-A 12-G 13-D 14-D 15-D 


16-8) 
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